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lf you deal with transistors — whether as a student, a hobby- 
ist, a Circuit engineer, a buyer, a teacher or a serviceman — you 
often want data on a specific transistor of which you know 
only the type number. 

Specifications apart, you may be even more interested in 
where you can get the device in question. And perhaps more 
important still (particularly with obsolete devices), you may 
want guidance on a readily available possible substitute. 

This transistor compendium, a comprehensive tabulation of 
basic specification for over 10,000 transistors, offers infor- 
mation on: 

. Ratings 
. Characteristics 
. Case details 

Terminal identifications 
. Applications use 
. Manufacturers 
. Substitution equivalents (both European and American) 
The more than ten thousand transistors covered in this 
compendium are a selection of the more common current and 
widely-used obsolete types. 

It is international in scope and covers transistors not only 
from the USA and Continental Europe, but also from the 
United Kingdom and the Far East (Japan). 
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Invented in 1948 at the Bell Telephone Laboratories in the 
USA, the transistor is a semiconductor amplifying device 
which has largely replaced the valve (‘thermionic tube’) in 
electronics. 

There are several fundamentally different types of ‘tran- 
sistors’, but to most people a transistor is of the ‘bipolar 
junction’ type. This is a three-lead device with special names 
for its terminals (input = ‘base’, output = ‘collector’ and 
common = ‘emitter’). This compendium confines itself mainly 
to such transistors with only a few passing references to 
special ‘non-transistor’ three terminal devices such as fet’s 
(unipolar or field effect transistors), phototransistors, thy- 
ristors (scr’s), etc. 

When you are considering a transistor type, the first thing is 
to confirm it is a junction type, and not for example an un- 
obtainable early ‘point contact’ type or an fet. 

Next you must identify whether it is ‘npn’ (using positive 
supply rail) or ‘pnp’ (using negative supply). Any replacement 
must be of the same polarity, i.e. npn or pnp. 

Two semiconductor materials, germanium and silicon, are 
both in common use in transistor manufacture, although 
silicon is steadily replacing germanium. Leakage currents in 
germanium devices are orders of magnitude higher-than in 
silicon. As a result, it is prudent normally to replace german- 
ium with germanium and silicon with silicon. However, 
skilled engineers can usually select a silicon (low leakage) 
device to substitute for an unobtainable germanium (high 
leakage) one. This does not usually work the other way 
round. 

Many differently shaped cases have been developed over 
the years for transistors, and you will need to know details of 
the case outline in any transistor you are going to use. This 
compendium provides such details together with lead/ 
terminal identification diagrams. 

The transistor is basically a low voltage device and it is 
important to check the permissible maximum voltages that 
can be applied to the various device terminals. This compend- 
ium gives ratings for collector-base, collector-emitter and 
emitter-base. The emitter-base rating, often overlooked in 
transistor listings, is important. In modern silicon transistors it 
is usually under 6V, whereas the older germanium types were 
much higher. Also, the higher the frequency-handling cap- 
ability of the transistor, the lower the emitter voltage rating 
tends to be. 

Thermionic tubes had one big advantage over transistors. 
They could withstand substantial current overloads (‘going 
blue’) without catastrophic results. Transistors unfortunately 
are catastrophically sensitive to current overloads. It is 
important, therefore, to know the maximum permissible 
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collector current and ensure it is not exceeded under any 
circumstances. 

The transistor is not so sensitive to heat overloads as to 
voltage or current. The junction heats up inside the transistor 
under load and manufacturers carefully specify maximum 
permissible junction temperature to guard against excessive 
degradation of device characteristics with time. Permissible 
maximum junction temperature for germanium lie in the 
region of 60—100°C and for silicon 125—200°C. This is useful 
in distinguishing silicon from germanium transistors. 

For power dissipation, manufacturers specify either a ‘free 
air’ rating at 25°C for low power devices normally mounted by 
their leads only, or a ‘case-rated’ dissipation at 25°C case 
temperature for high power devices usually mounted on some 
form of fin or heat sink. Occasionally, however, the maximum 
dissipation is specified as attached to a heat sink at 25°C 
ambient temperature. It is important to realise that the per- 
missible dissipation in use must be reduced, i.e. the device 
‘derated’, as the ambient temperature rises above 25°C. Fora 
device rated Pro; at 25°C and with a maximum permissible 
junction temperature of T,, the permissible dissipation at an 
elevated ambient temperature of T, can be shown to be 
P'ror = Prot (Tj ~ T.)/(T, — 25). 

One of the most important characteristics of the transistor is 
its ‘current gain’ (also known as ‘beta’) He, i.e. the ratio of the 
output (collector) current to the input (base) current. It is 
necessary to know the current gain not only to design the dc 
bias networks for the device but to compute the stage gain 
or amplification. Transistor beta changes rapidly with the 
level of standing collector bias current, but is relatively in- 
sensitive to standing bias voltage. This compendium therefore 
quotes the bias current at which the gain is measured. 

Finally the high frequency characteristics of the device are 
important. The two that give the greatest measure of useful 
information are f; (the frequency at which the current gain 
falls to unity) and C,, (the collector-to-base capacitance). 
Generally any replacement should be a device with similar f; 
and C,,. For silicon it will be found that f; tends to be 10 to 
100 times higher than germanium. 

The compendium tables give general application guidance 
on the use of each transistor by a special coding in a separate 
column. 

Additionally the tables offer in the last two columns possible 
UK and USA substitute standard devices. Substitution guid- 
ance given should be used with caution because special 
characteristics not recorded may make the suggested sub- 
stitute unacceptable in some applications. You should get 
detailed specification of the proposed substitute from the 
manufacturer and consider them in relation to your own 
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application before committing yourself. The suggested sub- 
stitutes can be taken only as general guide lines. 

Over the years, manufacturers and standards associations 
have issued somewhere between 50,000 and 100,000 
separate transistor type numbers. The vast {majority of 
these were never widely used or are no longer used by de- 
signers. 

Devices either have type numbers peculiar to individual 
manufacturers (see Appendix D) or conform to industry 
standard serial numbering systems (suppliable by more than 
one manufacturer). 

The principal industry standard numbering systems are: 
(a) *2N‘ (The EIA in the USA maintains a register of ‘2N’ 
types familiarly known as ‘Jedec’ types, which have had 
world wide acceptance. The most accessible detailed infor- 
mation on current ‘2N‘ types will be found in the ‘Transistor 
Data Book’ published annually with a half yearly supple- 
ment by Derivation and Tabulation Associates Inc (Data) of 
32 Lincoln Avenue, Orange New Jersey, USA. 

(b) ‘Proelectron’ (The Association Internationale Pro 
Electron in Europe maintains a register of Pro Electron types 
which have wide acceptance in Europe. All commercially 
available devices registered with the Pro Electron organisa- 
tion are listed together with technical data and the names and 
addresses of suppliers in the annual edition of ‘Semi- 
conductors’ published on behalf of Pro Electron by Ae. E. 
Kluwer, Santvoortbeeklaan 21-23, 2100, Deurne — Antwerp, 
Belgium. Transistors in the Pro Electron system are registered 
either under a two letter/three numeral code (e.g. BC107) for 
consumer devices, or a three letter/two numeral code (e.g. 
ACY17) for industrial devices. Device numbers starting with 
‘A‘ refer to germanium and ‘B‘ to silicon. All second and 
third letter have applications significance as indicated in 
Appendix D hereto.) 

(c) ‘2S’ (In Japan, the JIS, Japanese Industrial Standards, 
system of transistor numbering is almost universal, there 
being very few housecode devices. In this system, all tran- 
sistor numbers start with ‘2S’ followed by a letter and several 
numbers (e.g. 2SB364). The letter after the ‘S’ has signific- 
ance:A = pnphf,B = pnplf,C =npnhf,D =npnif). 

(d) Old standards (A standard now obsolete but still met 
with is the ‘old European’ where the transistor was registered 
as ‘OC’ of ‘OD’ followed by two or three numerals (e.g. 
OC28). A former UK Government standard gradually being 
phased out is the CV system. Appendix E gives a listing of 
such CV transistors. Many of these in the 7,000 part of the 
series will now be found transferred into the new British 
Standards Institution ‘BS9000' system. Where items have 
been so transferred, the ‘CV7’ part of the number will have 


been replaced by ‘BS9300C’. Thus the CV7084 could now 
appear as BS9300C084.) 

The transistors selected for inclusion in this compendium 
are listed in serial numero-alphabetical order in tables im- 
mediately following this introduction. The tables are designed 
as far as possible to be self explanatory. For readers to whom 
some of the nomenclature is strange there is in Appendix A an 
explanatory set of notes supplementing the tabulation. Be- 
sides detailed comments on the tables, Appendix A incor- 
porates a ready reference chart of the tabular format and a 
glossary of terms used. 

The transistor tables are also supported by: 

Appendix B : Lead/terminal identification diagrams. 
Appendix C : Case outline diagrams. 

Appendix D: House Codes for individual manufacturers. 
Appendix E: CV Transistors and related prototypes. 
Appendix F : Manufacturer listings. 

Every reasonable care has been taken to ensure accuracy of 
information in the tables, but no responsibility can be accep- 
ted for inaccuracies that may have arisen. The user who wishes 
fuller technical information on current devices should consult 
the data issued by the manufacturer. 
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Tabulations 


TRANSISTOR 


2cyl? 
2cY18 
2cylg 
2Cy20 
2ecYy21 


2cy22 
26101 
26102 
26103 
26104 


26106 
26110 
26210 
26220 
26221 


26222 
26223 
26224 
26225 
26226 


26227 
26228 
26229 
26230 
26231 


26240 
26301 
26302 
26303 
26304 


26306 
26308 
263069 
26319 
26320 


26321 
26222 
26323 
26324 
26344 


25345 
26371 
26374 
26376 
26377 


26781 
26382 
263233 
26384 
26385 


2G 386 
26387 
26395 
26396 
26397 


26398 
26401 
26402 
26403 
26524 


26525 
26526 
26527 
26577 
26605 


261024 
261025 
261026 
261027 
Zh22 


2h23 
2N24 
2N25 
2N26 
2h27 


2N2€ 
2N29 
2N30 
2N31 
2h32 


T05 
T05 
TO05 
T05 
T05 


TO5 
T05 
TO5 
TO18 
TO18 


1018 
TO5 
T03 
103 
T03 


103 
T03 
T03 
TO03 
T03 


103 
T03 
¥03 
103 
T03 
103 
TOLA 
TOLA 


TOLA | 


TOLA 


TOLA | 


TCLA 
TOLA 
TO5 
T05 


T05 
T05 
T05 
TO5 
TOLA 


TOLA 
TOLA 
TOLA 
TOLA 
TOLA 


TOLA 
TOLA 
T05 
105 
TO05 


105 
TO5 
T05 
T05 
TO5 


TO5 
TOi2 
TO1l2 
TOL2 
To5 


TO05 
TO5 
T05 
TO5 
TO05 


TC5 
T05 
TO5 
TO5 


OBS 


oes 
OBS 


OBS 


OBS 
OBS 


TOV 
50V 
50V 
40V 
40V 


20V 
15V 
15V 
L5V 
15V 


18V 
36V 


35V 


30V 
35V 


12V 
lav 
12V 
12v 
12V 


12V 
1V 


20V 


500MA 
500MA 
500KA 
S5O00MA 
500MA 


500MA 
20MA 
20MA 
SOMA 


100MA 


LOOMA 
LOOMA 


Fl i so | || 


100C 
100C 
100C 
100C 
100C 


100C 
100C 
100C 
100C 
100C 


100C 
100C 
100J 
100C 
100C 


100C 
100C 
100C 
100C 
100€ 


100C 
100C 
100¢ 
100C 
100C 


65C 
10 0C 
100C 
1coc 
100C 


100C 
100C 
100C 
85C 
85C 


85C 
85C 
85C 
85C 


B5C 
90C 
85C 
B5C 
85C 


85C 


85C | 


85C 


85C 
85C 


“OB EURO 
TOT MIN MAX EQvT. 


40P 
40P 


240¥hF 
240MWF 
24 OM WF 
240MWF 
240 MHF 


240MWA 
LOOMWA 
LOOMWF 
300M WF 
300 WF 


150MWF 

300MWF 
75WH 
8 OWH 
80wW 


80W 
80W 
BOWH 
8OwWH 
80W 


80W 
80W 
80wW 
80W 
80w 


25W 
200MhF 
20 0MWF 
200MWAF 
30 0MWEF! 


300 WF 
30 OMWF 
30 OMWF 
22 5MW FI 
225MWF 


225¥WA 
150W 

150MWF 
1L50MWF 
LS OMWF 


150MWR 
200MW 

150MWE 
L50MWF 
L50MWF 


250MwWA 
250MWA 
2509WA 


| 250MWA 
| 250MWA 


250MWA 
250M WF 
150MWF 
LSOMbF 
15 0MWF 


150 MWF 
10 OMWF 


| LOOMWF 


1OOMWF 
225MW 


225 SWE 
225 MKF 
22 5MWF 
22 5MWF 
1LSOMWF 


225 MWF 
22 SMW 


22 SMWF 
225MWF 


5OMWF 


5OMWF 
120MWF 
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500K 
500K 
750K 
500K 
650K 


400K 
180M 
200M 
200M 
200M 


60M 
100M 
200K 
200K 
200K 


200K 
200K 
200K 
200K 
200K 


200K 
200K 
200K 
200K 
200K 


™ 
3M 


1s 


500K 
1M 


35/140 
30/110 
60/235 
50/145 
90/250 


20/210 
20MN 
20MN 
20MN 
20MN 


30MN 
15MN 
25/90 
10MN 
1OMN 


1OMN 
10MN 
10MN 
10MN 
1OMN 


1OMN 
10MN 
1LOMN 
1OMN 
LOMN 


40MN 
30MN 
45MN 
30MN 
45MN 


9OMN 
40 MN 
120MN 
20MN 
30MN 


50MN 
25MN 
30MN 
5SOMN 
50MN 


25MN 
25MN 
60MK 
30¥N 
30MN 


T5MN 
75MN 
40MN 
5 5MN 
100N 


55MN 
LOOMN 
20MN 
30NN 
40MN 


30MN 
25MN 
50MN 
50MN 
15™N 


30MN 
30MN 
40MN 
30MN 
40MN 


L5MN 
20¥N 
30MN 
40MN 


5OTP 


S5OTP 
50TP 


500MA 
500MA 
SCOMA 
50OMA 
50MA 


5C00MA 
2MA 


IMA 


1MA 
1MA 


tae 

AHG 
AMG 
AMG 


TB 
TIB 
TIB 
TIB 
T1B 


T1e 
TIB 
TIB 
TIB 


TI 


TIB 
TIB 
TIB 
T1IB 
TIB 


TIB 
TI8 
TIB 
TI8 
118 


TI8 
TB 
TIB 


USA 
EQVT. 
ACYL? 
ACY18 
ACY19 
AC Y20 
ACY21 
ACY22 
ASZ21L | 2N2273 
ASZ21 | 2N2273 
ASZ21 | 2N2273 
ASZ21 | 2N2273 
AF124 | 2N990 
ASZ21 | 2N2273 
ASZ15 | 2N1533 
ASZ16 | 2N1536 
ASZ15 | 2N1533 
ASZ15 | 2N1533 
AUY29 | 2N1167 
AUY29/152N1167 
AUY 29//52N1167 
AUY29/152N116 7 
AUY29/52N1L167 
AUY29 /52N1167 
AUY29//52N1L167 
4) AUY29//52N1167 
AUY29/152N1167 
AL103 | 2N2147 
OC 44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
OC44N | 2N2614 
ACYLT | 2N1176 
ACYL7 | 2N1176 
ACY17 | 2N1L176 
ACYL7 | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACYLT | 2N1176 
OC44N | 2N2614 
0C44N | 2N2614 
AC126 | 2N2431 
AC 126 | 2N2431 
AC126 | 2N2431 
AC126 | 2N2431 
ACL28 | 2N2706 
AC 128 | 2N2706 
ACYL? | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACYL7 | 2N1176 
ASY27 | 2N1305 
ASY27 | 2N1305 
ASY27 | 2N1305 
ACY17 | 2N1176 
AF124 | 2N990 
AF124 | 2N990 
AF124 | 2N990 
ACYLT | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACYL7 | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACYL7 | 2N1176 
ASY27 | 2N1305 
ACYLT | 2N1176 
ACY17 | 2N1176 
ACYL? | 2N1176 
ACYL? | 2N1176 
ASY29 | 2N1304 
ASY29 | 2N1304 
ASY2S | 2N1304 


oocono oooco oo00oceo ococeo oCoaoooo ooooo oococo ooo0co oooc$ce oocoo ooocoe oooce ooooo oecooce oooco 


ooooso 


T FC 
TRANSISTOR LEAD J P T OB EURO USA 
NUMBER INFO MAX TOT | MIN MAX EQVT. EQVT. 


2833 PC PCT] OBS 

2N34 PG| TO22 | L377} 40V| 25V LOOMA, 75C | 150MWF) 200K 35MN LMA; ALG] OBS/ AC125 | 2N406 
2N34A PG] TO22 | L37| 25V] 25V 1OOMA| 75C | LSOMWF] 300K 35MN LMA] ALG] OBS! AC125 | 2N406 
2N35 NG] TO22 | L37) 40V|] 25V) 10V |] LOOMA; 85C | 180MWF) 400K 25/125 1MA| ALG] OBS! ACI76 | 2N2430 
2N36 PG! Tos LO4| 20V]| 20V BMA] 50C 5OMWF| 200K 40MN IMA] ALG] OBS; AC YLT | 2N1176 
2N37 PG} TO05 LC4) 20V| 20V 8MA) 50C SOMWF) 400K 15MN LMA] ALG) OBS] AC125 | 2N406 
2N38 PG| T05 LO4 20V BMA) 80C SOMWF) 200K 10MN LMA] ALG] OBS! AC 125 | 2N406 
2N38A PG| TO5 LO4| 20V BMA; 80C SOMWF| 200K 15MN LMA! ALG} OBS| AC125 | 2N406 
2N39 PG) OBS OBS ALG] GBS} AC125 | 2N406 
zZ2N40 PG) OBS oes ALG] OBS| AC125 | 2N406 
2N41 PG; OBS OBS] 25V 15éA; 50C 5SOMWF] 200K 40TP LMA| ALG! OBS] AC125 | 2N406 
2N43 PG] T05 LO4| 45V 5V | 300MA} 85C | 240MWF gop 53TP LMA| AMG/ OBS] AC128 | 2N2706 
2N43A PG| 105 LO4| 25V 5V | 300MA) 85C | 155MWF BOP 53TP 1MA) AMG] 085] AC128 | 2N2706 
2N44 PG] TO5 L004) 45V 5V | 300MA; 85C | 240MWF] 200K 80P 31TP iMA| AMG] OBS/ AC128 | 2N2706 
2N44A PG} T05 ic4; 25V SOMA 155MWF] 300K 80P 31TP 1MA| AMG) OBS] ACY17 | 2N1176 
2N45 Po) OBS OBS] 45V 15V SOMA] 85C | 150MWF/ 100K 8O0P 12TP 1MA| ALG] CBS] AC125 | 2N406 
2N46 PGI OBS OBS] 25V L5MAl 50C SOMWF 40TP IMA] ALG] OBS| AC125 | 2N406 
2N47 PG] OBS OBS| 35V 2ZOMA; 50C 5OMWF 39TP 1MA/ ALG] OBS/ACL25 | 2N406 
2N48 PG] OBS OBS} 35V 20MA) 50C 5 O0MWF 39TP LMA] ALG] OBS] AC125 | 2N406 
2N49 PS| CBS OBS} 35V 20MAl 50C 5OMWF 39TP LMA] ALG} OBS| AC125 | 2N406 
2N50 PC PCy cBS 

2NE1 PC PCT] OBS 

2N52 PC PCT) OBS 

2ns3 PC PCT) Ges 

eNS4 PG] OBS OBS! 458V 60C | 20CPhWF AMG] CBS] ACYL? | 2N117€ 
2N55 PG; CBS oes; 45 60C | 20CMWF AMG) OBS! ACYL? | 2NLi76 
2N56 PG) OBS OBS] 60¥ 60C | 200MWF AVG OBS| ACYL? | 2N1176 
2N57 PG| OBS OBS; 60V 800MA) 85C 2C0wC] 200K 60TP | 200MA| ANG OBS] AD1L62 | 2N2835 
zN59 PG; TO5 LO4| 25V 10V | 200MA} 85C | L8OMWF] 800K SOP 90TP | LOOMA| AMG) OBS] ACYL? | 2NL176 
2N59A PG} T05 LCS 40V 10V | 200MA; 85C | 1LSOMWF] 800K 80PI SOTP | LOOMA! AMG] OBS| ACY1i7 | 2N1L176 
2N598 PG} TO5 iLo4) 50V 1Cv | 200MAl 85C | L8OMWF] 800K 80P; SOTP | LOOMA) AMG OBS) ACYL? | 2N1176 
2N59C PG] T05 LC4) 60V 10V | 200MA}] 85C | 180MWFI 800K 80P| 90TP | 100MA| AMG OBS| ACYL7 | 2N1176 
ZN60 PG] T05 LO4) 25V LOV | 200MA| 85C | 180MWF) 600K 8O0P TOTP | LOOMA| AMG] GBS| AC Y17 | 2N1176 
ZN6O0A PG| TOS LO4; 40V LOV | 200MA| 85C | LSOMWF! GOOK S8OPI TOTP | LOOMA) AMG! OBS] ACY17 | 2N1176 
2N60B PG) T05 LC4) SQV LOV | 200MA) 85C | 18CMWF] 600K 80P 7OTP | LOGMA| AMG OBS; ACY1? | 2N1176 
ZN60C PG] TO5 LC4) 60V 10v | 200A} 85C | 180MWF] 600K BOP TOTP | 1OOMA] AMG) OBS] AC Y17 | 2N1176 
2N61 PG] TG5 LO4! 25V £0V | 200MA} 85C | 130MWF) 400K 80P 45TP }LOOMA} AMG! OBS] ACYLT | 2N1176 
ZNé1A PG! TO5 LG4} 40V 1LOV | 200MA| 85C | 18CMWF/ 400K 80P 45TP | LOOMA;| AMG! CBS} ACYi7 } 2N1176 
2N61B PG! TO05 LO4| 50V 10V | 200MA} 85C | L8OMWF! 400K 80P 45TP | LOOMA| AMG! OBS} ACYL? | 2N1i176 
2N6iC PG] TO5 L04} 60V LOV | 200MA} 85C | 180MWF) 400K BOP 45TP | LOOMA} AMG) OBS] ACYL? | 2N1176 
ZN62 PG| CBS OBS) 35V 206A 5 OMWF! 25MN IMA} ALG] CBS] ACI25 | 2N406 
2N63 PG} TO5 LO4 25V} 22Vi 1L2Vv LOMA, 85C | LOOMWF) LOOK 22TP IMA} ALG! OBS} AC125 | 2N406 
2K64 PG| T05 Lc4| 25vV| 22vl l2v LOMA) 85C | LOGMWF) 150K 50TP LMA) ALG} 08S) AC125 | 2N406 
2N65 PG| T05 LO4| 12V] 12vV LOMA} 85C 7] LOUOMWF 90TP LMA} ALG] OBS|/ AC125 | 2N406 
2N66 PG| OBS OBS}; 40V)} 40V BOOMAL 80C 1lWF] 100K AMG! OBS} AD162 | 2N2835 
eNé7 PG| OBS OBS} 25V LSOOMA;} 70C 2kF} 100K AHG} OBS| ADL6Z | 2N2835 
Z2N6B PG! CBS OBS} 30V] 15V) 15V |[LSOOMA; 75C 4wC} 150K 40TP SOMA! AMG] OBS} AC128 | 2N2706 
2A71L PG; OBS OBS} 5cvV] SOV 250MA] 60C IWF) 100K AHG OBS| AC162 | 2N2835 
2N74 PG!) OBS OBS] SOV] 50 200M WEF ALG] OBS] AC125 | 2N406 
2N72 PC TPCT) OBS 

2N75 PG; OBS oes} 5Cvj 50V 20CMWFTI ALG] OBS} AC125 | 2N406 
2N73 PG! aes oes! sov{ 50V 20 OM WE) ALG] OBS] AC125 | 2N406 
2N76 PG| OBS gobs; 20V LOMA] 60C | L75MWFI 200K 30TP LMA) ALG] OBS} AC125 | 2N406 
2N77 NG] T05 LO4) 25V 15MA} 50C 35MWF} 200K 80P 55TP | LOOUA| ALG OBS] ASY29 | 2N1304 
2Ni¢ NG] TO5 LO4| 15V/ 15v) 5V 20MA) 85C 65MWFL 64M OOP 90TP LMA] RLG] OBS] ASY29 | 2N1304 
2N78A NG) T05 LO4) 20V; 20W 5V 20MAL 85C 6SMWE 4M 6P SOTP LMA) RLG) OBS| ASY2S9 | 2N1 304 
2N79 PG| OBS OBS] 30V 5OMA 35Mal 300K 46TP LMA} ALG] OBS] AC125 | 2N406 
2N80 PG] CBS OBS; 20V 15MA 5OMWE 30TP LMAT ALG} OBS| AC125 | 2N406 
2N81 PG] OBS OBS; 20V 15MA >OMWF 30TP LMAT ALG] OBS| AC125 | 2N406 
2N82 PG) OBS oOBS| 20V 15MA 35MWF 30TP IMA] ALG] 08S| AC125 | 2N406 
2N83 PG; GBS OBS} 66V] 6CV l2Vv 2A; 85¢ LOWC} 150K 1BTP | 50GMA]} AHH] OBS!/ ASZ15 | 2N1533 
2N33A PG| OBS OBS| 66V} 60) L2v 3A; 85C LOwC; 175K 18TP LA] AHH! OBS] ASZ15 | 2N1533 
2N84 PG| CBS OBS] 5OV] 45vi lav 2A; 85C 10wWwC) 175K 20TP | SOQOMA] AHG] OBS| ASZ16 | 2N1536 
2N84A PG] OBS OBS; 5OV}] 45vy L2V 3A) 85C 1OWC; 175K 20TP 1A] AHG) OBS) ASZ16 | 2N1536 
2N94 NG} TO22 |}L37) 20V 5V¥V | LOOMA) 85C |} 150MWF LM 22P 50TP 1MA| RLG] OBS| ASY29 [| 2N1304 
2NS4A NG| TO22 | £37] 20V 5V | LOOMA] 85C | LSOMWF 2M 22P 5OTP 1MA| RLG! OBS] ASY29 | 2N1 304 
2N95 NG] OBS OBS} 30V] 15V) 15V [L5OOMA) 75C 4WC) LT5K 40TP SOMA] AMG] OBS} AC 176 | 2N2430 
2NG6 PG} OBS OBS; 30V Z20MA, 55C SCMWF! 200K 35TP LMA! ALG] OBS} AC125 | 2N406 
2NS7 AG) TO5 LO4; 30V] 30V 1OMAl 75C SOMWF| 400K 38P 13TP 1MA] ALG] OBS} ASY29 | 2N1304 
2N97A NG] TO5 LO04| 40V| 40V LOMA) 85C SCMWF|) 400K 38P 13TP LMA} ALG) 08S) ASY29 | 2N1304 
2NS8 NG] T05 L04) 40V| 40V LOMA, 75C 5 OMWF 1M 28P 40TP LMA] RLG| OBS] ASY29 | 2N1304 
2N98A NG] TO5 LO4| 40V| 40V LOMA] 75C SOMWF LM 28P 40TP LMA] RLG! OBS] ASY29 | 2N1304 
2h99 NG| TOS LO4| 40V| 40V LOMA] 75C 5OMWFILSOGK 20P 40 TP LMA] RLG] OBS) ASY29 | 2N1304 
2N100 NG] OBS aes} 25v] 25V SMA) 50C 25MWF 2M 10QTP LMA] RLG] OBS!) ASY29 | 2N1304 
2N101 PG] OBS OBS} 30V] 15Vj 15V f—L500MA;] 75C WF 11MN | SQOMA! AHG| OBS| AC1L8 8K 

2N1L02 NG] OBS OBS; 20V| 30Vi 15v f—i500MAl 75C LWF 11MN | 500MA] AHG| 0BS| ACLB7K 

2103 NG| T05 LO4|) 35V LOMA) 75C SOMWF] 300K 40P 4MN 1MA| ALG| OBS|ASY29 | 2N1304 
2N104 PG| x01 LC3) 30V l2v 5OMA| 75C | LSCMWF) 300K 60P 441TP LMA| ALG] RCV] AC125 | 2N406 
2N105 PG] OBS OBS} 25V L5MA; 75C 35MWF| 300K 30P 55TP | TOOQUA| ALN] RCULAC1LOIN 

2N106 PG] TO22 | L37| 15Vv LOMA! 85C | LOOMWF] 300K 60P 45TP | 5QQUA! ALG) OBS/ AC125 | 2N406 
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ooooeo ooooeo oooce oocooo eooce oocoo ooo oo ooooo ooooco oocoeo 
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TRANSISTOR 


2N107 
2N108 
2N109 
2N110 
2N11L1 


2N1L11A 
zhll2 
2N1Li2A 
2N113 
2N114 


2nL17 
2N118 
2N118A 
2N119 
28120 


2N122 
2N123 
2N124 
2N125 
ZN126 


2N128 
28129 
2N130 
2N130A 
2NL3l 


2N131A 
zN132 
ZNL32A 
2N133 
2N133A 


2N135 
2N136 
2N137 
2N138 
2N138A 


281388 
2N139 
2N140 
2K141/13 
2N142/13 


24143 
2N144/13 
2N145 
2N146 
2N147 


24148 
2N148A 
2N149 
ZN149A 
2N150 


2N150A 
28155 
2N.156 
2N157 
2NL57A 


2N158 
2NL58A 
2N160 
ZNL60A 
2N161 


2NI161A 
2NLo2 
eNL62A 
2N163 
2NL63A 


2N164A 
2N165° 
2N166 
2NL67 
2N1L6T7A 


2N168 
2N1l68A 
28189 
2N169A 
2N170 


2N1l72 
2173 
2N174 
2NL74A 
2N175 


PG 
PG 


oBSs 
oBs 
xOl 


T022 


OBS 
1022 
ORS 
T0022 
T0022 


T022 
TO22 
T022 
TO22 
T022 


ces 
OBS 
T022 
T022 
105 


OBS 
OBS 
Ta5 
T05 
T05 


TO05 
TO5 
105 
TC5 
TO5 


OBS 
OBS 
cBS 
1022 
OBS 


OBS 
x01 
XOL 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
T1022 
T022 
T022 


T022 
1022 
TO22 
TO022 
T022 


TO22 
T03 
OBS 
103 
T03 


OBS 
cBS 
TO22 
1922 
T022 


T022 
T0022 
T1022 
T1022 
T0022 


TO5 
T05 
TO5 
T0222 
TO022 


T05 

O22 
T022 
T022 
T022 


TO022 
TO3€E 
TO036 
TO3E 
x01 


oBs 
OBS 
03 


L37 


12V 
20V 
35V 


30V 


30V 
30V 
30V 
30V 
30V 


45V 
45V 
45V 
45V 
45V 


25V 


15V 


15V 
15V 
15V 
6V 
6V 


15V 


15 
30V 


60V 
60V 


12v 


20V 


2ov 
20V 
20V 
20V 
20V 


1V 
iv 
1V 
lV 
lV 


1V 
10V 
5V 
5V 
5V 


10V 
10V 
12V 
12V 
12V 


12v 
12V 
12V 
12v 
12V 


L2v 
12V 
30V 
30V 


30V 
30V 


5V 
5V 


ov 


10V 
40V 
é0V 
60V 
Lov 


1QOMA 
15MA 
150MA 


2Z200MA 


200MA 
200MA 
200MA 
200KA 
200MA 


25MA 
25MA 
25MA 
25MA 
25MA 


140MA 
125MA 
8MA 
8MA 
BMA 


5MA 
5MA 
1QMA 
LOOMA 
10KA 


100MA 
10MA 
100MA 
10MA 
100MA 


SOMA 
SOMA 
SOMA 
150MA 
LOONA 


60C 
60C 
@5C 


85C 


85C 
85C 
85C 
85C 
85C 


175C 
175C 
165C 
175C 
175C 


150C 
85C 
75C 
T5C 
7T5C 


85C 
85C 
85C 
B5C 
85C 


85C 
85C 
85C 
B5C 
gs5C 


85C 
B5C 
85C 
75C 
B5C 


85c 
75C 
75C 
75C 
75C 


75C 
75C 
75C 
75C 
7T5C 


75C 
75C 
75C 
75C 
7T5C 


75C 
85C 
85C 
85C 
85C 


85C 
85C 
175C 
175C 
175C 


175C 
150C 
150C 
150C 
150C 


85C 
85C 
50C 
75C 
75C 


85C 
85C 
85C 
Bsc 
85C 


75C 
100C 
100C 
1oOCc 
85C 


SOMWF 
SOMWF 
165MWF 


130MWF 


L30MWF 
13 0MWF 
13 OMWF 
130MWF 
1L30MWF 


LSOMWEF 
150MWF 
15 0MWF 
LSOMWF 
150MWF 


ow 
150@WF 


400K 
150K 


1M 


4M 


SOMWF 1200K 


SOMWF 
SOMWF 


2 5MWF 
25MWF 
85MWF 
1O0CMWF 
85MWF 


1OOMWF 
8 5MWF 
LOOMWF 
85 MWF 
LOOMWF 


1LOOMWF 
1OOMWF 
LOOMWF 
iSCMWF 
24 0MWE 


LOOMWF 
35 MRF 
8 OMWF 

20wWC 
4WH 


20wWC 
4wCl 
65MWF 
6 5OMWE 
65 MWF 


65SMWE 
65MWF 
6OMWF 
6 5SMWF 
6 OMWE 


65MWEF 
20wWwe 
20wC 
2CuC 
20wl 


20wC 
20WC 
150MWF 
15 0MWF 


2M 
2 


40M 
30M 
300K 


500K 
100K 
LOOK 
100K 
LOOK 


LOOK 
100K 
2M 
2M 


L50MWF2500K 


| 
150MWF2500K 


150MWF 
1LSOMWF 
150MhF 
15 0MWF 


65MWEF 
65MWF 
3 5MWF 
TSMWE 
TOMWEF 


&5SMWE 
65MWF 
65MWEF 
65MWF 
25MWF 


€5SWF 


150WC 100k 
150WC| 100K 
150WC| 100K 
20MWF | 300K 
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“OB 
MAX TOT MIN MAX 


60P 


24P 


24P 


1 24P 


24P 
24P 
24P 


14P 
14P 
14P 
14P 
14P 


24P 
20P 
20P 
25P 


6P 
6P 
8 OP 


BOP 


80P 


80P 


25P 
25P 
25P 


12P 
12P 


2P 
2P 
2P 


2P 
2P 
2P 
2P 
2P 


2P 


12P 
12P 
12P 


12P 
12P 
12P 
12P 
12P 


5P 
5P 
5P 
5P 
oP 


5P 
3P 
5P 
6P 


2P 


7OP 


19TP 
BOTP 
65¥N 


25TP 


25TP 
30TP 
30TP 
45TP 
7T51P 


L5TP 
29TP 
54TP 
63TP 
200TP 


20TP 
T5TP 
Late 
36TP 
20TP 


19MN 
20TP 
24TP 
26TP 
50TP 


457P 
90TP 
90TP 
50TP 
5OTP 


20TP 
20TP 
60TP 
44TP 
40TP 


40TP 
48TP 
75 MN 
25MN 
30TP 


10MN 
1iMN 
30TP 
50TP 
TOTP 


50TP 
50TP 
5OTP 
50TP 
50TP 


50TP 
32TP 
25MN 
25MN 
25MN 


21MN 
21MN 
15TP 
15TP 
30TP 


30TP 
39TP 
39TP 
7TETP 
TRYP 


40TP 
T2TP 
32TP 
65TP 
30TP 


90TP 
40TP 
72TP 
50TP 
20TP 


40TP 
35/70 
25/50 


iMA 
1MA 
SOMA 


LMA 


1MA 
1MA 
IMA 
1MA 
1MA 


IMA 
IMA 
1MA 
1MA 
1MA 


1OQMA 
1CMA 
1MA 
1MA 
LMA 


5QQUA 
5CCuA 
1MA 
1MA 
IMA 


1MA 
1MA 
iMA 
1MA 
1MA 


IMA 
1MA 
1MA 
50MA 
1MA 


1MA 
1MA 
600UA 
5SO00MA 
50 0MA 


250MA 
250MA 
1MA 
IMA 
IMA 


LMA 
LMA 
LMA 
IMA 
LMA 


1MA 
500MA 
500MA 
500MA 
500MA 


500MA 
500MA 
IMA 
1MA 
1MA 


IMA 
IMA 
IMA 
1MA 
LMA 


20UA 
20UA 
1MA 
LMA 
BMA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
LMA 


1MA 
5A 
5A 


40/80 1200MA 


65TP 


ISQQUA 


ALG 
ALG 
AMG 
PCT 
RMG 


RMG 
RNG 
RMG 
RMG 
RBG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


AMH 
RMG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLA 
RLA 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


RLG 
RLG 
RLG 
AMG 
ALG 


ALG 
RLG 
RLG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHH 


AHH 
AKH 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RiG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
AHG 
AHG 
AHG 
ALG 


OBS 
OBS 
RCU 
oBS 
OBS 


OBS 
oBS 
OBS 
OBS 
OBS 


oBs 
oss 
OBS 
OBS 
OBS 


Tie 
O8S 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
oss 
OBS 
OBS 
OBS 


oBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
aBs 
oes 
OBS 
OBS 


OAs 
RCU 
RCU 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
oBs 
OBS 


OBS 
OBS 
oBs 
OAS 
OBS 


oBs 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 


oBs 
“08 
MOR 
OBS 
RCU 


EURO 
EQvVT. 


AC 125 
AC125 
AC128 


ASY27 


ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


BCLO? 
BC107 
BC107 
BC 107 
BC1O7 


BSW66 
ASY27 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


AF124 
AF 124 
AC 125 
AC1L25 
ACi25 


AC 125 
AC 125 
AC125 
AC125 
AC125 


ASY27 
ASY2T 
ASY27 
AC128& 
AC125 


AC125 
OC 44N 
OC44N 
AD162 
AD161 


AD162 
ADL61 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


ASY29 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 


ASZ15 
AS715 
8C107 
BC107 
BC107 


BC 107 
BCLOT 
BCLOT 
BC107 
BC107 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


ASY29 
ADZ12 
ADZL2 
ADZ12 
AC125 


USA 
EQvT. 


2N406 
2N406 
2N2706 


2N1305 


2Ni305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 


A157 
Al57 
A157 
Al57 
ALS? 


2N1893 
2N1305 
2N1304 
2N1304 
2N1304 


2N990 
2N990 
2N406 
2N406 
2N406 


2N406 
2N406 
2N406 
2N406 
2N 406 


2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N2 706 
2N406 


2N406 

2N2614 
2N2614 
2N2835 
2N40TT 


2N2835 
2NG077 
2N1304 
2N1304 
2N1 304 


2N 1304 
2N 1304 
2N1304 
2N1304 
2N1304 


2N1304 
2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1533 


2N 1536 
2N1533 
AL5T 
A157 
AlST 


A157 
A157 
A157 
A157 
ALS7 


2N1304 
2N1304 
2N1304 
2N1304 
2N1304 


2N1304 
2N1304 
2N1304 
2N1 304 
2N1304 


2N1304 
2N1100 
2N1100 
2N1100 
2N406 


ooc oo ococe ooooo ooooo oooo0o ooocaa oocoo oooo°o oooooe oooos ooooo ooo0o0 ooo0oo oococoo ooooo 


ooooc 


T FOC 
TRANSISTOR VCB VEB J P T OB EURO USA 
NUMBER MAX MAX MAX TOT | MIN MAX EQVT. EQVT. 


2N176 PG|TC3 LCS] 40V | 1l2Vv 3A) 90C 25/90 |500MA| AHG| MCB ASZ16 | 2N1536 
2N178 PG} TO03 LO5} 30V | 30V| 20V 3A) 90C 90WC} LOOK 15/45 |500MA| AHG|MOB/ASZ16 | 2N1536 
28180 PG} 105 LO4| 30V | 30V) 30V 25MA| 75C | 1S50MWF| 300K 40P 60TP LMA} ALG|/OBS/AC128 | 2N406 
2N181 PG|TO5 LO4} 30V | 30V) 30V 38MA| 75C | 250MWF] 300K 40P 6OTP 1MA] ALG] OBS/AC1i28 | 2N406 
28182 NG | T05 L04| 25V 15V LOMA] 75C | LOOMWF 2” 20P 25TP LMA; RLG] OBS|ASY29 | 2N1304 
2N183 NG] TOS LO4) 25V 15V 1OMA| 75C | 1OCMWF 36 20P 40TP 1IMA|RLG| OBS|ASY29 | 2N1304 
2N184 NG] TO> L04| 25V 15V LOMA; 75C | LOOMWF 7M 20P 60TP LMA; RLG] OBS|/ASY29 | 2N1304 
2N185 PG|TO22 [L37| 20V} 20V) 10V | LSOMA[ 75C | ISCMWF Bate SQMALAMG)/ OBS{AC12Z@ | 2N2706 
2N186 PG/ OBS OBS;} 25V 5V |] 200MA| 85C | LOOMWF|] 300K 80P 24TP LMA] AMG! OBS} AC 128 | 2N2706 
2N186A PG| CBS OBS; 25V 5V | 200MA] 85C | 200MWF/ 300K 80P 24TP |LOOMA|AMG/ OBS/ACL28 | 2N2706 
2N13a7 PG|Oe8s OBS} 25V 5v | 200MA| 85C | LOCMWF/ 400K 80F 36TP | 1OCMA! AMG] CBS/AC128 | 2N2706 
2NLB7A PG} OBS OBS| 25V 5V | 200MA| 85C 400K 80P 36TP |1LOQQOMA] AMG] OBS/AC128 | 2N2706 
24188 PG] OBS OBS] 25V 5v | 200MA) 85C | LOOMWF| 500K 80P 54TP 1MA/ AMG] OBS/AC128 | 2N2706 
2NL88A PG} OBS OBS| 25V 5V | 200MA| 85C | 200MWF] 500K 80P 54TP | 1LOOMA| AMG! 0BS/AC128 | 2N2706 
Z2N1L89 PG;}Oe8S OBS! 25V 5V | 200MA] 85C | 200MWF| 300K 80P 32TP IMA! AMG] GBS/ACL28 | 2N2706 
2N19C PG|OBS OBS| 25V 5V | 200MA| 85C | Z20CMWF] 400K 80P 42TP LMA|AMG/ OBS/AC126 | 2N270€ 
2N191 PG| OBS OBS] 25V 5V | 200MA| 85C | 200MWF/ 500K 80P 67TP 1MA|AMG| OBS|AC128 | 2N2706 
2N192 PG| OBS OBS| 25V 5V | 200MA| 85C | 200MWF| 700K 80P 90TP LMA] AMG] OBS/AC12€ | 2N2706 
2h193 NG} TO22 | L37] 19V 5V SOMA| 75C | 150MWF IM 22P 10TP LMA|RLG] OBS] ASY29 | 2N1 304 
2N194 NG|TO22 | L327} 25V | 18V LOOMA| 75C 5OMWF1200K 22P 1oTP AMA|RLG] OBS|ASY29 | 2N1304 
2N194A NG;TC22 |L37] 18V] 18V) SV SOMA! 75C saner OOK 22P 10TP IMA|RLG| CBS|ASY29 | 2N1304 
2N194A G{TO22 |t37] 18V] 18v) Sv 5OMA| 75C 5OMWF1200K 22P 10TP 1MA|RLG| OBS] ASY29 | 2N1304 
28195 PG|FO5 LO4) 15V] lev) 6V Z30MA) 75C | 200MWF| 400K 180TP IMATALG| OBS/AC125 | 2N406 
2N196 PG} T05 LO4| 30V{ 25V] 6V ZOMA! 75C | 200MWF! 350K 50TP LMA}ALG| OBS|ACIi25 | 2N405 
2NL9T PG] TO5 LO4| 30V} 25V/ 6V ZOMA| 75C | 200MWF| 300K 40TP 1MA|ALG| OBS|AC125 | 2N406 
20198 PG} T05 LC4|] 30V |] 25V) 6V 30MA!| 75C | 200MWF) 300K 30TP 1MA/ ALG] OBS/AC125 | 2N496 
2Ni99 PG|TQ5 LO4| 30vV | 25v] 6V 30MA} 75C | 200MWF| 200K 15TP LMA|ALG] OBS|AC125 | 2N406 
2N200 PG|TO05 LO4| 36V |] 30V/12V | 10GMA| 85C | 350MWF) 200K 30 TP IMA} ALG| OBS|AC125 | 2N406 
2N204 PG| TO05 104] 36V | 30V) 12v | LOOMA| 85C | 350MWF] 200K 15TP LMA; ALG] OBS|]AC125 | 2N406 
2N205 PG| T05 104! 36V |] 30VIL2vV | 1L00OMA} 85C | 350MWF) 200K 15TP IMA] ALG] OBS|AC125 | 2N406 
2K206 PG| TOL LC2) 30v |] 30V) lev SOMA; 85C T5MWF] 300K 70P 47TP IMA] ALG|OBS|AC125 | 2N2706 
2N207 PG) 105 LO4] L2v] l2vi l2v 20MA{ 65C BOMWFI5O0K 80P|] 100TP LMA| ALG] OBS/AC125 .| 2N406 
2N207A PG|TO5 LC4| Lev | Lavi lav 20MA! 65C B85MWFI1 400K 80P|] LOOTP IMAJ|ALG] OBS] AC125 | 2N400 
2420 7B PG| T05 LO4| L2v | 1l2v| Lav 20MA| 65C SS MWE 1M BOP! LOOTP LMAVALG] GBS|AC1L25 | 2N406 
2h2i1 NG} TO22 }L37) 10V {| 10V 5OMA 5QMWFL2Z00K 20P LOTP OMAIREGIORS|ASY29 | 2N1304 
2212 NG/TO22 |L37] LAV | 18Vj Sv | 10CMA) 75C | 15SO0MWF 4M 20P 20TP LMA|RMGIORS|ASY29 | 2N1 304 
2N213 NG} TO22 | L37| 40V] 25vV;)/ 1L0V | 10QMA, 75C | 18SOMWF 1M 20P B0TP LMA|RMG| OPS|ASY29 | 2N1L304 
2N213A NG|TO22 | L37} 40V | 25v/10V | LOOMA| 75C | 18CMWF| LOOK 185TP LMA|ALG| OCBS/AC1L76 | 2N2430 
ZN214 AG|TO22 |L37| 40V | 25v) LOV | LOOMA| 75C | 18OMWF] 300K 50P 44MN 35MA/AMG| OBS|/ACLT6 | 2N2430 
2N214A NG|TOS5 LG4] 40V | 25vV/ 10v | LOOMA| 75C | 180MWF|] 100K 50P 50OMN 35MA/AMG] OBS/AC1L76 | 2N2430 
2N215 PG; TOL LOZ} 30V 12v 5OMA| 85C | 150MWF] 300K 8OP 44TP IMA|ALG/ OBS]AC125 | 2N406 
2216 NG} 1022 |L37] 1L8V i; 15V 5OMA| 75 >OMWF L¥ 20P 8MN IMA|RLG/ OBS/ASY29 | 2N1 304 
2n2it PG| TOL LO2) 25V ] 25vi lav TOMA| 5O0C | 150MbF 7S5TP 50MA|AMGIRCU/AC128 | 2N2706 
2N218 PG|TOl LO2| 16v | lev) OVS L5MA] 85C 35MWF 6" 18P 48TP LMA|RLG|RCUJOC44N | 2N2614 
2K215 PG|T044 |}L36) 1L6V SV] OV5 L5MA) 85C BOMWF 4™ 15P 75MN {6CQUA/RLG/RCULOC44N | 2N2614 
2N2 20 Pol TOL LO2| 10V 10V 2MA) 85C SOMWFI4OGK TOP 65TP |SOOQUA|ALG| RCL] ACL25 | 2N406 
2N223 PG} 08S OBS 18V L5SOMA| 65C | 250MWE] 200K180P, 39MN 2MA| AMG] CBS/ACL 28 | 2N2706 
2N224 PG|OBS OBS| 25V LSOMA| 75C | 25CMWF/ 200K1L80P 60MN |1LCOMA}TAMG|OBS/AC128 | 2N2706 
2N225 PG| OBS OBS| 25V L5OMA| 75C | 290MWF] 290K190P 6OMN |LOOMA| MPP] OBS|AC12 8X22N224X2 
2N226 PG| OBS OBS; 30V 150MA!| 75C | 250MWF| 150K250P 60TP |1LCOMA| AMG] OBS|/AC128 | 2N2706 
2N227 PGIORS QBS| 40V LSOMA| 75C | 25GMWF] 150K250P 60TP JLOOMAT MPP) OBS | AC1L28X2 2N226X2 
2N228 NG|TO22 |L36| 4OV] 1L5V] 1OV | 100MA! 75C | LBOMWF] 200K 80TP LMA| AMG] OBS|ACL76 | 2N2430 
2N229 NG|TO22 |L37] LOV] 1LOV] 20¥ | LOOMA] 75C | 18O0MWF] 250K t5TP LMAJALG|]OBS|AC125 | 2N406 
2N231 PG) OBS OBS 5V 4Vv| 5V 3MA! 55C QMWFL 20M 6P 19MN |5O0QUA|VLA|OBS|AF124 | 2N990 
eN232 PG/} OBS OBS; 4V5 3MA!| 55C QMWF] 20" 5P 24TP |SOQOOUATVLA| OBS|AF124 | 2N990 
2N233 NG| To22 |L37] 10V¥] 10V] Sv | LOOMA| 75C | 1SCMWF 2h 18P 3MN IMAIRLG/]OBS|ASY29 | 2N1L304 
2N233A NG/TO22 ]L37] 18V | 12v) SV | LOUOMA) 75C | 150MWF 2” 18P 157P IMA|RLG]OBS/ASY29 | 2N1304 
2N234 PG|TOQ3 LC5| 30V | 30V 3A} 90C 40wC 25MN I5O0GMA/AHG| ORS|ASZ16 | 2N1536 
2N234A PG| 103 LO5| 30V | 30V 3A) 99C 40wWC 25MN |500MA/AHG! OBS[ASZ16 | 2N1536 
2N235 PG| T03 LC5] 5Ov { 40v) 15V 3A} 90C 4ChC 40TP |[500MA|AHG| CBS|ASZ16 | 2N1536 
2N235A PG| TCG3 LO5| 50V | 40V] 15V 3A} 90C 40WCc 4CTP |SQOGMA|AHG/ORS/ASZ1ié | 2N1536 
2N235B8 PG} T03 LOS| SOV | 40v/15V 3A) 90C 40Wl 60TP |5CQOMA|AHG|OBS|/ASZ1L6 | 2N1536 
2N236 PG|TO3 LOS} 5QV |] 40V 3A; 90C 40WC 40TP |500MA!AHG| OBS/ASZ1LE | 2N1536 
2N236A PG} T03 LO5|] 50V / 40v] 15V 3A) 90C 40wWwC 490TP |SOOMA|AHG| OBS/ASZ1L6 | 2N1536 
2N236B PG| 103 LO5] SQV | 40V 3A| 90C 40hWC 60TP |500MA|AHG!] OBS|ASZ16 | 2N1536 
2237 PG| TOS LC4| 45V 20V 20MA| 85C | LSOMWF) 200K 5OTP LMA|ALG|]OBS/AC125 | 2N406 
2N238 PG|TO22 | L37) 20V LSOMA| 75C | 150MWF 45TP SOMA|AMG/OBS|/AC128 | 2N2706 
2N240 PG|ORS OBS 6V 6V; SV 15MA) 85C 30MWF| LSM 5P5 3TP 3MA|VLA|QBS|AF124 |2N990 
2N241 PG] OBS OBS) 25V 5V )200MA) 85¢ | 1LOO0MWF) 500K 80P T3TP }LOOMA|AMG| OBS|AC128 | 2N2706 
2N241A PG|OBS OBS| 25V 5V | 200MA| 85C | 20CMhWF] 500K 890P 73TP |LCOMA;AMG|OBS/AC128 | 2N2706 
2N242 PG} 103 LO5/) 45V | 45V\/45V 24|100C 25WC} 100K 60TP |5COMA|AHG|MCB/ASZ16 | 2N1536 
2N243 NS} OBS OBS| 6Q0V | 6QV GOMA|L50C | 750MWF 20 TP 5MAIALG| OBS] BFY50 | 2N2297 
2N244 NS} 105 LO4| 60V | 60V 60MA/150C | 750WF 59TP SMA|ALG| OBSIBFY5O | 2N2297 
2N245 NS|TO5 LOQ4| 60V 60MA) 150C 1wWF 15TP 5MA|ALG/ OBS/|BFYSO | 2N2297 
2N246 NS|TO5S LO4) 60V 60MA! 150C 1WF 50TP SMA|ALG|OBS|BFY50O |2N2297 
2N247 PG| TOT LO7| 35V 1v LOMA) 85C 35MWF| 60M 3P 60TP AMA|VLA|RCUJAFI24 | 2N990 
2N247/33 | PG|OBS OBS] 40V | 40V|O0V5 10MA| 85C |120MWF| 60M 3P 60TP LMA|VLAILOBS|AF124 | 2N990 
2N248 PG|}TG22 |i 37] 25V SMA) 85C ZOMWF| 256M 20TP |SQQUA|VLA|CBS|AF124 | 2N990 
2N249 PG|TO5 LO4| 25V 200MA| 85C | 350MWF 50TP |LCOMAJAMG|OBS|ACYL7 |2N1176 
2N250 PG|TO3 Lc5| 30V 3A, 85C 25WC 30/90 |SCOMA|/AHG|OBS|ASZL6 | 2NL536 
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2N250A PG| 103 LO5| 40V 100C 9CkhC} 1E0K 25/100 AHG| OBS} ASZ16 | 2N1536 
2N251 PG| T03 LO5| 60V a 100C 25WC 30/90 cain AHG] OBS] ASZ16 | 2N1536 
2N251A PG| TO3 LOS} 6Cv {| 35Vi 20V TA|-LOOC 90WC] 160K 25/100 3A| AHG| OBS| ASZ16 | 2N1536 
2N252 PG| T022 | .37 16V SMA| 75C 3CMWF 26 2P 30MN IMA} RLG| OBS] AFL24 | 2N990 
2N253 NG] TO22 | L37]} Lav] 5v 75C 65MWF iv LOTP LMA;I REG] OBS/ASY29 | 2N1304 
2N254 NG] TC22 |} L37] 2CV 5V 75C 65MWF 1M 20 TP LMA] REG] OBS] ASY29 | 2N1304 
ZN255 PG} 103 LOS) 30V] 15Vi L5V 2A) 85C Sw] LOOK 30/100 | 500A} AHG] ORS|ASZ16 | 2N1536 
2K255A PG} T03 L105) 15V] 15vi 1L5V 3A) 100C 20wC} 100K 30“N | 500MA! AHG!] CBS|ASZ16 | 2N1536 
2N256 PG] T03 LC5{ 30V] 30v|j 30v 3A} &85C 35wC} 100K 30/100 | SOOMA! AHG} 08S|ASZ216 | 2N1536 
2N256A PG! T03 LO5] 30V] 25vi 15Vv B5C 35wC] LOOK 30MN | 5COMA| AHG! OBS|ASZ16 | 2N1536 
2N257 PG| 103 LOS}; 4O0V] 35vVj icv 3A) 8&C 45wC| LOOK 4OMN 2A} AHG! OBS| ASZ16 | 2N1536 
2N257B PG| 103 LC5| 4GV | 35V| 20V 3A| 85¢ 45wC| LOOK 50MN 2A) AHG] OBS} ASZL6 | 2N1536 
2N257G PG} T03 LO5 40V 35vl 20V 3A a5C 45wl| 100K 40MN 2A| AHG] OBS|AS2Z16 2N1536 
2N25 7h PG! TO3 LC5} 4Cv}] 35v}] 20V 3A} 85C 45WC] LOOK 60MN 2A] AHG] OBS] ASZ16 | 2N1536 
2N260C PS1| 085 OBS] 10V 5OMA| L59C | 200MWF| ROOK 1éTP LMA] ALG] OBS| BC177 | 2N3965 
2N260A PS| OBS OBS| 30V 50MAI1159C | 2COMWF! 8COK 146TP 1MA| ALG| OCBSIBCL77 | 2N3965 
2N261 PS|ORS O8S| 75V 5OMA!] 150C | 20CMWF| 800K 10TP LMA] ALG] OBS| 8C177 | 2N3965 
2N262 PS] CBS OHS] 1LOV SOMA] L50C | 20CMWF 2M 20TP LMA] ALG] OBS|BC1L77 | 2N3965 
2N262A PS] OBS OBS} 30V 5SOMA| 150C | 200MWF 2M 20TP LMA} ALG} OBS] BC177 | 2N3965 
2N253 NS]| T7022 | L37) 45¥ 20MA}1L50C | 1254WF) LOM 45MN LOMA] ALG} OBS| BC1LO7 | A157 

‘ : me 
2N264 INS|.TO22 | 37 45V ZOMA} 150C 125MwF 5M 20MN. 10MA| ALG] OBS] BC1O7 ALST 
2N265 PG| OBS OBS| 25V 50OMA 85C TSMWF! GOOK 80P L15 TP LMA) ALG! OBS| AC125 2N400 
2N267 PG} OBS OBS 12V l2vj OVv5 LOMA) 85C SOMWEF 30M 3p 60 TP 1MAI VLA! OS8S| AF124 | 2N990 
2N268 PG| FO3 LG5 SOV E0Vi 40V 2A; B5C 45wWC} LOOK 40MN 2A] AHH} OBS} ASZ15 | 2N1533 
2N26b6A PG] 103 LOS| 80V |] SOV! 20V 3A] 85C 45wC|] 100K 20/80 24) AHH] OBS/| ASZ15 | 2N1533 
2N269 PG| T91 LG2 20V 20V) 9V LOOMA| 85C 12 CMWF 4M 30P 40TP ZOMATRMS! RCULASY27 | 2N1305 
2N27C PG; TOT LG3) 25Vv i2vi l2v L50MA 85C | 250MWF| 300K 7OTP 15CMA| AMG] RCL] ACL28 | 2N2706 
2N271 PG| TQ5 LC4| 30V |] 1CVj 20v | 200MA} 85C LSOMWE 4M 15P 457? 1MA}RMG! OBS] ASY27 | 2N1305 
2N271A PG! T05 LC4 30V 10V| 29V Z00MA} 35C 150MwWF 4M 15P 45TP IMAIRMG! OBS!|ASY27 2N1305 
éh272 PG| TO5 LO4 24V 24v] 19V 100MA 85C L5O0MwWF] 209K 690P 120TP IMA] ALG] OBS} AC1 25 2N406 
2N273 PG| TO0b L04 30V 30V] 19V LOQMA| 85C 150MwWF| 490K 60P 20TP 5CMAI AMG] OBS] ACL28 | 2N2706 
2N274 PG| T044 L36] 35V l12v]-0V5 1GCMA;| 85C B3OMWE 12M 3P 60TP LMA} RLA! RCU] AF124 | 2N990 
2N277 PG] 1036 Li3{ 40V 25V] 7CV¥ 154A) 95C 150wWC| 290K 35/70 5A] AHG] MOB] ADZ12 2N1100 
eN2T77A NG| 195 L04 40V 15V Z00MA] 100C 200WF LM 40TP 1OMAIAMG! OBS{|AC176 2N24 30 
2N278 PG|T036 1 L143 50V 30V) 30¥V 154] LCCC L50we] 290K 35/70 5A| AHG| MOR] ACZ12 | 2N1190 
2N279 Pu} xOl LC2] 39V] 30Vv LOMA| 85C | L25MWF! 150K A0TP | SOCUA] ALG! OBS] AC 125 | 2N406 
2N2 40 PG| xOl LC3} 30V | 30V LOMA] 85¢ | L25MWF] 150K 47TP 3MA| ALG] OBS|AC125 | 2N406 
2h23a1 PG] x02 LO3; L6V | 16v] LOV | L25MAl 75C | L25MWF] 159K TOTP LOMA] AMG! OBS/ACL28 | 2N2706 
2N282 PG] x02 LG3 L6V 16V] 1OV L25MA T5C 125¥wF] 150K TOTP LCMA) MPP] OBS] ACL25 X22N281X2 
2N283 PG} x02 LO3] 32V 30¥ 10MA 75 12 5MWF] 290K 40TP 5CCUA] ALG| 08S{ACL25 | 2N406 
2N234 PG] XG2 L031 30V] 30v]/ 1CV LOMA] 75C | 125MwF] 1COK 30TP |500UA! ALG] OBS|AC125 | 2N406 
2N234A PG} X02 (|LtC2) 30V | 30V] LOV LOMA) 75C | 125MwWF/ LOOK 47TP 3MA] ALG] CBS|AC1L25 | 2N2796 
2295 PG] T93 LO5!} 40V] 40V 3A 95C 25wC| LOOK L50OTP 5COMA] AHG] OHS!|ASZ16 2N1536 
2N285A PG|TO3 LC5) 4CV 1 40V 3A 95C 25AC} LOOK L50TP 5CCMA! AHG| OBS|ASZ16 2N1536 
2N2E5B PG| T03 {05} 40V 40V 3A} 95 25wC|] LOOK 150TP S5COMA! AHG| OBS| ASZ16 | 2N1536 
2290 FG| 1036 LI3 TOV 124 9$5C 55wC! 209K TOTP i200MA| AHG| OBS] ACZ12 | 2N1L100 
Z2K291 PG] TOZ2 | L327! .25V l2v 2Z00MA} 65C LECMWF! 200K 30TP LOCMA| AMG| CBS/AC128 ON2TVE 
2N2 92 NG|TO22 | v.37 L5V L5v ZOMA 85C 6OMwF 2N 5P 25TP LMA;RLG] OBS; ASY29 | 2N1304 
2N2G2A NG|TO5 LC4 15V L5v 20MA 85C 6SMWE 2M 5P 25TP LIMA; RLGIOBS|ASY2S | 2N1304 
2N293 No} TO22 | L37] LSV] L5Vv 20MA| 85C 0 OMWE 4M 35P 25TP LMA] RLGIOBS| ASY29 | 2N13564 
2N256 PGI TO3 LOS] 6O0V] 60Vl IS¥V 2A) 100C 25h4C] LOOK 29MN 1A] AHH] OBS}ASZ15 | 2N1533 
2K297 PG! T03 LO5] 6CVv 50Vv SV 5A 95C 45WC| 100K 12/49 ZAI AHGILORSIASZ16 | 2N1L536 
2N2GTA PGI|TO3 LCs] 60V 40v/ 49V 4A; 1900C 35wWCO] LOOK 40/190 5CCMA! AHG!] MOBI ASZ16 | 2N1536 
2N299 PG} 08S oas SV 4v| 5v 5SMAl B5C 2OMWF] 40M 4P L1QTP SOOUAT VLA] OBS} AFL24 | 2N99U 
2300 PG}O38S OBS TV 4v 5V 20MA 85C 4OMWF 49M 4P LOMN SIOUAT VLA] OBS| AF124 2N990 
2N3C1 PG| T03 Lcs 40V 32v} 19V 3A 95C 45wWe 50TP LA] AHG| RCU/ASZ16 2N 1536 
2N2CL1A PG|TC3 LC5] oGV 32v| 1OV 3A 95C 45WC SOTP LA] AHGI] RCU]ASZL6 | 2N1536 
2N302 PG| T05 LO4 1LOV Lov 200MA| 85C 1SOMWEF 3M 45TP LMA|RMG]O3S|ASY27 | 2N1305 
é€N303 PG| TO5 LC4 LOV 10Vv 200MA| 85C L5OMWF 6M 7T5TP LMA] RMG| OBS| ASY27 2N1305 
2N306 NG|TO22 |L37 20V 15v! 1lOV L1OOMA 75C | 180MWF| 500K 75TP IMA] ALG! OBS/|AC1L25 2N406 
2N2C7 PG} TO3 LC5) 36V ] 35v) 19Vv SA} 75C 50wC| 109K 290MN |2COMA|AHG) MCA/ASZ1L6 | 2N1536 
2N307A PG] T9O3 LC5| 35V] 35vi 1CV 5A] 75C 50WC] LOUK 30MN {20CMA] AHG| MOB] ASZ16 | 2N1536 
2N29 7B Po! 103 LC5| 35V ] 35v) 10V 5A] 75C 50WC!] LOOK GOMN | 200MA!AHG! ORS/|ASZIO | 2N1536 
2N3086 PG|TO22 | L37] 20V SMA] 55C 30MWE 2P 307TP IMA|RLG! OBS|AFL2Z4 | 2N999 
2N309 PG|}TON22 |L37} 20V SMA] 55C 3 0MWF 2P 3nTP IMA/RLG] OBS/AF124 | 2N990 
2N21C PG} TO22 L37} 20V SMA 55C 3OMWEF 2P 59TP LMAIRLG!| 08S] AF124 | 2N990 
eN3Lt PG} T95 LO4 15V 15V] 6Vv 50MA| 85C 1L50MWF 50TP LOMA|ALG!] OBS|AC125 | 2N406 
2N312 NG] T05 LO4 15V 15v] 15v 2OOMA 85c L5OMWE 59TP LOMA] AMS|]-0BS|] ASY29 2N1 394 
2N213 NG]OB8S OBS] 15V] i5v 20MA}| 85C 6SMhE 2M 25TP LMAIRLG| CBSJASY29 | 2N1304 
2NIAL4 NG] OBS oes LSV L5v 20MA 85C oOMWE 4M 25TP LMAIRLG| OBSIASY29 | 2N1L304 
2N315 PG| T05 LC4} 20V L5v} 2CVv 5O00MA! 85C LOOMWF 2M 25P 15/30 LOOMAIRMS| OBS!|ASY27 | 2N1305 
eN315A PG] TO» LO4 30V 290V SOOMA| 85C Lo OMWF 2” 25P} 20/50 LOOMAIRMS|] OBS|ASY27 | 2N1305 
2N3158 PG] TO0O5 LOG 30V 290V 5COMA 85C 150wWF 2” 25P 7OTP LIMAIRMG| OBS/ASY27 2N1305 
2N216 PG| T05 LC4] 20V LGV] 20V 5O0GMA B5C 15CMWE 5Sé 20P 20/50 2COMAIRMS|OBS|ASY27 2N1305 
2N316A PG] TO5 L004 30V 20 GOOMA} 1L00C 15 OMWF 2M 20P 20/50 2COMAIRMS|OBS|/ASY27 | 2N1305 
2N217 PG! 105 LO4| 20V éV| 20V | 400MA 85C LOOMWF 8M 20P| 20/60 |400MA;}RMS| ORS|ASY27 2N1 305 
Z2N317A PG] T05 LO4; 20V 6V! 20V 400MA] 100C 15 0MWF BM 20P{ 20/60 |400MA|RMS]| OBSIASY 27 2N1305 
2N318 Pr PHT 
2N219 PS| TCS L104) 25V] 20Vi 3V | 200MA| #&5C | 225MWF 1M 50P 34TP 20MA/)AMG| MCB] AC122@ | 2N2706 
2N220 PG! TO5 LO4| 25V | 20V] 3V | 230MA; 85C | 225MWF| 100K 40P 50TP 20MA|AMG| MOB 2N2706 


16 


AC 128 


ecoocne ooocae oooc]e oocoacoo 


io) 


eooocdc cocoouoo coo 


oo 


ocacaoo ococo cooo9c eoecocse oocaeo 


Ooou0oo 


17 


T 
TRANSISTOR PACK- | LEAD J % B EURO USA 
2N321 PG} T05 LO4 25v]{ 20V 20CKA} 85C 225MME| 40P 80TP 20MA/ AMG] MOB) ACY17 | 2N1176 
2N323 PG] T05 LO4; 18V] 18V a Z200MA} 85C | 200NWF Beene TOTP LMA] RMG| MOB] ASY27 | 2N1305 
2N322 PG; T05 LO4) 18V} 18VW SV | 200MA; 85C | 200MWF 1M 30P 44TP 1MA) AMG) MOB] ACYL7 | 2N11L76 
2N324 PG! T05 LO4| 18V/] 18W 5V | 200MA) 85C | 200MWF 2M 30P 8sTP LMA| RMG| MOBl ASY27 | 2N1305 
2N3225 PG| TO3 LO4) 35V 15V 2A; 85C L2wc; 120K 15/60 LA] AHG] OBS! ASZ16 | 2N1536 
2N326 - NG} T03 LOS; 35V 2A) 85C Tac) 120K 15/60 LA| AHG] OBS} AD161 | 2N4077 
2N327 PS} T05 L04| 40V;] 35V SOMA) 160C | 330MWF) LOOK 9/22 3MA| ALG TI8} BCY32 | 2N1475 
2N327A PS} 105 LO4| 50Vy] 40V; 20V SOMA} 160C | 25CMWF| 100K1L20P 9/22 BMA) ALG! TIB] BCY32 | 2N1475 
2N3278 PS| T05 LC4| SOV! 40v) 20V | LOOMA! 175C | 400MWF 2M 18P 14TP 2MA] ALG] OBS! BCY32 | 2N1475 
2N328 PS} TO5 LO4| 50V| 35V 20V 5O0MA160C | 385MWF| L20K120P/ 18/44 SMA) ALG] OBS) BC Y32 | 2N1475 
Z2N328A PS| T05 LO04) 50V/ 35v) 20V 5O0MA] 160C | 385MWF] L20K120P| 18/44 3MA/ ALG) TIB] BCY32 | 2N1475 
2N32 8B PS} TO5 LO4) 50V|] 35Vvj) 20V | LOOMA; 200C | 400MWFIL200K 18P} 18/44 3MA/ ALG] OBS} BFS95 | 2N4036 
2N329 PS} TO5 LC4) 30V)] 20V 50MA) 160C | 350MWF) 200K120P 50TP BMA) ALG OBS| BCY32 | 2NL475 
2N329A PS| T05 L044) 50V/ 30v 20V 50MA) 160C | 390MWF) 200K 120P| 36/88 3MA| ALG) TIB| BCY32 | 2N1475 
2N3298 PS} 105 LO04| 50V] 30, 20V | 100MA) 175C | 400MWF 2M 18P| 36/88 3MA) ALG} OBS] BFS95 | 2N4036 
2N33C PS| 105 LC4) 45V)] 35v 1OOMA] 160C | 335™MhF, 200K120P 30TP 3MAl ALG) OBS! BCY32 | 2N1475 
2N330A PS| T05 LO4; 50V/ 30Vi 20V SOMA} 160C | 385MWF) 200K120P 25TP 3MAl ALG! OBS!| BCY32 | 2N1475 
2N331 PG] TO5 LC4) 30V l2v | 200MA) 85C | 200MWF 60P 50 TP LMA] AMG MCB] AC YLT | 2N1176 
2N332 NS} TO5 L04) 45V lV 25MA| 200C | L50MWF 3M 14P 9/20 LMA; ALG] OBS! BFYSO | 2N2297 
2N332A NS} TO5 LO4) 45V! 45y 4V 25MA] 175C | SOCMWF 4é 14P 9/20 LMA] ALG] OBS} BFY5O | 2N2297 
é % * a‘ 
2N333 NS} TOS LC4) 45V 4 ooLVv 25MA) 175C | 15CMWE 3M 14P] 18/40 LMA] ALG] OBS) BFY5C | 2N2297 
2N333A NS} TQ5 LO4 45V! 45Vi 4V 25MA| 175C | SOOMWE 5@ 14P/ 18/40 1MA| ALG OBS] BFYSO | 2N2297 
2N334 NS} TOS LC4| 45V lV 25MA} 200C | 150MWF 4M 14P| 18/86 IMA ALG) OBS] BF Y50 | 2N2297 
2N334A NS} T05 LO4; 45V| 45V 4V 25MA) 175C | SOOMWF 5¥ 14P) 18/86 IMA] ALG) OBS! BFY50 | 2N2297 
2N334B NS] TO5 LO4; 60V! 60V) 4V 25MA/ 175C | SOOMWF 5” 14P) 15/85 LMA! ALG! OBS} BFY50 | 2N2297 
2N335 NS] TOS Lc4 45¥ 1V 25MAl L75C | LSOMWF 5M 20P| 36/86 LMA) ALG OBS} BFY5SO | 2N2297 
2N335A NS] 705 LO4) 45V!) 45vi 4V 25MA| 175C | SOOMWF 6M L4P! 36/86 LMA] ALG OBS) BFYSO | 2N2297 
2N335B NS} 105 LO4 60V] 60 4V 25MA) L75C | SOCMWF 6M 14P) 28/90 1MA| ALG} OBS] BF Y5O | 2N2297 
2N336 NS} TOS LO4 45V 1V 25MAl 200C | 150MWF 6M 14P! 76/333 1MA| ALG OBS! BFYSO | 2N2297 
2N336A NS| 705 LC4 45V/ 45y 4V 25MA| 175C | 5OCMWF ™ 14P 951P LMA) ALC] OBS| BFYSC | 2N2297 
2N337 NS] TO5 LC4 45V} 30 lv 20MA) 175C | 125MWF 8M 4P| 20/55 1OMA} ALG) CBS) BFY5C | 2N2297 
2N337A NS] TO5 LO4) 45V] 35 2v5 20MA) 175C | SOOMWF) 12 4P! 20/55 10MA} ALG OBS} BFY5O | 2N2297 
2N338 NS| T05 LC4 45V] 30 lv 20MA/ L75C | 125MKF, 126 4P! 45/150 10MA} ALG) OBS] BFY5O | 2N2297 
2N338A NS} TOS LO4 45V} 35Vy 2V5 20MAl 175C | SOOMWF) 20M 4P| 45/150 LOMA} ALG) OBS| BFY50O | 2N2297 
2N339 NS! TO5 LO4, 55V/ 55M si21V 60KMA} 150C 1LWF 60P 50TP SMAT ALG OBS! BFY50O | 2N2297 
ZN339A NS| T05 LO04| 60V) 60 3V SOMA; 200C 3we 53TP LMA] ALG CBS} BFY5O | 2N2297 
2N34D NS} TO5 LO4 85V) 85 lv 60MA 150C LWF 50TP LMA} ALH| OBS) BSW66 | 2N1893 
2N3240A NS] 105 LC4 B5Vi 85 3V 6OMA) 200C 3WC 20/80 LMA! ALH) OBS! BSW66 | 2N1893 
2N341 NS} TO5 LO4) 125V] &5 lV 6OMA! 150C LWF 50TP SMA! ALH OBS} BSW66 | 2NL893 
2N341A NS| TOS LO4| L25v} 6&5 3V 60MA) 200C 3wC 20/80 IMA! ALH OBS} BSW66 | 2N1893 
2N342 NS] T05 LO4| 6CV| 60 lV 60MA) 150C LkF 20TP SMA] ALG] O8S}) BFYSO | 2N1893 
Z2N342A NS! 105 LO4 85V) 85y LV 6OMA) 150C 1wWF 20TP SMA] ALH| OBS] BSW66 | 2N1893 
282428 NS| 705 LC4 85V] 85 2V GOMA; 150C 1WF 3M 20P 217P SMA! ALH OBS! BSW66 | 2N1893 
2N343 NS} TO5 LO4 60V] 60 lV GOMA! 150C 1 WF 50TP SMA) ALH OBS] BSW66 | 2N1893 
2N343A NS| TOS LQ4 6O0V} 60 lv 6CMAI 150C 1 WF 59TP 5MA/ ALG) OBS| BF Y5O | 2N2297 
2N343B8 NS} TOS LO4| 65V| 65 2Vv 60MA\ 150C LF 26 20P SOTP SMA] ALG) OBS] BFYSO | 2N2297 
2N344 PG] OBS OBS 5V 5 SMAI 85C 40MWFL 20 12P 22TP | SOCOUA| VLA OBS} AFL24 | 2N990 
2N345 PG} OBS OBS 5V 5 5SMAP 85C 4QMWF, 20M 12P 66TP | SCCLUA) VLA) ORS| AF 124 | 2N990 
2N346 Po} OBS OBS 5V 5V SMA; 85C 40MWF) 30M 12P 10MN | SOOUA) VLA] OBS] AF 124 | 2N990 
2N347 NS} OBS OBS; 60V| 60 40MA) 150C | 750MKF 2M 49TP LMA} ALG) OBS! BF YS0O | 2N2297 
2N348 NS/ 08S OBS; GOV] 90 4OMA! 150C | 7T5CMWF 2M 24TP IMA) ALH OBS] BSW6E6 | 2N1893 
2N349 NS; OBS OBS! 125V1125 40MA) 150C | 750Mh 2M 19TP LMA] ALH OBS} BSW66 | 2N1893 
2N350 PG] TO3 LOS} SOV] 40 3A) 90C 9OwC) 300K 20/60 | 7OOMA) AHG OBS) ASZ16 | 2N1536 
2N350A PG] 103 LOS}; 5OVv{ 40 3A, 90C 9OWC) 300K 20/60 | 700MAl AHG MOB] ASZ16 | 2N1536 
2N351 PG 103 Los} 5sCvyj 40 3A) 90C SOwC) 300K 25/90 | TOOMA! AHG) RCU) ASZ16 | 2N1536 
2N351A PG] ¥c3 LCS) SCV) 40 3A) GOC 90WC) 300K 25/90 | 7CCMA| AHG MCB) ASZ16 | 2N1536 
2N352 PG] TQ3 £05) 50V) 40 2A| 100C 25wWC} 250K 30MN 1A) AHG OBS! ASZ16 | 2N1536 
2N353 PG! TO3 LO5) SOV} 40 2A) 100C 3CwO 250K 40MN 1A) AHG) OBS} ASZ16 | 2N1536 
2N354 PS! OBS OBS! 25V] 25 5OMA) 140C | 150 MWF 6M 18TP IMA) ALG OBS! BC177 | 2N3965 
2K355 psy oes OBS; 10V}i 10 SCGMA| 140C | 150M 12” 1aTP LMA) ALG OBS) BC177 | 2N3965 
2N356 NG} T05 LO 20V|] Ley 2cv | 50CMA 85C | 150MW 1M 25P]) 20/50 | LCOMA] RMS RCU ASY29 | 2N1304 
2N356A NG] T05 LC4 30V] 20M 20V | SOOMA) 85C | 150 MWF LM 25Pi 20/50 | 100MA) RMS) OBS) ASY2S | 2N1304 
2N357 NG) TO5 L104 20V/ 18M 20V | SOOMA) 85C | 1L5SOMbF 26 25P) 20/50 | 200MA) RMS RCL ASY29 | 2N1304 
2N357A NG) TO5 LO4) 30V! 20Y 20vV | 5O00MA 85C |] 1LSOMWF 2 25Pi 25/75 | 2COMA| RMS OBS) ASY29 | 2N1304 
2N358 NG) TO5 LO04 20V} 184 20V |} SOOMA 85C | 1SCMWF 4M 25P}/ 20/50 | 3COMA) RMS) RCU) ASY2S | 2N1 304 
2N358A NG] TO5 LO4| 30V/ 204 20V/] 500MA 85C | LSOMWF 4M 25P| 25/75 | 300MA) RMS OBS] ASY29 | 2N1304 
2N359 PG) TO5 LO4 25V; 18 6V |} 200MA 85C | 170MWFI15SO0K 100MN SOMA) RMS OBS) ASY27 | 2N1305 
2360 PG] T05 LC4 32v/ 18 6V | 200MA) 85C | LTOMMF 1M 50/159 SOMA RMS) OBS) ASY27 | 2N1L305 
2N361 Po] T05 LO 32V| 18 6V | 200MA) 85C | 170MWA 1M 25/75 5OMA| RMS OBS! ASY27 | 2N1305 
2N362 PG) T05 LC04 25v/ 18 6v |} 100” 85C | 170MWF 1M 90TP LMA] RLG OBS! ASY27 | 2N1305 
2N363 PG TO5 L104 32V) 30 6V | 100M 85C | L7OMWF 600K 50TP IMA} ALG OBS) ACYL? | 2N1L1L76E 
2N364% NG) TO22 | 13 30V 2V 30M 85C | 1SOMWF 1M 20P 15TP IMA] RLG OBS) ASY29 | 2N1304 
2N365 NG TO22|L37 30V 2Vv SOMA, 85C | 15CMWAL200K 20P LOMN LMA) RLG OBS! ASY29 | 2N1304 
2N 366 NG| TO22| L37 30V 2v SOMA) 85C | 150MWAL500K 20P 49MN LMA) RLG OBS! ASY29 | 2N1304 
2N367 PG) TO5 LG4) 30V 10V 5OMA 75C | 150MWF 300K OMN IMA) ALG OBS) ACYL? | 2N1176 
2N368 PG) To22|] Lay 3CV 10V 5SGMA) 75C | 150MWF| 400K 19MN 1MA| ALG) OBS) AC125 | 2N406 
_2N369 PG TO22|L37; 30V 10V 5OMA 75C | 150MWRA 600K 49MN LMA) ALG) OBS) AC125 | 2N406 
2N37C PG] TQ7 Lo 20V 1V5 1O0MA) 85C 8O0MWA 12M = 3P 60TP LMA RLG@ RCU AFL24 | 2N990 
2N370/33 | PG) OBS OBS) 24V OV5 LOMA) § 85C BOMWF| 12M 3P] 1O7TP LMA] RLG OBS) AF 124 | 2N990 
2N371 PG) To7 LO7 20V 1v5 LOMA 85C BOMW 126 = 3P 60TP IMA! RLG RCU AF124 | 2N990 
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NUMBER INFO MAX Tor MIN MAX EQVT. EQVT. 


2N371/33 
2N272 
2N372/33 
2N373 
2N374 


2N375 
2N376 
2N3A764 
2N377 
2N377A 


2N378 
2N3279° 
2N28C 
2N381 
2N332 


2N363 
2N384 
2N 384/33 
2N335 
ZN385A 


2N7E6 
2N387 
2N3238 
2N 388A 
2N389 


2N323G9/1 
2N3939A 
2N389A/1 
2N352 
2N293 


2N294 
2N394A 
2N395 
2N396 
2N3296A 


2N397 
2398 
2N398A 
2N29868 
2N399 


2N4CO 
2N4C1 
2N402 
€N403 
2N404 


2N4C4A 
2N405 
2N406 
2N407 
2N408 


2N4CS 
2410 
20411 
ZN4l2 
2€N413 


2N413A 
2N414 

2N414A 
2K414B8 
2N4L4C 


2N415 
ZN415A 
2h416 
2N417 
2N418 


2419 
2N420 
2NG2CA 
2N422 
2N424 


2N424/1 
2N424A 
2N424A/)1 
2N425 
2N426 


2h427 
2h428 
2N42 8A 
2N432 
2N433 


45% 
45V 


20V 


B0V 


80V 
2cv 
Lav 


15Vv 
i2Vv 
1&v 
15v 
isv 


20V 


LOMA 
LOMA 


asc 
85C 
85C 
85C 
85C 


SoC 
1c0c 
100C 
LOOC 
100C 


1ccc 
1coc 
1occ 
85C 
A5C 


B5C 
100Cc 
100C 
10¢cc 
100C 


10¢C 
LOOC 
100¢c 
100¢ 
200C 


BONWE 
8CMWF 
8OMWF 
SOMWF 
SOMWF 


SOWC 
SOW 
90we 
15OMWF 
1504WF 


50WC 
50we 
5CwC 
225MWF 
225 MWEF 


22 5MWF 
120MWF 
120MWF 
LSOMWF 
15C™WwWF 


L2wc 
l2wc 
150"WF 
200MWF 
a5wC 


85WC 
B5WC 
85wWC 
48WC 
25MWEF 


1SOMWF 
15OMWF 
200MWF 
200MWF 
200MWFE 


200MWF 
SOMWF 
15 0MWF 
250MWF 

25WwC 


35wWC 
25wWC 
18 OMWE 
180MWF 
150 MWF 


150MWF 
1L50OMWF 
LSOMWEF 
LOOM WF 
LOCMWE 


BOMWE 
3sOMWF 
380MWF 
BOMWE 
1L7OMWF 


1SOMWF 
LT OMWF 
LS 0OMWF 
200MbF 
20 0MWEF 


150MWF 
L50MWF 
150 WF 
1SCMWE 

25wl 


25WC 
254C 
25wC 
150MWF 
85wC 


85WC 
e5nc 
85we 
175MWF 
175MwWe 


170MWF 
L7CMWF 
150MWF 
150MWF 
LoOMWF 


18 


12M 
12M 
12 
12M 
12M 


100K 
100K 
100K 


3M 
3M 


1M 


aN 


3M 


7P 


24P 
24P 
24P 
24P 
20P 


24P 


70P 


25P 
25P 


25P 
25P 
20P 
25P 
25P 


97TP 
60TP 
9TTP 
é60TP 
é0TP 


35/90 
36/120 
35/120 

20/60 

20/60 


75/120 
25/175 
25/175 
30/110 
30/110 


20MK 
20MN 
60/180 
60/200 
12/60 


12/60 
12/60 
12/60 
60/150 
20MN 


2C/150 
30/120 
20/150 
30/150 
30/150 


4C/150 
20N 
20MN 
20MN 
20/50 


5OMN 
40MN 
25TP 
35TP 
40TP 


35MN 
35TP 
351P 
657 
65TP 


4ATP 
48TP 
75TP 
757P 
3nTP 


30TP 
60TP 
60TP 
énTP 
é0TP 


BOTP 
80TP 
goTP 
L40TP 
40MN 


20/49 
30/66 


40/80 
€0MN 
20 MN 
20MN 
20MN 


1MA 
LMA 


5GMA 


10MA 
LOMA 
LOMA 
10MA 
1CMA 


1OMA 
SMA 
5MA 
SMA 
2A 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


AHH 
AHG 
AHG 
RMS 
RMS 


AHG 
AHH 


oas 
RCU 
oes 
RCU 
RCU 


MOB 
RCU 
MOB 
OBS 
OBS 


MOB 
MOA 
MOB 
MOB 
MOB 


MOR 
RCU 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
TiB 
TIA 
TIB 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


ORS 
OBS 
RCL 
SEU 
SEu 


SEL 
RCU 
RCu 


1 RCU 


ORS 


oes 
OBS 
QBS 
08S 
SEU 


RCU 
RCU 
RCB 
RCU 
RCU 


RCU 
RCL 
RCU 
OBS 
oes 


OBS 
RCL 
GAS 
CBS 
OBS 


3 /08S 


OBS 
CRS 
oes 
OBS 


oes 
08S 
OBS 
OBS 
TIB 


ORS 
oa8s 
CBS 
OBS 
OBS 


oas 
OBS 
O8S 
oBSs 
ORS 


AF124 
AF124 
AF124 
AF124 
AF 124 


ASZ15 
ASZ16 
ASZ16 
ASY29 
ASY29 


ASZ16 
ASZ15 
ASZ1E 
ACYL? 
ACYL? 


ACYL? 
AF124 
AF 124 
ASY29 
ASY29 


ASZ15 
ASZ15 
ASY29 
ASY29 
BDY20 


BNY20 
BD Y20 
BOY20 
ASZ16 
AF124 


ASY27 
ASY2T 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
BSV68 
BSV58 
BSvoe 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ACYL? 
ACYL7 
ASY27 


ASY27 
AC125 
AC 125 
AC 128 
AC128 


OC 44N 
OC44N 
OC 44h 
OC 44N 
ASY27 


ASY27 
ASY2T 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASZ15 


ASZ16 
ASZ1Loe 
AS2Z15 
ACYL? 
BDY20 


BOxXx11 
sCY20 
BDX1L1 
ASY27 
ASY27 


ASY2T 
ASY27 
ASY27 
BF Y50 
BF Y50 


2N990 
2N 990 
2N990 
2N990 
2N990 


2N1533 
2N1536 
2N1536 
2N1304 
2N1 304 


2N1536 
2N1533 
2N1536 
2N1LLT6 
2N1176 


2N1176 
2N990 
2N990 
2N1304 
2N1304 


2N1533 
2N1533 
2N1 304 
2N1304 
2N 3055 


2N3055 
2N3055 
2N3055 
2N1536 
2N990 


2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 


2N1 305 
2N3497 
2N 3497 
2N3497 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1176 
2NL1L76 
2N1305 


2N1305 
2N406 
2N406 
2N2706 
2N2706 


2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N1305 


2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N1305 


2N1305 
2N1305 
2N13905 
2N1305 
2N1533 


2N1536 
2N 1536 
2N15 33 
2N1176 
2N3055 


2N3442 
2N3055 
2N3055 
2N1305 
2N1305 


2N1305 
2N1309 
2N1305 
2N2297 
2N2297 


oo oo ocaaa 
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NUMBER MAX TOT | MIN MAX EQVT. : 


2 al 30V| 25V 25v | 300MA] 85C | ISCMWFILSOOK 25P 20MN SOMA| RMS} OBS] ASY2Z9 | 2N1304 | 0 
oNeauA ne roe i 25V 25V 1 300MA} 85C | LSOMWFIL500K 25P 20MN 50MA| RMS} OBS] ASYZ9 | 2N1304) 0 
2N439 NG) TO5 LC4 25V 25V | 300MA| 85C | 1OOMWF 3M 18P 30MN SOMA! RMS! OBS! ASY29 | 2N1304 | 0 
2N439A NG| TO5 Lo 25V 25V | 300MA} 85C | LOOMWF 3M 18P 30MN 50MAl RMS! OBS] ASYZ9 | 2N1304 | O 
2N440 NG} TO5 LO4| 30V] 154 25V } 300MA) 85C | 150MWF 5M 15P 40MN SOMA] RBS! OBS] ASY29 | 2N1304 | 0 

N440A NG| 105 LO4) 25V 25V | 300MA] 85C | L5OKKF 46 18P 40™N SOMA| RMS] OBS| ASY29 | 2N1L304 | 0 
onal PG| TO3é] 213} 40V] 25V 20V 4A) 95C 50wC 20/40 5A| AHG| MOB] ADZ12 | 2N1100 | 0 
2N442 PG] TO36 | L1L3| SOV] 304 30V 4A) 95C 50wc 20/40 5A) AHG| MOB] ADZ12 | 2NLLO0 |! 0 
2N443 PG) TO3€ | LL3} 6OV) 45W 4CV 4A) 95C 50wWc 20/40 5A] AHG! MOB) ADZ12 | 2N1L100] 0 
2N444 NG} 105 104) 15V 10V 25MAl 85C | LSOMWF| 400K 30P 15 TP 1MA| ALG] OBS| AC176 | 2N2430 | 0 
2N444A NG! 105 LO4| 40V 10V 25MA] 100C | LSCMWF) 400K 28P) 20/40 20MA| ALG} OBS} AC176 | 2N2430 | 1 
2N445 NG] TO05 LO4 15V 10V 25MA| 85C | 150MKF 1M 32P 35TP 1MA] RMS! OBS] ASY29 | 2N1304 | 0 
2N445A NG; TO5 Lc4 30V 10V 5OMA}] LOOC | LSOMWF 2M 28P| 40/160 20MA| RBS| OBS| ASYZ29 | 2N1304 | 0 
2N446 NG! 105 L04 15V 10V 25MAL 85C | 1SOMWF 4M 30P 60TP LMA] RMS| OBS] ASY29 | 2NL304 | 0 
2N446A NG] 105 LO4| 30V 10V 5OMA| 85C | L5OMWF 8h 28P| 60/250 20MA] RMS} OBS| ASY29 | 2N1304 | O 
2N447 AG] TC5 LO4 15V 10V SOMA] 85C | LSOMWF 8M 32P] 125TP LMA! RMS| OBS} ASY29 | 2N1304/ 0 
2N447A NG] TO5 L04 30V 10V SOMA, 85C | 1SOMWF 8M 28P| 80/300 Z20MAl RMS) OBS] ASY2S | 2N1L305 | 0 
2N447B8 NG] T05 LO4 25V 10V 50MAl 85C | LSOMWF 8M 28P) 80/300 20MAl RMS! OBS! ASYZ9 | 2N13041 0 
2N448 NG} TO22 | £37) 15V] 15 20MA 85C 65MWF 2é 5P 34MN IMA] RLG| OBS! ASY29 | 2N1304] 0 
2N449 NG| TO22 | L37| 15V} 15 20MAl 85C 6SMWF 3M 34MN LMA] RLG OBS] ASY29 | 2N1403 | 0 
2N450 PG] TO5 LC4| 20V| 12y10V |] 125A 85C | 150MWF 4M 20P 30MN 10MA/ RMS} OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N451 NS; OBS oBs 65 5A 150C B5WC} 200K 16MN | 5OOMA/ AHG OBS} BOY2Z0 | 2N3055 | 0 
2N452 NS! OBS OBS é5 SA] 150C a5wC] 200K 12MN | 5OOMA| AHG) OBS] BDY20 | 2N3055] 0 
2N453 NS/ 08S OBS 65 5AM 150C 85wWC] 200K 30MN | SOOMA| AHG) OBS] BDY2ZO | 2N3055]| 0 
2N454 NS| OBS OBS 65 5A] 150C 85wC} 200K 15MN | SOOMA/ AHG) OBS] BLYZO | 2N3055 | 0 
2N456 PG] TO3 LO5| 40V] 40W 20V 5Al 95C 5CwC LOMN 5A] AHG] RCU!) ASZ16 | 2N1536 | 0 
2N456A PG! T03 LOS) 4CV;i 30M 20V 7A) 100C } 90WC) 100K 30/90 5A) AHG MOB) ASZ16 | 2N1536/; O 
2N456B PG) 103 ic5| 4CVv{ 30V 30V 7A) 100C } 1L50WC) 200K 30/90 5A| AHG| TIB) ASZ16 | 2N1536€ | 0 
2N457 PG) TO3 LO5) 60V] 60Vv 20V TA| LOQC | 50wWe 10/30 SA) AHG] TIB) ASZ1L6 | 2N1536) 0 
2N45T7A PG) T03 Lc5) 60vV| 40M 20V 7Al LOOC | 90WC; 100K 30/90 SA) AHG) MOB} ASZ1L6 | 2N1536 j} O 
@N4578 PG; 103 LO5; é60V; 404 30V 74) 100C 15Cwl) 200K 30/90 5A] AHG] TIB) ASZi6 | 2N1536 | O 
2N458 PG] TO3 LOS} 80V] BOY 20V 5A 95C 50wC) 100K 10MN SA! AHH! OBS} ASZ15 | 2N1533 | O 
2N458A PG 103 1C5} 8cVv{ 45M 20V TA; =«95C SOWC) 100K 30/90 5A] AHG) MOB! ASZ16 | 2N1536 | 0 
2N45 8B PG| TO3 LO5) 80V) 45V 30V TAL «85C 150wWC} 200K 30/90 5A| AHG!] OBS] ASZL6 | 2N1536 | 0 
2N459 PG) T03 LC5) 1C5V) 60V 25V 5a) LOOC 5 CWC 20/70 2A| AHH) MOB] ASZL5 | 2N1533 | 0 
éN459A PG) TC3 LOS) LO5V; 60Vi 25V 5A) 100C 1C6WC) 150K 20/70 2A| AHH) MOB] ASZL5 | 2N1533) O 
2N460 PG) TO5 LO4) 45V/ 35vi 10V | 400MA/ LOOC | 225MWF| 500K 80P 26TP LMA] AMG] 08S) ACY17 | 2N1176] 0 
2N46L PG! TO05 LC4) 45V| 35v 10V |] 400MA/ 100C | 225MWFIL500K 80P 49TP 1MA!| AMG! OBS| ACYL? | 2NL1L76 | O 
2N462 PG} OBS OBS; 40V 40V | 200MA) 75C | 150MWF| 200K 20MN | 20CMA/ AMG! OBS] AC 128 | 2N2706 | 0 
2N463 PG] OBS OBS} 60V 50V 85C 5Cuc 26/60 2A) AHG] OBS! ASZ16 | 2N1536) 0 
2N464 PG! 105 L004) 45V|) 4Cv i2v | LOOMA| 85C | 170PWF) 400K 14MN LMA! ALG) MOB) ACYL? | 2N117E] 6 
2N465 PG) TO5 L044; 45V/ 304, 12V |] LOOMA) 85C | 1L7OMWF) 500K 27MN LMA| ALG] #08] ACYL? | 2N1176 | 0 
2N466 PG] TO5 LC4| 35V;) 20W 12V } LOOMA) 85C | LYOMWF) 600K 56MN LMA) ALG) MOB) ACY17 | 2N1176/ 0 
2N467 PG] TO5 LO4] 35V] L5vj l2v | LOOMA) 85C | L7OMWF) G600K 112MN LMA| ALG] MOB] ACYL? | 2N1176 | G 
2N468 NG} OBS OBS; 60V] 45¥VY 15V 3A; 85C l2wC) 100K 15/80 LA| AHG) OBS! AD161 | 2N4077 | O 
2N46S PH PHT 0 
2N46SA PH PHT 0) 
2N470 NS} TOS LO4 LSVy 15 2V 200C | 200MWFL 15M = 5P 17TP 1MA) ALG) OBS! BFY5O | 2N2297 | O 
2N471 NS} TO05 LO4 30V] 30 2Vv 200C | 200MWF, 15M = 5P L7TP LMA) ALG] OBS] BF YDSO | 2N2297 | O 
2N471A NS} 105 L04) 30V/ 30 2Vv 200C {| 20C*kF 8M 20P 6MN 1MA/ ALG O8S; BFYSO | 2N2297] 0 
2N472 NS} TOS LO4 45V] 45v) 2v } 2COC | 200MWA 15M = 5P 17TP LMA] ALG) OBS] BFYSO | 2N2297 | O 
2N4724 NS} 105 LO4) 45V/ 45v) 2V 200C | 200MWC 8M 20P 6MN 1MA| ALG] OBS! BFYS0 | 2N2297 | 0 
£N473 NS| T05 Lo4) 15Vv; 15v) av 200C | 200MWF) 15” 5P 357eP 1MA!/ ALG! OBS| BF Y5O | 2N2297 | 0 
2N474 NS; 705 L104; 30V} 30M; 2v 2coc | 200MWF) 15M 5P 35TP 1MA} ALG! OBS;j BFY50 | 2N2297 | 0 
2N474A NS} T05 L104) 30V; 30 2vV 200C | 20CMWF 8M 20P 20MN 1MA| ALG) OBS] BFYSO | 2N2297 | O 
2N475 NS} TO5 LC4) 45V 2Vv 200C | 200MWA 5M 30TP 1MA| ALG! GBS} BFY5O | 2N2297 | O 
2N475A4 NS} TO5 LO4) 45V) 45v 2vV 200C | 200*WF BM 20P 35TP 1MA} ALG) OBS| BF Y50 | 2N2297 | 0 
2N476 NS! 105 LO4 15V] 15 2Vv 200C | 200MbF; 1L6P 457P 1MA] ALG; 08S) BFY50 | 2N2297 | 0 
2N477 NS| TO5 LOG 30V/} 30, 2V 200C | 200MuF 16P 45TP LMA! ALG] OBS; BF Y5O | 2N2297] O 
2N478 NS] T05 LO4 L5V} 15y2V 200C | 200*WF 5M €0TP LMA) ALG! OBS) BFY50 | 2N2297 | O 
2N479 NS} TO5 LO4 30V/} 30M 2v 5P!1 200C | 200MwWF) 18M 5P 60TP LMA] ALG} CBS} BFY50O | 2N2297 | O 
2N479A NS} TO5 LO4 30V) 30 2V 200C | 200MWF 3M 20P TOTP 1MA} ALG] OBS] BFY5SO | 2N2297 | OQ 
2N48C0 NS! T05 ic4 45Vi 454M 2v 200C | 200"wWF} 13” SP 60 TP LMA} ALG] OBS} BFY5SO | 2N2297 | .0 
2N480A NS| TOS L004 45V] 45vi 2v 200C | 200MWF BM 20P TOTP LMA] ALG] OBS] BFY50 | 2N2297 | 0 
2N481 PG) TO5 LC4 12V 20MA) 85C | L50MW 1M 25P 50TP LMA] RLG) OBS] ASY27 | 2N1305 | O 
2N482 PG) TO5 LO4 L2v | 2O0MA| 85C | LSCMWFILSOOK 24P 50 TP LMA) RLG) OBS! ASY27 | 2N1305 | O 
2N483 PG TO5 LO4 12V 20MAl 85C |] LSOMWFIZ500K 24P 60TP 1MA| RLG) OBS) ASY27 | 2N1305 | 0 
2N484 PG] TOS Lc4 12V 20MA; 85C | 150MW 4M 24P 90TP LMA] RLG| OBS| ASY27 | 2N1305/ 0 
2N485 PG| T05 LO4) 12v LOMA! 85C | 150MKFB500K 24P 5OTP 1MA| RLG! OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N486 PG| TO5 LO4 12V 10MAl 85C | LSOMWF 5M 24P) l1OOTP 1MA] RLG! OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
zh48S UJ UJT) TIE 0 
2N48GA UJ UJT!] TIB 0 
2N48SB uJ UJT] TIB 0 
2N490 Ud UJjT| Ti8 0] 
2N490A uJ UsT] TIe 0 
2h4SCB UJ UJT| TIB 0 
2N49CC UJ UJT| TIe@ 0 
2N491 uJ UJT] T1B 0 
2N491A UJ UJT| T13 Q 
2N4918B UJ UsT| Tie .¢] 


19 


T FC 
TRANSISTOR J P T OB EUR 
0 USA 
UJ | 


2N492 


2N492A UJ at tie 0 
0 
2N4928 UJ UST] T1B 0 
2N492C UJ UJT} T1B 
2493 J 0 
UJT| TIB 0 
2N493B UJ UJT| T18 0 
2N494 UJ UJT| TIP 0 
2N494A UJ UJT| TIB 0 
2N49 4B lJ UJT! TIB 0 
2N494C UJ UJT| THe 0 
2N495 PS; TCL LC2| 25v) 25V SOMA! 140C | 150MWF 8M 12P OMN 1MAl| ALG) OBS] BC177 | 2N3965 | O 
2N495/18 | PS| T018{ LO1l] 25V] 25v 50MA! 140C | 150MWF 8M 12P SMN LMA) ALG OBS| BC 177 | 2N3965 | 0 
2N496 PS| TOL LO2; 10v{ 10V 50MA) 140C | LSOMWF 7” 12P OMN 1MA} ALG] 08S] BC177 | 2N3965 | O 
2N496/18 | PS|TOL8}LGI1] LOVy] LOV SOMA] 140C | 150MWF] 12” 12P 15N 15MA| ALG| GBS| BCL77 | 2N3965 | 0 
2N497 NS} TO05 L004) 60V) 60W, 8V | 600A) 175C | 8OOMWF| 30M 20P{ 12/36 | 200MAI AMG! SGI] BFY50O | 2N2297 | 0 
2N497A NS| T05 L044) 60V] 60W 8v | 200MA; 200C LWF 12TP | 200MA) AMG) CBS] BF YSO | 2N2297 | O 
2N498 NS| TQ5 LO4} 100V/100V) BV | GOOMA;} 1L75C | GOOMWF) 30M 20P|} 12/36 | 200MA] AMH| SGI] BSW66 | 2N1893 | O 
2N498A NS} T05 LC4) 10CV J100V, 8V | 200MA; 200C LWF 12TP | 200MA/ AMG] OBS! BSW66 | 2N1L893 | 0 
2N499 PG} TOL LO2) 30V) 18Vv) OVS SORA) 85C 45MWF) 806 3P 6&MN 2MA| VLA] OBS] AFi24 | 2N990 0 
2N4995A PG| TO1 LO2) 30V; lav Oovs SOMA] 85C 6OMWF; 80M 3P 50TP LMA) VLA] OBS| AF 124 | 2N990 0 
2N500 PG| TC1l LC2 15vi OV5 5OMA| 85C SOMWF, 8OM 3P 6MN 2MA| VLA| OBS! AF124 | 2N990 0 
2N501 PG; TO1 LO2; 15V] k2Vvi 2v SOMA) 85C 60MWF) BOM 3P TOTP 1OMA| VLA] OBS! AF124 | 2N990 0 
2N501/18 | PG} 1018 | LC2] 15V)/ 12vi 2v | 200MA} 85C | 150MWF) 40M 5P 20TP LOMA] VL Aj] OBS] AF1l24 | 2N990 0 
2N501A PG; TOL Loz) LSV) 12Vi av SOMA! 85C | 60MWF BOM 2P 95TP LOMA] VLA} OBS} AF124 | 2N990 0 
2N502 PG; T05 LO4) 20V! 20Vi OVS 5OMA| 85C 6OMWF! 100M 2P OMN 2MA| VLA| OBS} AFL24 | 2N990 0 
ZN502A PG] T05 LO4) 30V |} 30V) OV5 5OMA| 100C 75MWF| LOOM 2P 15MN 2MA) VLA] CBS} AF124 | 2N990 6) 
2N502B PG| Tc5 LO4| 30V l1OQMA| 85C 75MWF| LOOM 3P| 20/80 2MA\ VEL Al GBS} AF124 | 2N990 0 
2N503 PG} TOS LC4} 20V OVS SOMA| 85C 4OMWF| L75M = 2P 45TP 2MA| VLA| OBS] AF106 0 
2N504 PG] TOL LO2| 35V] 25v) iv SOMA! 85C 4OMWF) 5OM 3P5 16MN LMA| RLA| OBS! AF124 | 2N990 0 
28505 PG) TOS LO4| 40V 40V | 250MA) 85C | 125MWF 36 20P 40TP LOMA] RMS] OBS| ASY27 | 2N1305 |] 0 
2N506 PG] TO22 | L37] 40V 1OOMA| 85C SOMWF] 200K 40TP LOMA] ALG} OBS] ACi25 | 2N406 0 
2N507 NG] TO22 | L37}| 40V 100MA} 85C SOMWF] 200K 25¥N 1LOMA| ALG] OBS!/ AC1L76 | 2N2430 | 0 
2N508 PG| TO5 LC4| 1L8V} LéVi SV {| 200MAl 85C | 200MWEF 2M 30P! L2O0TP 2O0MA! AMG] OBS! ACYL? | 2NL176 1 0 
2N508A PG| TC5 LO4| 30V] 18V; SV | 200MA; 85C | 200MWF 2M 30P}| 120TP 20MA| AMG] MOB/ ACYL7 | 2N1176 | 0 
2N5C9 PG; T05 LO4) 30V 40MA| 100C | 225WF| 300K 4QTP LOMA] ALG] OBS| ACYL7 | 2N1176] 0 
2N511 PG] X07 LC5) 40V]}] 30] 30V 25A| 1COC 150wWwC; 100K 20/60 LOA] AHG| TIB 0 
2NSLLA PG| x07 LO5; 60V{ 40Vi 30V 25A} 100C 15CwC} 100K 20/60 LOA} AHG|] TIB 0 
2N5118 PG| X07 LCOS} 8OV{i 45Vi 30V 254A) L00C 150WC} 100K 20/60 110A} AHG} TIB 0 
2N512 PG| X07 LO5; 40V{ 3acvl 20V 265A) 100C 150wC! LOOK 20/60 15A) AHG) TIB 0 
2N512A PG] X07 L105} 60V) 4CW 30V 25A] LCOC 150wWC] 120K 20/60 15A| AHG) TIB 0 
2N512B PG| X07 LO5) 80V! 45Vi 30V 25A| 1L00C 150wC|] 120K 20/60 15A} AHH} TIB 0 
2N513 PG] X07 LO5} 40V| 30V) 30V 25A] 100C 150WC] 150K 20/60 2CAj AHG] TI8 0 
2N513A PG! X07 LC5; 60V} 40v) 30V 25A| LOOC L50wC| 150K 20/60 20A} AHG|] TIB 0 
2N513B PG} X07 LOS} 80V} 45V) 30V 254A) 100C 150WC} 150K 20/60 204] AHH] TIB 0 
2N514 PG| X07 LO5) 40V{ 30Vi 30V 25A| 100C 15CwC] 200K 20/60 25A| AHG| TIB 0 
2N514A PG| X07 LCS} 60V |] 40W 30V 25A} 100C 150wWC; 200K 20/60 25A| AHG| TIB 0 
2N514B PG| X07 LO5| 80V] 45V) 30V 25A| L00C 150WC;} 200K 20/60 254A} AHH] TIB 0) 
2NS1L5 NG] TO22 | L37| 18V] 18V lOMA| 75C SOMWFIL2ZOOK 22P 4MN IMA} RLG| OBS] ASY29 | 2N1304 | O 
2N516 NG; TO22 | L37) LBV | 18V LOMA; 75C SOMWFR2ZO0K 22P 4MN IMA] RLG] ORS] ASY29 | 2N1304 | 0 
2N517 NG} TG22 | L377] 1B8V4 LBV 10MA) 75C SOMWFR 200K 22P 4MN IMA) RLG} OBS! ASY29 } 2N1304 | 0 
2N518 PG| OBS OBS; 45V 30vV | 125MA L50MWF 5M 24P 60TP 1OMA/ RMS/ OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N519 PG| T05 LO4| 15V] 15V} 10V | 200MA| 85C | 200MWF!] 600K 24P 15MN IMA] RMS! OBS| ASY27 | 2N1305 | 0 
2N519A PG! T05 LC4| 25V 10V 25MA| 85C | LSCMWF) 200K 28P 35TP 2CMA/ ALG] OBS; ACY17 | 2N1176 | 0 
2N520 PG| T05 LO4| 15V 10V 25MA} 85C | 150MWF LM 40TP 1MA}RLS| OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N520A PG; T05 LO4) 25V 10V 25MA| 85C | 15OMWFI20OK 28P| LOOTP 20MA}RLS| OBS] ASY27 | 2N1305 | O 
2N521 PG} 105 LC4) 1L5V 10V 85C | LSOMWF 6M 25P 35MN LMA|RLS} OBS) ASY27 |] 2N1305 | O 
2N521A PG| TQ5 LO4)| 25V 10V 85C | 150MWF 6M 25P} 150TP 2ZOMA|RLS| OBS|ASY27 | 2N1305 | 0 
2K522 PG] TO5 LC4 i5V 8vj 10V | 200MA] 85C | 200MWF 8M 25P) 1L20TP 1MA|RMS/ OBS! ASY27 | 2N1305 | 0 
2N522A PG| TO5 LO04| 25V 10V B5C | 1>OMWF) 12M 25P! 200TP 2OMA| RMS] OBS| ASY27 | 2N1305 | 0 
2N523 PG| T05 LO4) LSOV 6Vi 10V | 200MA!| 85C | 200MWF| LOM 24P; 200TP IMA} RMS| OBS} ASY27 | 2N1305 | 0 
2N523A PG} TO5 LC4) 25V 10V 85C | 1SOMWF] 18” 25P) 250TP 20MA|RMG] CBS} ASY27 | 2N1305 | 0 
2N524 PG) TO5 L04) 40V] 30V) 15v } SOOMA) 100C | 225MWF iM 30P 30TP 1MA| AMG| TIB) ACY17 |] 2N1176] O 
2N524A PG! TQ5 LC4| 45V} 30V) 15V | SOOMA! LOOC | 225MWF 2M 50P 23MN | 100MA! AMG] OBS| ACY1I7 | 2N1176 | O 
2N525 PG| TO5 L04) 45V |] 30V/ 15V | SOOMA! LOO0C | 225MWF iM 36P 44TP LMA} AMG) SEU] ACY17 | 2N1176 | 0 
2N5258 PG| TO5 {04} 45V |] 30Vi 15V | 500MA) 100C | 225MWF 2” 50P 30MN | LOOMA! AMG} OBS|ACY17 | 2N1L176] 0 
2N526 PG! T05 L104) 45V] 30V| 15V | S5OOMA! 100C | 225MkF L* 36P 64TP LMA} AMG] SEU; ACY17 | 2N1176 | 0 
2N526A PG| TQ5 LC4) 45V | 30V) 15V | SOOMA/ LOOC | 225MWF 3M 50P 47MN |1LOOMA! AMG! OBS| ACY1L7 | 2N1176 | O 
2N527 PG| TO5 LC4| 45V] 30V) 15V | SOOMA) 100C | 225MWF 2M 36P 80TP IMA} AMG] SEU] ACY17 | 2N1176 | O 
2N527A PG| TO5 LO4| 45V} 30V) 15V {| D5OOMA| 100C | 225MWF 3M 50P 65MN | LOOMA| AMG] OBS| ACY1I7 | 2N1176 | 0 
2N528 PG| OBS OBS 40V 100C B500MKC 20TP | S5QOQUA| AMG] OBS|ACY17 | 2N1176 | 0 
2N529 PG!) FQ5 LCc4| 15V 85C | 15O0MWF 1M 28P 18TP LMA! RMS| OBS|ASY27 | 2N1305 | 0 
2N530 PG] TO5 LO4| 15V 85C | 150MWr 1M 28P 23TP LMA} RMS} OBS| ASY27 | 2N1305 | 0 
2N531 PG] TOS £04) 15v 85C | 150MWF 1M 28P 28TP LMA] RMS) OBS! ASY27 | 2N1305 ; O 
2N532 PG} T05 L04) i5V 85C | 15O0MWFRSOOK 28P 33TP . 1MA| RMS} OBS| ASY27 {| 2N1305 | O 
2N533 PG| TO5 LOC4) i5V 85C | 1SOMWF 26 48P 38TP LMA} RMS| OBS|ASY27 | 2N1305 | O 
2N534 PG| OBS OBS| 50V 25MAl 65C SSMWF| 600K LOOTP LMA| ALG! 08S| AC125 | 2N406 9 
2N535 PG| T05 L044; 20V] 20V; 20V 2Q0MA!| 85C 85MWF 1M 80P; LOOTP 1MA| ALG| 08S} AC125 | 2N406 0 
2N535A PG!) T05 L04; 20V{ 20V) 20V 20MA| 85C 85MWF 16” 70P 35MN 1MA| ALG] OBS;/ACY17 | 2N1176 | 6 
2N5358 PG! TO5 LO4| 20V | 20V} 20V ZOMA| 85C S5MWF l™ 70P 35¥N 1MA|ALG| OBS|/ACY17 | 2N1176 | 0 
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TRUMBER it MAX TOT | MIN MAX EQVT. EQVT. 


z0y 20v asc | 85éWF| 16 SOP] 100MN | 3CMA| RMS] OBS] ASY2ZT | 2N1305 | 0 
ieee PG 102 Boe say lV 85C | 225MwF| 1G 2P8] 1O0MN | LOMAl ULA| OBS] AF2395S 9) 
2N538 pc| oBS | 08S] 80V| 60M 28v |3500MAl 95C 34WC| 200K 20/50 2A] AHH] OBS| ASZL5 | 2N1533 | 0 
2N538A pc} oss | oBs| 8O0V] 60v) 28V [3500MA! 95C 34WC| 200K 20/50 2A] AHH) OBS] ASZ15 | 2N1533 | 0 
2N539 PG] obs | cas! Bov| 55M 28V [500MAl 85C 34WC| 200K 30/75 2A| AHH| OBS) ASZ15 | 2N1533 | 0 
: 0BS | OBS) 8Ov| 554 28V |3500MAl 85C 34WC| 200K 30/75 2A| AHH] OPS} ASZ15 | 2N1533 | 0 
Nar es ops | OBS| 80V| 55V¥ 28v [3500MA) 85C 34wWC} 200K 45/113 2A| AHH] OBS] ASZ15 | 2N1533 | 0 
2N540A Pcl ops | oss} sov! 55¥ 28V B500MAl B85C 34wWC| 200K 45/113 2A| AHH] OBS) ASZ15 | 2N1533 | 0 
2N541 NS| TOS «| LO4| 15vV| 15M av 200C | 200MWF| 18M 5P| L30TP LMAl ALG] O8S| BFYSO | 2N2297 | 0 
2N542 Ns| 105 | LO4| 30v| 30M av 200C | 200MWF| 18” 5P} 1L30TP 1MA] ALG] OBS} BFY50 | 2N2297 | 0 
Ns] TOS | L0O4| 30V| 30M 2v 200C | 200MWF| 8M 20P| 8OMN 1MA| ALG! OBS| BFYDSC | 2N2297 | 0 
sees < 105 Lo4| 45V| 45Vy av 200C | 200MWF] 18M 5P| 130TP 1MA| ALG] OBS| BFY50 | 2N2297 | O 
zN543A NS| TOS | LO4| 45v] 45vi av 200C | 200MWF| 8M 20P} 140TP LMA| ALG| OBS| BEYSO | 2N2297 | O 
20544 Pcl ro7 | L0o7 1ev iv | 1oMAl 85C | gsOMWF| 12” 3P| 60TP 1MA| RLA| RCU] AFL24 | 2N990 =| O 
2N544/33 | PG] TOS | LC4| 24V iv | 10MA| 100C 12" 3P| 97TP LMA| RLA| OBS] AFL24 | 2N990 | O 
2N545 asi ToS | L04| eov}] 6ovy 6v | 500KmA) 200C SWC] 4MLOOP| 15/80 | SCOMA| AMH| OBS] BSWoE | 2N1893 | O 
2N546 ns} 105 | £04] 30V| 304, 6v | 500MA] 200C SWC] 4M120P| 15780 | SOOMAl AMG] OBS| BFYDO | 2N2297 | O 
2N547 Ns| 105 | t04| 60v/ 6ov) 6v | 500MA! 200C SwC| 4100P| 20/780 | 500MA| AMH] OBS| BSW66 | 2N1893 |} O 
2N548 NS| TOS | L04| 30V]| 304 6v | 500MA! 200C SWC] 4120P] 20/80 | 500MA] AHG| OBS| BFYSO | 2N2297 } 0 
2N549 NS} TOS | t04| 60V] 604 6Vv | SOOMA! 200C 5WC] 4M100P| 20/80 | 20CMAl AMH| 08S| 8SW66 | 2N1893 | 0 
2N550 NS} TOS | LO4| 30V] 30M 6v 200C 5wCl 4M100P] 20/80 | 200MAl AHG| OBS! BF YSO | 2N2297 | O 
2N551 NS| 105 | Lo4| 60v] 60v, bv 200C 5wC] 3”100P] 20/80 | SOMAl AMH|] 08S| BSWo6 | 2N1893 | O 
2N552 Ns| TOS | £04] 30V] 30M) 6v | SOOMAl 200C SC] 3§”100P| 20780 | SOMA| AMG| OAS| BFYDO | 2N2297 | 0 
2N553 PG| TO3. | LOS! Bov{ 40Vv 4oVv 4A\ 95C 35WC| 400K 40/780 | 500MA| AHG| 08S} AS216 | 2N1536 | O 
2N554 PG] TO3 | LO5| 40V] 30V¥ 20Vv 34) 90C 40WC] 150K 5OMN | 50GMA| AHG| MOB] ASZ16 | 2N1536 | O 
zN55& —- | PG] TO3. «| LOS] 30V]| 30v 15v 90C 40WC| 150K 5OMN | SOOMA| AHG] MOB) ASZ16 | 2N1536 | 0 
2N556 AGl ToS | Lo4| 25Vv 15V | 200MA} 85C | LOOMWF 35/70 LMA] RMS] OBS| ASY29 | 2N1304 | O 
2N557 NG} TOS | 104] 20Vv lov | 200MA} 85C | 1OCMWE 20MN LMA] RMS] 08S| ASY25 | 2N1304 | 0 
2N558 NG| TOS | 104] 15V 15V | 200MAl 85C | 1OOMWE 60MN LMA! RMS| OBS] ASY29 | 2N1304 | 0 
2N559 Pc| oBS | OBS} 15V 5v | 5SOMAl LOOC | LSOMWF] 300M 6P{ 25MN | LOMA] VLA| ORS| AF 106 0 
2N560 Ns} OBS | OBS] 60V 8v | LOOMA SOCMWF| 25” 8Pl 204N |100MA| ANG] 08S] BSX33 | 2N731 | O 
2N561 PcG| To3 | LOS! 80v| 65Vv| 60V 5Al 100C 50wWC| 100K 20/50 4A| AHH] RCUL ASZ15 | 2N1533 | 0 
2563 PG] T05 | tC4| 30V] 25v) tev | 300MAl 85C | LSOMWF] 300K 60P] 10/30 1MA] AMG! OBS] ACY17 | 2N1176 | O 
2N564% PG] 105 | LO4| 30V] 25Vi LOV | 300MAl 85C | 120MWF| 300K 60P| 10/30 LMA! AMG] OBS| ACYL? | 2N1176 | O 
2N565 PG] T05 | LO4| 30v] 25v) Lov | 300MA| 85C | 150MWF| 400K 30/50 1MA| AMG! OBS| ACYL7 | 2N1176 | O 
2N566 PG} T05 | £04} 30V] 25v) Lov | 300MmMA] a5c | 12CMWF! 400K 30/50 LMA| AMG] OBS| ACY17 | 2N1L176 | © 
2N567 PG] T05 | L04| 30V{ 25vi Lov | 300MA] 85C | LSOMWF| SOOK 50/70 LMA] AMG] OBS| ACYL? | 2N1176 | O |. 
2568 Pul TOS | LC4| 30v] 25v LCV | 300MAl 85C | 120MWF| 500K 50/70 LMA! AMG] OBS] ACYL7 | 2N1176 | O 
2N569 PG| TO5 | LO4} 30V} 25v) Lov | 300MA] 85C | 150MwF! 800K 70/100 IMA] AMG] OBS] ACYL? | 2N1L176 | 0 
2N570 PG| To5 «=| LO4}| 30v] 25v) Lov | 300MA| 85C | 120MWF| 800K 70/100 1MA| AwG] CBS| ACYL7 | 2N117€ | 0 
2ns7L PG] TOS | LO4; 30V{ 25V I1cv | 300MA] 85C | 150MWEIL200K LOOMN LMA} AMG] OBS] ACY17 | 2N1176 | O 
2N572 PG] T05 | LO4} 30V] 25v) 10Vv | 300MA| 85C | 120MWFL 200K LOOMN LMA| AMG! OBS] ACYL? | 2N1176 | O 
2N573 PG] TOS | LO4! 40V] 25v| 25v | 25GMA] 100C | 200MWF 30/300 |. 5OMA| AHG| OBS| ACYL7 | 2N1176 | 0 
2N574 PG] 08S | OBS! é6cv| 55vi 2eVv 1CA4| L00C | LaTWC] 75K 9/22 1GA| AHG] OBS] ASZ16 | 2N1536 | 0 
2N574A PGI OBS | OBS} 8cv]} 6OVv) 28v 104] 100C | 187wWC] 75x 9/22 104] AHH] CBS] ASZ15 | 2N1533 | oO 
2\575 «| PG} OBS =| OBS] GOV] Sov 2aV 2541 100C | 187wWC] 100K LOMN 254] AHG! ORS 0 
2N575A PG] 08S | OBS} Bov] 55Vi 2eVv 25A/ 100C | 187WC} 100K LOMN 254] AHG| OBS ) 
2N576 NG] 105 =| LC4| 20V 15V | 400MA} 85C | 200MWF| 36 30P] 20/60 |400MA| RMS] 0BS|ASY29 | 2N1304 | 0 
2N576A NG| TOS | LO4| 40Vv 15V | 400MA] 85C | 200MWF] 36 30P] 20/60 | 400MA|RMS| OBS] ASYZ9 | 2N1304 | 0 
2N577 Pr PHT 0 
zN578 PG] TOS =| 2c4} 20v| 14v.12v | 40cMaAl 85C | 120MWF| = 2M 1OMN |400MA] RMS! RCLI ASYZ27 | 2N1305 | O 
2n579 PG] 105 | LO4) 20V] 15vi lav | 4ooMA] 85C | 120MWF] = 3M 20MN | 400MA| RMS! RCUl ASY27 | 2N1305 | O 
ZN580 PG} ¥05 | £04; 20V}] 15v) 12v | 400MA} 85C | 120MWF] = OM 30MN |400MA]RMS! RCU]ASY27 | 2N1305 | 0 
2N591 PcG} TOS | £04) 18V]) 15v) 10v | 100MA] 85C | 150MWF| 3” 20P! 20MN | 20MAl RMS] RCULASY27 | 2N1305 
2n582 PG] TCS | LC4| 25V 12V | 100MA| 85C | 15OMWF) 8M 20P1 4OMN | 20MAITRMS| RCUL ASY27 | 2N1305 | 0 
2N583 PG} TO | LOZ} 18v] 15v) Lov | LoOMAl 85C ]120MWF] 3% 20P] 20MN | 20MA| RMS} RCL] ASY27 | 2N1305 | 0 
2\584 PG| TOL | LO2] 25V)} 14v) t2v | LOOMA! @5c | izoMWwel 8M 20P| 4OMN | 20mMA/RMS| RCUl] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N585 NG] TOS | £04) 25Vv| 15v] 20v | 20GMA 85C | 120MWF| 26 30P| 20MN | 20MAIRMS| RCULASY29 | 2N1394 | G 
2N586 PG| TO? | L03} 45v] 25W L2v | 250mal 85C | 250MWF 35MN | 250MAl AMG] RCU| AC128 | 2N2706 | 0 
2N587 AG] TOS | £04} 40V] 30Vv) 40v | 200MAl aB5c | 200MWE 30P] 20MN |2COMA|AMG| OBS| AC176 | 2N2430 | O 
2N588 PG] TOL | LOZ iSVv OVS | SOMA} 85C | 4CMWF] 60” 3P] 20MN | 1OMA| VLA] CAS} AF124 | 2nN990 | Oo 
2N588A PG} TOL | Lo2| 15v Ovs 35C | GOMWF] 60 3P| 30MN | LOMA] VLA] OBS|AF1I24 | 2N990 | 0 
2n589 PG} T03 | LC5| 10CV] S5oVvi Sov 3A| LOOC SOWC] 300K 20/40 3A| AHH] OBS] ASZ15 | 2N1533 | 0 
2N591 PG} TOL | LO2} 32v]{ 3av 20MA| 85C | 5SOMWF| 209K 70T? 2MA| ALG] OBS} AC125 | 2N406 | O 
2N591/5 | PGlTo5 | LC4| 3av 100MA] 85C | 5SSMWF| 200K 70TP 2MA| ALG} RCL] AC125 | 2N406 | 0 
zh592 Pc] 105 | L04| 2cV 20V 85C | 125MWF] 100K 20N 1MA| ALG] OBS|ACL25 | 2NG06 | O 
2N593 PG|TO5 | LO4) 35V] 25Vv, 35V 85C | 125MWF| 120K 30TP | 500UAl ALG] OBS] AC125 | 2N400 | 0 
20594 KG] 105 | LG4} 20V} 20v) 20v | 3004] 1C0C | 150MWF] ~=o1LM 20MN LMA] RMB! OBS! ASYZ9 | 2N1304 | 0 
2N595 NG| 105 | £04) 20v| 15v/| 20v | 300MA] 100C | 150MWE| = 2M 35MN 1MA| RMB! ORS] ASY29 | 2N1304 | O 
2N596 NG| T05 | LO4| 20V] 10V{ 20v | 300MA| LOCC | LSOMWF] = 4 50MN 1MA/RMBI OBS|ASY29 | 2N1304 | O 
2597 PG] TOS =| LC4| 45v 45v | 5OQMA| 100C | 25CMWE] 26 20P| 4OMN |1CCMa| AMG] O@s| ACYL? | 2N1176 | O 
2N598 PG} TOS | LO4| 35Vv 30V | SOOMA| LOOC | 250MWF| = 2M SOMN |20QMA/ AMG! OBSI|ACYLT | 2N11L76 | 0 
2N599 PG T05 | LC4| 30Vv 20V | 500A] 100C | 250MWF] 10M 20P| 75MN |200MAl RMS] OBS] ASY27 | 2N1305 | 0 
2N600 PG) oBS | oBS| 35¥ 30v | 500MAl100C | 750MWE| 5M 20P| 70/225 | 100MaA| RMS| OBS 0 
2N601 PcG] OBS | OBS] 35Vv 30v | 5OOMA| 100C | 750MWF| 10” 2CP| LOOMN |100MAlRMS| ORS 0 
2N6C2 PG] TOS | 204) 20v lv | LOMA] 85C | 120MWF] 5™ 8P] 20/80 | SCCUA|RLG| OBS| AF124 | 2N990 | 0 
2N602A PG} 105 | L04| 35v| 25v)/ 1v5 | LOMA; 85C | t20MWF/| 65m = 67Pl 20780 |SoouUA] RLG| 0BS| AF124 | 2N990 | 0 
ZN603 PG] TO5 | LO4| 30V] 20v) lv | LCMAl 85C | 120MWF] 15” 6P| 30/100 | 500UA|RLG| 08S|AF124 |2N990 |o 
2N60 3A PG| TGS |Le4) 30vV} 20v] 2v ] LOMA! ssc | 120MWF] 15” 6P] 30/100 |]500UA|RLG| 0OBS|AF124 | 2N990 | 0 
2N604 Pcl t0> |t04) 30v) 2cvl zv | 10MAl a5c | 12GMWF] 25” 6P1 40/140 |SocuA|RLG|OAS|AFI24 | 2N990 | 0 
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2N604A PG| TO5 LO4| 30V] 20V) 25 LOMA) 85C | 120MWF) 256 5P/ 40/140 | 5COUAIRLG] OBS| AF124 | 2N990 
2N605 PG To5 LC4) i5v] 15V 85C | L2ZOMWEF 40TP LMA) ALG) OBS} AC125 | 2N406 
2N606 PG| T05 LO4 15V] 15V 85C | 120€WF 60TP LMA| ALG] OBS/| AC125 | 2N406 
2N607 PG| T0605 L104) 15V] 15V 85C | 120MWF 8g0TP 1MA| ALG| OBS} AC125 | 2N406 
2N608 PG| TO5 LO4 1L5V1 15Vv 85C | L20MWF i120TP 1MA} ALG] 08S] AC125 | 2N406 
2NE09 PG| TO5 LC4) 25V] 1i5V] L0V | 200A} B5C | 180MWF] 700K 70P QOTP | LOOMA! AMG] OBS| ACYL? | 2NL1L76 
2N610 PG! T05 LO4) 25V) 15V) 1CV }] 200MA) 85C | LSOMWF| 600K 70P 65TP | 100MA/ AMG] OBS| ACYL? | 2N1176 
2Néll PG} To5 LC4) 25V] 15V/ 1CV | 200MA| 85C | 130MWF| 400K 70P 45TP | 100MA! AMG] OBS] ACY17T | 2N1176 
eN612 PG| 705 LO4; 25V/ 15v;) 10V | LSOMA!| 85C | L8OMWF| 200K 70P 25TP 1MA/ ALG! OBS(AC125 | 2N406 
2N613 PG) TO5 LO4; 25V] 15v) 10V | 200MA] 85C | 18OMWF/ 350K 7OP 357P IMA} ALG| OBS] AC125 | 2N406 
2N614 PG; T05 LO4) 20V} 15V/ 1CV | LSOMA! 85C | 125MWF| 600K 5TP | SOQQUA! RUG! OBS|OC44N | 2N2614 
2N615 PG| TO5 L04; 20V | L5V/10V |] 150MAl 85C | 125MWF iM B8TP | 500UA! RLG| OBS| OC44N | 2N2614 
2NG16 PG| TQ5 L04} 20V ] 15V;) 10V |} 150M4| 85C | 125 WF 2M 25TP | 500UA/RLG] OBS] OC44N | 2N2614 
2N617 PG| TO5 LO4}; 20V{ 15V] LOV | LSOMA; 85C | 125M@WF1500K L5TP | SCCUA|RLG) OBS] 0C44N | 2N2614 
2N618 PG| TO03 L05/ 80V 40V 3A} 95C 90wC] 100K 60/140 1LA| AHH| MOB/ASZL5 | 2N1533 
24619 NS 5QvV | 35V 160C | 175MWF] LOOK 9/22 5MA| ALG] OBS] BC1O7 | A157 
2N620 NS 50V] 30Vv 160C | 175MWF] 100K 18/44 SMA! ALG! OBS|BCLOT | AlL57 
2N621 NS 50V |} 30V SOMA] 160C | 175MWF] LOOK 36/88 | 5MA| ALG; 0BS|BC107 | AL57 
2N622 NS 50V | 30V SOMA) 160C | 40CMWF] LOOK 25TP | SQCUA| ALG] OBS|BFY5O | 2N2297 
2N623 PG| T05 LO4| 30V,; L5Vi 1V 20MA!| 85C 4OMWF| 40M 36TP LMA} RLG| OBS] AF124 |) 2N990 
2N624 PG} OBS OBS] 30V 10MA!}100C | LOOMWF 6M 3P 20MN 2MA|RLG| CBS| AF124 | 2N990 
2N625 NG| T08 Li2) 40V 30V | SQOMA| 100C 206C 20MN | SOOMA| AHG) CBS}AD161 | 2N4077 
2N626 NG| OBS OBS] 30V 30V 3A; 90C LOWl; 50K 18K MN 1LA| AHD| OBS 
2N627 PG| T03 £05) 40V |] 30Vv| 20V 10A| LOOC 90WC] LOCK 10/30 LOA} AHG] OBS; ASZ1L6 | 2N1536 
2N628 PG} TC3 LC5} 6CV | 45V LOA] 100C g9OWC) 100K 10/30 LOA] AHG|] OBS] ASZ16 | 2N1536 
2N629 PG; TO3 LO5/ 8QV | 60V| 40V 1CA; 100C GOwC;] LOOK 10/30 LOA] AHH] OBS|ASZ15 | 2N1533 
2N630 PG] TOS LC4] 100V | 6Qv] 50V 100C SOWC| 100K 10/30 LOA] AHH] OBS;ASZ15 | 2N1533 
2N631 PG; TCS LO4) 25V | 18vl 4v | LOOMA) 85C | LTOMWFL5OOK 150 TP LOMA|RMS| O8S)ASY27 | 2N1305 
2N632 PG} TO5 LC4| 30V) 24V) 6V | LOOMA| 85C | L7OMWF LM L20TP SOMA] RMS! OBS|ASY27 | 2N1305 
24633 PG| T05 L04| 32V | 20V) 6V | 100MA! 85C | 170MWF| 600K 60TP 5O0MA|AMG| OBS| ACYL? | 2NI176 
2N634 NG] T05 LO4| 20V |] 15V]}15V | 300MA| 85C | 150MWF 36 20P LSYN {2COMAIRMS!| OBS{ASY29 | 2N1304 
2N634A NG} TO5 LO4] 25V]/ 20v| 25v | 30CMA| 85C | 150¥WF 3M 20P 40MN LOMA|RMS|OBS|ASY29 | 2N1 304 
2N635 NG] TOS LO4] 20V] 15v)/15V |] 300MA|] 85C | 150MWF 5M 20P 25MN |200MA/RMS| OBS] ASY29 | 2N1304 
Z2N635A NG|TO5 LO4| 25v | 20V;) 25v | 300MA) 85C | LSOMWE 5” 20P 40K LOMA) RMS] OBS) ASY29 | 2N1304 
2N636 NG] 705 LO4| 20V |] 15v115V | 300MA; &85C | 150"Wr BM 20P 35MN |200MA/|RMS| OBS|ASY29 | 2N1 304 
2N636A NG| FO5 £04) 25V | 15v}25v | 300MA) 85C | 15SOMWF 8M 20P} LOOMN LOMA)RMS] OBS/ASY29 | 2N1304 
2N637 PG| T03 LC5{] 60V/ 30V 5A; 1LCOC 60WwC 30/60 3A} AHG| OBS|ASZL6 | 2N1536 
2N637A PG| T03 LOS; 9GV | 55V 5A/100C 6 CWC 30/60 3A} AHG] OBS|ASZ16 | 2N1536 
2N63278 PG| 103 LC5}100V | 65V 54| 100C 6ChC 30/60 3A] AHH| OBS/ASZ15 | 2N1533 
28638 PG|TO3 LO5| 60V | 30V 5A} 1L00C 60 WC 20/40 3A AHG] OBSIASZ16 | 2N1536 
2N638A PG| T03 LO5| 90V | 55 100C 6ChC 20/40 3A] ARH] OBS|ASZ1L5 | 2N1533 
2N638B8 PG| TO3 LCS}1LOO0V | 65V 54) 100C 6 CWC 20/40 3A] AHH) OBS; ASZ16 | 2N1536 
2N639 PG| T03 Lo5 40V 5A; 100C 27wWwC 15/30 BAIAHG| OBS] ASZ16 | 2N1536 
2N63GA PG} TC3 Los TOV 5A| 100C 37WC 15/30 BA| AHH] COBSJASZ15 | 2N1533 
2N6398 PG} TO3 L05 80V 5A] 100C 37wl 15/30 3A] AHH| OBS/ASZ1L5 | 2N1533 
2N640 PG| T07 LO7;} 30V lV LOMA}! 85C SOMWF; 20M = 3P 60TP LMA] RLA}] RCU]AF124 | 2N990 
2N641 PG| TO? LOT| 30V lv LOMA!) 85S¢ BOMnF] 20® 3P 60TP 1IMA[RLA|RCULAFL24 | 2N990 
eN642 PG|TOT LO7?| 30QV lv LOMA) 85C SOMWF, 20” 3P 60TP IMAJRLAIRCU)AFL24 |} 2N990 
24643 PG| T05 LC4] 30V 2v | 1QCMA| 85C | 120MWF| 156 4P 20MN LCMA|RLG]|RCUJAF124 | 2N990 
2N644 PG|TO5 L104] 30V 2V | 1O0MA| 85C | 120MWF] 20M 4P 20MN LOMA/RLG| RCU/AF124 | 2N990 
2h645 PG{| T05 LO4| 30V 2V | 1OOMA| 85C | L2ZOMWF{ 25M 4P 20MN LOMA|RLG| RCL AFI24 | 2N990 
2N646 NG} TOL LC2; 25V }] 25vV/ 12v SOMA! 85C | LOOMbF 50/150 3OMA|AMG| OBSJACLT6 | 2N2430 
2N647 NG| TOL LOZ} 25V ] 25v] l2vV SOMA; 85C | LOOMWF TOTP SCMA|AMG|RCU/AC176 | 2N2430 
2N647/22 |NGITC22 {L37| 25V | 25Vj lav 5QMA) 85C | 1 8CMWF TOTP SCMAIAMG{OBS)ACI7T6 | 2N2430 
2N649 NG; TOL LO2|} 20V | 18v/2Vv5 SOMA| 85C | 100MWF é5 TP SOMA|AMG|RCU;AC176 | 2N2430 
2N649/22 |AG{TOZ22 | L37T)] 20V ) 18V] 2Vv5 5OMA) 85C 180MWF 6&5TP SOMATAMG! OBS|AC176 | 2N2430 
2N650 PG; TC5 LO4| 45V | 30Vj 30V | SOOMA|100C | 200MWF/ 600K 20P 30MN LOMAIAMG/OBS/ACY17 | 2NLL76 
2NS50A PG|TO5 LO4| 45V | 30v|/30V | 500MA| 1LO0C | 200MWF| 600K 25P 33MN LOMA|AMG|OBS/ACY17 | 2N11L76 
2N651 PG|TO5 LCO4| 45V | 30V] 30vV |500MA/100C | 200MWF] 800K 20P 45MN LOMAJAMG|OBS|/ACYL7 |2N1176 
2N6SLA PG | TO05 L04| 45V | 30V;30V |S5COMA/1LOOC | 200MWF | BO0OK 25P 45MN LOMAJAMG| OBS{ACYIT | 2NL176 
£N652 PG;TO5 L104] 45V | 30v/ 30V [SCOMA|100C | 200MWF 1” 20P 8OMN 1OMA/AMG|OBSJACYI17 | 2N1176 
2N652A PG|TO5 LC4} 45V } 30¥) 30V |]SOOMA]100C | 20CMWF 1M 25P 8OMN LOMA]AMG|OBSJACY17 | 2N1176 
2N653 PG|TC5 LO4| 30V | 25v/25vV | 250MA|10CC | 200MWFI600K 20P 20MN LOMAIAMG/IOBS|ACYL? | 2N1176 
2N654 PG|TO5S LO4| 30V | 25¥/25v |} 250MA|100C | 200MWF| 800K 20P 40MN LOMA|AMG|OBS/ACY1L7 |2N1L76 
éN655 PG) 105 LO04)] 30V } 25V/ 25V | 250MA/100C | 200MWF 1M 20P TOMN 1OMA|/AMG/OBS|ACYL7 | 2N1176 
2N656 NS/|TOS L04| 60V!/ 60vV] 8V | 600MA/175C | B80CMWF| 40M 20P!] 30/90 |2COMA|AMG| SGI (BFY50 | 2N2297 
2N656A NS/TQ5 L044] 60V | 60v] BV |600MA/200C 1WF 30/90 |2COMA|/AMG/OBS|/BFY50 |2N2297 
2N657 AS) T05 LC4}/1LO0V |100V| 8V |600MAJ175C | 8OOMWF) 40M 20P) 30/90 |200MA/AMH| SGI} BSW6é | 2N1893 
2N657A Ns | 105 LC4{LOOV [LOOV| SV | 600MA|200C 1LwWF 30/90 |200MA/APH'GBS |BSW56 |2N1893 
2N659 PG|TO5 LO4| 30V | 16V; L2V 1A} 85C | 210MWF 4M 24P140/110 S5OMAIRMS|OB8S |ASY27 | 2N1305 
2N658 PG |TOS LO4| 30V | 18V/1L2V 1A| 85C | 2L0MWEF 2M 24P| 25/80 SQMAIRMS|OBS JASY27 | 2N1305 
2N660 PG |;TO5 LC4| 30V |] 14V/12V LA| 85C | 210MWF 6M 24P |/60/150 SOMA/RMS/|OBS |ASY27 {2N1305 
2N661 PG] 105 LO04; 30V gv) 12V 1A] 85C |210MWF aM 24P 80MN 5OMAIRMS| OBS |ASY29 | 2N1305 
2N663 PG{TQ3 LOS! 5CV { 25V)20V 4A} 100C 35nC | 150K 25/75 |SOOMA|AHG]OBS jASZ16 | 2N1536 
Z2N662 PG|TOS LO4|] 30V 14V| lav 1A} 85C | 21 0MWF 3M 24P 30MN SOMA IRMS|/OBS [ASY27 |2N1305 
2N665 PG | 103 L105) 80V | 40V)406V 5A} 95C 35we 40/80 |500MA|AHG|OBS |ASZ16 |2N1536 
2N669 PG | TO3 LO5| 40V | 30V ; 34/100C 63wWec 75/250 |SOQMA|AHG |MOBIASZ16 |2N1536 
2N670 PG | 105 LO4| 40V 40v ZA} 85C | 300MWF | 300K 40/250 LA |AHG/OBS [ACYL7T |2N1176 
2N6T1 PG/T05 LG4] 40V 40V 2A| 85C |8O00MWC | 300K 40/250 1A |AHG/OBS |ACYLT | 2NL176 
2N672 PG 'TQ5 Laz! 25Vv 25V 2A! 85C !'300MWF ' 200K 40/250 '40OMA 'AHG!OBS ACYL] '2N1176 
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2N720 NS|TO018 |LO01)/120V } 60V 500MA|175C | SOOMWF] 50M 20P/40/120 |150MA|AMH/ SGI 2N3700 
2N720A NS{TO18 | LGLI120V | 8OV N SOOMA|LTSC | 5OQMWF) SOM 15P) 40/120 |150MA) AMH) SGI 2N3700 
2N721 PS}T018 | Lol] SOV | 35v] SV |500MA|175C | 400MWF| 50M 45P| 25/45 |150MA/AMS|SGI|BSW24 | Z2N2907A 
2N721A PS|T018 |LO1] 50V |] 35v| SV | SCOMA!] 200C | 500MWF; 50M 40P/ 20/745 |150MA]AMS| OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N722 PS/TOL8 | LOL) SOV} 35V] S¥ | SOOMA;/1275C | 400MWF) 6GOM 45P| 30/90 |[150MA|AMG| SGI/BSW24 | 2N2907A 
2NT22A PS|TOL8 | ici] 50V/] 35¥) 5V | 500MA/200C | SOOMWF] 60M 45P/ 30/90 |150MA/AMS/ 0BS|BSW24 | 2N2907A 
2N725 PG|TOIS | LO] L5V 2v 50MA/100C | 150MWF) 300M 20MN LOMA| VLA! 085] AF106 

2N726 PS}TOL8 | LOL] 25 |] 20V) 5V SOMA|175C | 300MWF] 140M 5P] 15/45 LOMATALG] FEB/BC177 | 2N3965 
2N727 PS|T018 |LOL| 25V | 20V/ 5Vv 50MA|175C | 300MWF/ 140M 5P(30/120 LOMA|ALG| FEB|BC177 | 2N3965 
2N728 NS/TO18 JLOLl) 15V{ 15V) 3V 175C | 300MWF| 70M 16P/20/200 LOMA;RMS|0BS|BSW64 | 2N2222A 
2N729 AS{TOLB | LOL) 30V ) 30V) 3V 175C | 300MWF) 7OM 16P)}20/200 1OMA|RMS| OBS|BSW64 | 2N2222A 
2N730 NS/T018 |LO1!} 60V | 40V|i 5V LA|200C |500MWF| 40M 35P 40MN |L5OMA|AMG(TIB|8SX33 | 2N731 
2N731 NS|TOLS |LO1| 60V ; 40V] 5v 1A/200C | SOOMWF| SOM 35P B8OMN |150MA/ALG/ TIB(BSX33 | 2N731 
2K734 NS;TOLS |LO1} SOV] 6OV) 5V | 100MA/175C | S50O0MWF] 60M LOP| 15/50 5MAIRLA|OBS/BSW64 | 2N2222A 
2N7T34A NS|TOL& | LOL| 8OV | GOVi SV | LOOMA|200C | 500MWF) 60M LOP) 15/50 SMA)RLA)OBS)BSW64 | 2N2222A 
2N735 AS;}TC18 | LCL] 8OV |] GOV] SV 1A}175C | SOOMWF; 60M 10P/30/100 5MA|AMHIMOB/BSW64 | 2N2222A 
ZNT35A NS)}TO18 | LCL) 8OV) 60V} SV 1A] 200C | 50CMWF|] 606” 10P/30/100 5MA]AMH/ MOB|/BSW64 | 2N2222A 
2N736 NS/|TO18 |LO1l| 8O0V } GOVI 5V 1A/200C |SQQOMWF!| 60" 10°160/200 SMAI|AMH| MOBIBSW64 | 2N2222A 
2NT36A NS|TOL18 |LCL| BOV | 60v) 5V 1A|200C | SOOMWF] 60M 10P|60/200 SMA|AMHIMOB/BSW64 | 2N2222A 
2N7368 NS|7T018 |LOl| B8OV] 60V; 5V 1A/200C | 500MWF; 60M 10P/60/200 5SMA/AMH/ MOB | BSW64 | 2N2222A 
2N738 NS/|TOLS |LOL|125vV | 8OVv; SV 1A|200C | 5COMWF| 30” 10P! 15/50 5MA/AMH| OBS |BSW64 | 2N2222A 
2NT38A NS/TOL8 |LO1);125V 7 8OV) 5V 1A/200C |SOOMWF] 30” 10P/ 15/750 5SMA)AMH/OBS/BSW64 | 2N2222A 
2N739 NS|}TOLS JLOL{125V ] FOV) 5v 1A] 200C |50CMWF] 60M LOP|30/100 5SMA|AMH| MOB/BSW64 | 2N2222A 
2NT39A NS|TO18S | LOLIL25V | Bavi SV LA}200C | SOOMWF) 60M 10P) 30/100 5MA)AMH) MOB] BSW64 | 2N2222A 
2N740 NS;TOLS | LOL} 125V | BOV| SV 1A/200C | S500MWF| 60M 10P 160/200 SMA|AMH|MOB!IBSWO4 | 2N2222A 
2NT740A NS)TOLB }LO1)125V ) 8Ovy) 5V 14} 200C | 500MWF] 60” 10P)|60/200 SMA|AMH| MOB/BSW64 | 2N2222A 
20741 PG/TOLE |LC1} 15V} 15¥) LV | LOOMA|1OOC | 1L50MWF{ 180M 1OP 1OMN SMA;VLA) MOB | AF106 

2N741A PG|T018 |LO1;] 20V/ 20v; 1V | LOOMA/100C | 150MWF| 300M 1LOP 1OMN SMAIVLA|MOB| AF LOG 

2N742 NS|TOLE | LO1] 60V | 60V] Sv | 100MA!/200C | 500MnWF 20MN |LOOMA/RMS!| OBS|BSW64 | 2N2222A 
Z2NT42A NS}TOLB {LOL} 60V | 6OV) BV | 100MA)/200C | SOOMWF 20MN |1LOOMA|RMS| OBS/BSWO4 | 2N2222A 
2N743 NS'1TGi8 |LOL] 20V |] 1z2Vj &V | 200MA)175C | 300MWF| 280M 5P| 20/60 LOMA|RLS| SGI |[BSX20 | 2N2369 
2N743/46 INS|TO4E |LOL) 20V | 12V]i SV | 20CMA/175C | 400MWF/ 280M 5P/ 20/60 LOMA|RMS|OBS/BSX20 | 2N2369 
2N743/51L |NS{O8S OBS} 20V { L2vV) Sv | 200MA/1L75C | 300MWF) 280M. 5P| 20/60 LOMA} RLS] OBS} BSX20 | 2N2369 
2N744 NS|TO18 | LOL]; 20V ] l2v{| SV | 200MA/175C | 300MWF| 280M 5P|) 40/120 1OMAIRLS|SGI/BSX20 | 2N2369 
2N744/46 |NS/|T046 [LOL] 20V { 12V)] SV | 200MA/175C |400MWF] 280M 5P} 40/120 1OMA/RMS/OBS|B8SX20 | 2N2369 
2N744/51 INS|TC1LB [LOL] 20V 1 12V) SV | 200MA/175C | 300MWF{ 280M 5P/40/120 LOMA|RLS| OBS} BSX20 | 2N2369 
2N745 NS|TO18 | LOL] 45V | 30V 175C | 150MWF; 10M 20/55 LOMA|RiG| OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N746 NS|TOLB | LOL| 45V | 30V 20MA(1L75C | 150MWF] 10M 45/150 LOMA|RLG| OBS|BSWO4 | 2N2222A 
2NT4T NS}T018 {LCL} 30V | 30V 20MA)175C | 200MWF) 106 30/90 1OMA|RLS|OBS|BSWO6 | 2N2222A 
2N748 NS{TOLB }LOL| 30V | 30V¥ 20MA|175C | 20QMWF; LOM 20/40 LOMAIRLES|OBS{BSW66 [| 2N2222A 
2N749 NS|7T018 | LO1] 45V/ 25V 20MA/175C | 200MWF] SOM 15/55 1OMA|RLG|OBS|/BSW66 | 2N2222A 
ZN751 NS|TOL@ | LOL| 20V | 20V ZOMAI175C | 200MWF| 20M 30/150 LOMAIRLG| OBS }BSW66 | 2N2222A 
2N752 NS|[TOLB [LOL] B85V | 45V LOOMA|200C | SOOMWF | 200M 40/120 IMA |RMS| OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N753 NS/|TC18 [LCL] 25V |] 15V) SV | 200MA/175C | 30CMWF/200F 5P)/40/120 LOMAJRMS| SGI [BSX20 | 2N2369 
2N753/46 |NS)/T046 {LOL} 25V ] 15v} S¥ |] 200MA/175C | 400MWF/ 200M 5P/40/120 LOMA/RLS|OBS |BSX20 | 2N2369 
2N753/51 1 NS/OBS OBS] 25V ] 15Vi SV | 200MA/175C | 300MWF| 200M 5P|{ 40/120 LOMA|RMS/|OBS1BSX20 | 2N2369 
2N754 NS{TO18 | LOCl] 60V |; 60V] 3V S5OMA/175C | 300MWF/ 20" LOP| 20/80 SMAIRLG| OBS /BSW6S6 | 2N2222A 
Z2N755 NS|TOL8 | LOL}]LOOV fLOOV) 3V 5O0MA|175C | 300MWF) 20M 10P} 20/80 5SMAIRLH]| OBS 2N3019 
2N756 NS{TO18 [L01] 45V | 45V] 6V | 100MA|200C |500MWF| 50M 8P| 12/22 LMATRLGIOBS | BSW66 |2N2222A 
2N7564 NS/|T018 |LO1/ 60V | 60V! 6V | LOOMA|/200C |S500MWF] 50M LOP| 12/22 IMA|RLG( OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N757 AS|TO18 [LOL] 45V | 45v) 6V {100MA4/200C | 500MWF) SOM BP) 18/40 IMAJRLG! OBS |BSW66 | 2N2222A 
2NT57A NS/TCLE |LC1] 6OV | GOV] 6V | LOOGMA|200C |S500MmF] 50” 8P| 20/40 IMAIRLG(OBS [BSW66 | 2N2222A 
2N758 NS|TO018 |]LO1] 45V | 45v]j SV |LOOMA;/200C |S500MWF] 50M 8P] 18/90 LIMA|RLG|OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N758A NS|TOL8 |LCL) GOV | 60V] BV ]100MA]200C | 500MWF] 50M 8P| 35/65 LMA|RLG|OBS|BSW66 | 2N2222A 
2N758B NS|TO18 |LOL| 60V | 60V; 4&V | LOQMA!1L75C | 500MWF) SOM 8P 18MN LMA|RLG] OBS |BSWO6 | 2N2222A 
2nN759 NS|TO18 |LOL| 45V |] 45Vj 8V |100M4/200C |500MWF) 50M 8&P) 36/90 LMA|RLG|] OBS /BSW66 | 2N2222A 
2N75SA NS|TCLS8 [LOL] 60V | GOV BV | LOOMA)200C |500CMWF) SOM 8P}] 36/90 LMAIRLG|OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N7598 NS|TOl18 {LOL} oOV | GOV! SV |L00MA/200C |500MWF/ SOM &8P 25MN IMA|RLG|OBS|BSW66 |2N2222A 
2N760 NS/TO18 | LOL] 45V | 45v¥; 8V | 100MA/175C |300MWF) 50M 8P/76/333 IMA/RLG| SGI |BSW6E | 2N2222A 
2N760A AS|}TOLS | LOL} GOV | 6O0V] BV {100MA/175C | 5O00MWF) 50M 10P 40MN |LOQUA/RLG/SGI/BSW66 | 2N2222A 
2N760B NS/|TOLS {LO1] 6OV | GOV! BV | LOOMA|L75C |SOOMWF| SOM 10P 50MN IMAIRLG|OBSIBSW66 | 2N2222A 
2N761 NS|TOLS {LCL} 45V | 30V) 6V | 100MA/200C |500MWF) 50M BP} 20/55 LOMA/RLS|/OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N7T62 NS}T018 |}L01)] 45V |) 30V] 6V | 100MA/200C |500MWF] 50M 8P/45/150 LOMA|RLS|OBS /BSW66 | 2N2222A 
2N764-67 | TH THY 

2768 PG/TO18 |LOL]; 12V | 10V)/1Vv5 | 100MA;100C 35MWFI L256 3P] 25/60 2MA |VLS|CBS[AFL24 | 2N990 
2N769 PG|TOLS |LC1} L2V TV) 2V¥ )100MA;100C 35MWF]100M 3P 25MN 20MA!IVLS|OBS |AF124 | 2N990 
2N770 NS/TO5 L044! 20Vv | 15V 100MAI150C |LSOMWF,) 75M 127/60 Z20MA RMS] OBS 2N3014 
2N771 NS |TO5 LO4| 20V |] 15V 100MA/150C [150MWF | 100M 30/150 20MA/RMS| OBS 2N3014 
2N7T72 NS] 105 LO4/] 25V | 25V LOGMA|/150C | 150MWF/ 75s 20MN 1OMA JRMS | CBS 2N 3014 
2N773 NS|TO5 LOQO4, 20V | 15V LOOMA/150C )150MWF) 190 4/16 1MA /RMG| OBS 2N 3014 
2NTT4 NS|TO5 L104] 20V / 15V LOOMA[150C | 1SOMWF/ 100M 7/30 LMA;RMG) OBS 2N 3014 
2N775 NS )TO5 104) 20V | 15V 1OOMA/150C |150MhF] 100M 20/ 80 IMA |]RMG| OBS 2N3014 
2N776 NS(T05 LO4| 20V { 15V LOOMA|L50C | 1L50MWF | 100M 4/16 IMA )RMG| OBS 2N3014 
2N777 NS|TO5 LC4} 20V/ 15V LOOMA;/150C | 150MwWF} 100 7/30 IMA (RMG{CBS 2N3014 
2N778 NS|T05 L0O4; 20V | 15Vv 1OQ0MA/150C | 150MWF| 100M 20/80 1MA |RMG|OBS 2N3014 
2N7T79 PG|TOLS {LOL| 15V | 15V 5OMAI1L00C 6OMWF/ 320M 3P150/200 1OMA)VLS] OBS |AF106 | 2N964 
2NTT9A PG/TOLS {LOL} 15V | 15v 100MA]100C 6CMWF/ 320" 3P150/200 10MA|VLS| OBS |AF1O6 | 2N964 
2N7798 PG|TO18 |LOL] 15V LOOMA/100C |150MWF/ 320M 3P/50/200 LOMA |VLS|OBS j/AF106 | 2N964 
2N780 NS(TOLB ILCL) 45V | 45 5OMA)175C |) 30CMWF) 60M 6P)35/140 |S5Q0UA/ALG/0OBS |BC107 | A157 
2N781 PG|TO18 |LCL} 15V | 15V] EV |200MA{100C | 150MWF 25/65 LOMA |VMS (OBS [8SW25 | 2N3546 
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300MWF 
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20MWF 
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300K 4P 
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300M 8P 
300M 8P 
300M 8P 
300¥ &P 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


2N1136 
2N1136A 
2N11368 
2N1137 
2NL1L37A 


2N11378 
2N1138 
2N1L138A 
2N1138B 
zNL139 


2N1141 
2N1141A 
2N1142 
2NL142A 
2NL143 


2N1143A 
2N1L1L44 
2NL145 
2N1146 
2N1LL46A 


2N1146B 
2N1146C 
2N1147 

2NL1L47A 
2NLL478 


2N1147C 
2N1149 
2N1150 
2N1151 
2N1152 


2N1153 
ZN11L54 
2N1L155 
2N1156 
2N1197 


2NLLS5S7A 
2N1158 
2N1L158A 
2N1159 
2h1160 


2N1162 
2N1162A 
2N1163 
2NL163A 
2N1164 


2NLLOGA 


1 2N1165 


2NLL65A 
2N1166 
2NL166A 


2N1167 
2NL1LG7A 
2N1168 
281169 
2N11 70 


2N1171 
2N1172 
2N1173 
2N1174 
2N1175 


2NLL7T5A 
2N1176 
2N1176A 
2N11 768 
2NIL77 


2h1178 
281179 
2N1180 
2h1L82 
2N1183 


2NLL83A 
2811838 
2N1184 

ZNLLS4GA 
2N11848 


2N1185 
2N1L186 
2N1187 
2N1188 
2N1189 


T03 
103 
T03 
103 
103 


103 
TC3 
T03 
T03 
105 


TO5 
TO5 
To5 
105 
T05 


T05 
oas 
OBS 
103 
T03 


103 
T03 
X07 
xC7 
XO? 


x07 

TO22 
T022 
TOQ22 
T0022 


T022 
TO22 
TO22 
T022 
OBS 


OBS 
105 
Ta05 
T03 
103 


T03 
TC3 
x07 


Los 
LCc5 
05 
LO5 
L05 


ics 
ics 
L05 
Lc5 
L04 


LO4 
LC4 
LC4 


6CV 
90V 


30V 
55V 


isVv 
15V 
20V 
30v 


4OVl : 


50V 
20V 
30V 
40V 


50V 


1c0Cc 
100C 
100C 
100C 
1G0C 


100C 
100C 
100C 
100C 
175¢ 


100C 
100C 
100Cc 
100C 
100C€ 


100C 
85C 
85C 
95C 
95C 


95C 
95C 
95C 
95C€ 
95C 


95C 
175¢ 
175C 
175C 
175C 


175C 
165C 
165C 
165C 
100C 


100Cc 
100C 
100Cc 
100C 
100C 


100C 
100C 
LOO0C 
100C 
100C 


100C 
100C 
100C 
10ac 
100Cc 


100C 
Looc 
95C 
85C 
85C 


85C 
95C 
100C 
100C 
B5C 


85C 
100C 
100Cc 
1G0C 
100C 


109C 
100C 
190C 
100C 
100C 


100C 

85C 
100C 
100C 
100C 


100Cc 
100C 
100C 
100C 
100C 


94wWC 
94WC 
S400 
94WC 
94WC 


S40 
60wC 
94WC 
94wC 
5O00MWF 


300MWF 
Z00MWF 
Z00NWF 
Z00MWE 
3O0OMWF 


300MWF 
LT75SMWE 
175MWF 
9CWC 
gO We 


90wC 
90WC 
90WC 
Sow 
gcwe 


9OwCc 
15 0MWF 
150MWF 
150MWF 
150M WF 


1LSOMWF 
TSGMWC 
T50MWC 
T5OMWC 

187WC 


187WC 
TSMWE 
TSMWF 
90wC 
gQwc 


SOwC 
SOWC 
90wc 
9 CWC 
g0wWC 


gowce 
90wWC 
90WC 
90WC 
gO we 


9CWC 
9 CWC 
45wWC 
12 OMWF 
12 OMWF 


LTO MWE 


TwC 
250MWF 
25CMWE 
200MWF 


200MWF 
30 0MbWF 
300MWF 
ZOOMWF 
80OMWF 


SOMWF 
8CMhF 
8 OMWF 
106WC 

TWC 


Twe 
Lowe 
THE 
TWC 
7TWC 


100 


3506 
250M 
300M 
200K 
200” 


290M 
LM 
1M 
125K 
125« 


125K 
125K 
125K 
125K 
125K 


125K 
6M 
OM 
7M 
7M 


8M 
490K 
400K 
400K 
LOOK 


100K 


100K 
100K 


100K 
100K 
100K 
100K 
1Q0K 


100K 
100K 
100K 
100K 
100K 


LOOK 
100K 


3M 
34M 


8M 


3M 


3M 2 


1M 


iM 
300K 
300K 
300K 

60M 


60" 
606 
50M 


350K 


500K 
500K 
500K 
500K 
500K 


200MWF1400K 


200MWF 
200MWF 
200MWF 


600K 
800K 
1¥ 


200MWF 1500K 


30 


15P 


12P 
12P 
12P 
12P 


12P 


oP 


25P 
25P 
25P 
25P 
25P 


50/100 
50/100 
50/100 
75/150 
75/150 


75/150 
100MN 
1OOMN 
100MN 

20/200 


10MN 
15MN 
10MN 
15MN 
1OMN 


15MN 
34/90 
25/90 
60/150 
69/150 


60/150 
60/150 
60/150 
60/150 
69/150 


6C/150 
9/20 
18/40 
18/90 
36/90 


76/333 
GN 
9MN 
OMN 

10OMN 


10MN 
6MN 
50TP 
30/75 
20/590 


15/65 
15/65 
15/65 
15/65 
15/65 


15/65 
15/65 
15/65 
15/65 
15/65 


15/65 
15/65 
TOMN 
20MN 
Z20¥N 


30MN 
30/90 
50/200 
50/200 
70/140 


70/140 
20MN 
20MN 
20MN 

1o0TP 


40TP 
80TP 
BOTP 
30/85 
20/60 


20/60 
20/60 
40/120 
40/120 
40/120 


130MN 
33MN 
4 5MN 
80MN 
60/115 


AHG 
AHH 


cBS 
ces 
OBS 
OBS 
CRS 


oes 
oes 
OBS 
OBS 
oes 


TIB 
OBS 
TIB 
OBS 
TIB 


OBS 


3| OBS 


oss 
OBS 
ORS 


OBS 
OBS 
ORS 
OBS 
OBS 


oes 
OBS 
oes 
08S 
oBsS 


ORS 
OBS 
OBS 
O68S 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


MOR 
yaa 
MOB 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
MO8 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
OBS 
RCU 
RCU 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
MOB 


OBS 
ELN 
ELtN 
ELN 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
OBS 
RCB 


RCA 
RCB 
RCB 
RCB 
RCB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


“OB EURO 
MAX TOT MIN MAX EQVT. 


ASZ16 
ASZ15 
ASZ15 
AS216 
AS7Z15 


AS215 
ASZ1L6 
ASZ15 
ASZ15 
BSW54 


AF106 
AF 106 
AF 106 
AF 106 
AF106 


AF106 
ACYL? 
ACYLT 
ASZ16 
AS716 


ASZ16 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ16 
ASZL6 


ASZ15 
BSW54 
BSW54 
BSW54 
BSW54 


HSW54 
BCLOT 
BCLO? 
BC107 


AF239S 
AF239S 
ASZ1L5 
ASZLS 


AS716 
ASY29 
ASY29 


ASY27 


ASY29 
ASY27 
ACYLT 


ACY17 
ACY 17 
ACY17 
OCTIN 
AF 124 


AF124 
AF124 
AF124 
ASZ15 
ADLSE 


ADL36 
AC136 
AD136 
AD1 36 
AD1L36 


ACY1T 
ACYL? 
ACY17 
ACYLT 
ACY17 


USA 
EQvT. 


2N1536 
2N15 33 
2N1533 
2N1536 
2N1533 


2N 1533 
2N1536 
2N1533 
2N1533 
2N2219A 


2N1176 
2N1176 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N1533 
2N1536 
2N153€ 
2N1536 


2N1533 

2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
AL5T 
A157 
A157 


2N1533 
2N1533 


2N1162 
2N11l62 
2N1162 
2N1162 
2N1166 


2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N11L66 


2N1L166 
2N1166 
2N1536 
2N1304 
2N1304 


2N1305 
2N2197 
2N1304 
2N1305 
2N1176 


2NL1 76 
2N1i1768 
2N1176B 
2N11768 
2N990 


2N990 
2N990 
2N990 
2N1533 
2N11848 


2N11848 
2N1184B 
2N1184B 
2N1184B 
2N1L184B 


2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1188 


oooco oooo09q0 oo0ooon ooo°c”jsec ooocoo eoecoo°o oooco ecoo$no oo ome) oooaoo°o oooco ooooeo ooceco oooo$c ooo0oo 


Qoooco 


TRANSISTOR 


NUMBER 


ZNLi9C 
ZNLLIGL 
2N1L192 
2N1133 
2NLL94 


2N1195 
2NLL96 
2N1197 
2N1198 
2NL199 


2N11LS9A 
2N1200 
ZN1201 
2N1202 
2N1203 


2N1264 
2N1204A 
2N1205 
2N1206 
2N1207 


2N1208 
2N1208/1 
2N1L209 
2N1209/1 
2N1210 


2N1210/1 
2Nl2Ll 
2N1211/1 
2N1212 
2122/1 


2N1217 
2N1218 
2K1219 
2N122C 
2N1221 


2N1222 
2N1223 
2N1224 
2N1225 
2N1226. 


201227 
2N1228 
2N1229 
2N1230 
2N1231 


2N1232 
2N1233 
2N1234 
2N1238 
2N1239 


2N1240 
2N1241 
2N1242 
2N1243 
281244 


2N1247 
2N1248 
ZN1249 
2N1250 
2N1250/1 


2N1252 
2N1253 
201257 
2N1261 
2N1262 


2N1263 
2N1I26€ 
2N1273 
2N1274 
2N1300 


2N1301 
2N1302 
2N13C3 
2N1304 
2N1305 


2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1309 
2N1333 


T05 
TO5 
TO5 
105 
To5 


105 
TOD 
TO05 
T05 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


TO5 
105 
105 
T05 
105 


cBS 
OBS 
OBS 
oBs 
CBS 


oBS 
035 
oes 
CRS 
CBS 


JO22 
T03 
105 
105 
To5 


105 
TO5 
TO12 
TOl2 
1012 


103 
TOS 
105 
TO5 
T05 


TO05 
105 
T05 
OBS 
CBS 


085 
08S 
OBS 
Oas 
OBS 


705 
105 
T05 
oes 
OBS 


105 
To5 
TO5 
OBS 
CBS 


oes 
TO5 
TO5 
105 
TO5 


T05 
T05 


|T05 


T05 


| To05 


T05 
TO05 
TO5 
Tos 
oBs 


LC4 
L04 
L04 
L04 
L04 


LO4 
L04 
LC4 
104 
oRS 


oes 
OBS 
oas 
OBS 
OBS 


LQ4 
L04 
LO4 
L104 
L04 


ORS 
OBS 
oes 
OBS 
O&S 


oas 
O08S 
ORs 
JeS 
OBS 


137 
Los 
LC4 
L04 
LC4 


LC4 
LQ4 
LC9 
LOS 
LOS 


Lcs 
L04 
LG4 
LO4 
L04 


L04 
LO4 
LC4 
OBS 
owes 


OBS 
OBS 
08S 
OBS 
OBS 


LO4 
LO4 
LO4 
OBS 
OBS 


LO04 
LO4 
LO4 
oBs 
OT) 


OBS 
L104 
LC4 
L04 


| 04 


1.04: 
|L04 


LG4 
LO4 
LQO4 


Lc4 
L04 
LQ4 
L04 
oss 


4SV 
40V 
40V 
40V 
40V 


3CV 
10V 
TOV 
25V 
20V 


20V 
20V 


30V 
25V 
25V 
25V 
25V 


20V 
T0V 
25V 
15V 


15V 
14V 
14V 


15v 
25V 
25¥ 


SQQ0MA 
200KMA 
200MA 
200MA 
200MA 


50MA 
15MA 
1SMA 
75MA 
LOOMA 


1LOOMA 
5OMA 
5O0MA 
3500MA 
3500MA 


500MA 


3500MA 
350CMA 


350QMA 
150MA 
150MA 
150MA 
1O0MA 


LOOMA 
300MA 
300MA 
300MA 
300MA 


3G0MA 
300MA 
300BA 
JOOMA 

3A 


100C 
1a0c 
100C 
100C 
100C 


100C 
200C 
200C 

85C 
150c 


150C 
150c 
150C 
95C 
95C 


1coc 
100C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
175C 


L75C 
175¢ 
175C 
290C 
200C 


85C 
90c 
175C 
175C 
L75C 


175C 
175C 
85C 
85C 
85C 


95C€ 
290C 
200C 
200C 
200C 


200c 
200C 
200¢ 
160C 
160C 


160C 
160C 
160C 
160C 
160C 


150C 
150C 
150C 
200C 
200C 


175C 
175C 
175C 
95C 
95C 


95C 
85C 
85C 
85C 
85C 


85C 
85C 
85C 
85C 
85C 


85C 
85C 
85C 
85C 
85C 


20CM KF 25F 
200MWF oe 40P 
200MWF] 1M 40P 
200MWF] 1M 40P 
200MWF1200K 40P 
30CMWF| 275" 4P 
35QMWF| 40M 4P 
350MWF| 45M 5P 
TSMWF| = 2M 
150MWF[ 75¥ 2P5 
1SCMWE| 75M 2P5 
1OCMWF{ 25M 3P5 
1OOMWF| 30M 3P5 
34WC| 200K 
34WC| 200K 
300MWF1LOOM 6P5 
300MWF1100M 6P5 
150MWF| 17” 10P 
3WwC} LOW 1LOP 
3wC} 10” LOP 
45wc| 3M 
45WC 1200K 
45wC| 3M 
45wWC 1200K 
30WC{ 3 
2ChC 1200K 
30wC| 3M 
3C0wC1L200K 
45wC| 3M 
45wC 1200K 
75MWF| 46 5P 
20wC| 70K 
25CMWE| 4M 15P 
250MWF{ 2M LAP 
250MWF] 4M 15? 
250MWF| 26 18P 
250MWFLS500K 13P 
120MWF| 12M 4P 
L20MWF] 40M = 4P 
L20MWF] 12" 4P 
40wC | 100K 
40 OMWF| 500K180P 
40QMWF| 500K180P 
400MWF | 500K 180P 
40CMWF| 500K180P 
4OCMWF| 400K180P 
40OMWF| 500K LROP 
400MWF | 500K130P 
LWF 18.0P 
LW 180P 
LWF 180P 
1WF 180P 
LW 190P 
1WF 180P 
1WF 180P 
30MWF| 2M 24P 
30MWF] 2M 14P 
3CMWF] 26 14P 
aswo| LM 
85wC| 1M 
600MmF| 80” 45P 
600MWF| 50M 45P 
4O0MWF| 35M 10P 
34WC| LOOK 
34WC| 100K 
34WC| LOOK 
80MWF| 300K 
25CMWF| 300K 
250MWF| 300K 
150M¥F| 20M 
150MhWF| 306 
150MWF| iN 20P 
L50MWF| 1M 20P 
150MWF| 4M 20P 
15OMWF| 4m 20P 
150MWF| 8M 20P 
150MWF| 8M 20P 
150MWF| 12M 20P 
L50MWF| 12M 20P 
2Cwe 


31 


100MN 
20/80 
40/135 
70/300 
125MN 


5OTP 
5/30 
5/30 
20/200 
12/60 


12/60 
7/200 
7/200 
40/120 
25/75 


15MN 
25MN 
1OMN 
20/80 
20/80 


15MN 
15MN 
20/80 
20/80 
15/75 


15/75 
15/75 
15/75 
12/36 
12/36 


40/100 
30/120 
18MN 
9MN 
18MN 


OMN 
6MN 
20/60 
20/175 
20/175 


50/350 
14/32 
28/65 
14/32 
28/65 


14/32 
28/65 
14/32 
14MN 
24MN 


14MN 
24MN 
L4MN 
24MN 
14MN 


15MN 
15MN 
20MN 
15 MN’ 
15MN 


15/45 
30790 
40 MN 
20/50 
30/75 


45/113 
22MN 
27/165 
27/165 
30MN 


30MN 
20/80 
20/80 
40/200 
40/200 


60/300 
60/300 
8OMN 
8OMN 
40MN 


10M¥A 
1OMA 
1CMA 
1CMA 
10MA 


10MA 
2MA 
2MA 
BMA 
20MA 


2CMA 
2MA 
2MA 
500MA 
2A 


4CCMA 
200MA 
IMA 


1A 
1A 


5SOQOUA 
1A 
SMA 
5MA 
SMA 


1MA 
LMA 


AMG 
AMG 


Cee EURO 
= MIN MAX EQVT. 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACYLT 
AC Y17 


AF106 
BCLT? 
BC177 
ASY29 
BF XT 3 


BFX73 
BFX73 
BF X73 
ASZ15 
ASZ15 


BSW54 
BSW94 
BSW54 


BUY38 
BUY54 
BUY 38 
BUY38 
BUY36 


BUY38 
BUY38 
BUY 38 
BUY38 
BUY38 


ASY29 
ADL6OL 
BFS95 
BF S95 
BFSS5 


BFS95 
BFS95 
AF124 
AF 124 
j| AF124 


AS7Z16 
BCY32 
BC Y32 
BCY32 
BCY32 


BCY32 
BCY32 
BC Y32 
BCY32 
BCY32 


BCY32 
BCY32 
BC Y32 
BCY32 
BCY32 


BC109 
BC1909 
BC109 
8CY20 
BOY2C 


BFY50 
BFYSO 
BFX29 
ASZi6 
ASZ16 


ASZ16 
»{ACY17 
ACY17 
ACY17 
AF 124 


AF124 
ASY29 
i}ASY27 
ASY29 
ASY27 


ASY2S 
ASY27 
ASY29 
SES|ASY27 
OBS |ASZ15 


USA 
EQVT. 


2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1188 


2N 3965 
2N3965 
2NL304 
2N918 


2N918 
2N918 
2N918 
2N1533 
2N1533 


2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 


2N3054 
2N3054 
2N3054 
2N3054 
2N3054 


2N3054 
2N3054 
2N3054 
2N3054 
2N3054 


2N1304 
2N4077 
2N40 36 
2N4036 
2N4036 


2N4036 
2N4036 
2N990 
2N990 
2N990 


2NL53€ 
2N1475 
2N1475 
2N1475 
2N1475 


2N1475 
2N1475 
2N1475 
2NL475 
eN1475 


2N1L475 
2N1475 
2N1475 
2N1475 
2N1475 


2N930 
2N930 
2N930 
2N3055 
2N3055 


2N2297 
2N2297 
2N2905A 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N990 


2N990 
2N1304 
2N1 305 
2N1304 
2N1305 


2N 1304 
2N1305 
2N1304 
2N1 305 
2N1533 


eoooo oooo00 ocooso joer omeone) ocoos Sooo0o0 eooo9d ooccea cocao ooo0o0o cCaacneo ecooooo ooooo ooo°ceo oooco 


oooce 


TRANSISTOR 


€41338 
2N1340 
2N1342 
2NL358 
2N1358A 


2N1359 
2N1360 
2N1362 
2N1363 
2N1364 


2N1365 
2N1370 
2N1371 
2N1L372 
281373 


2N1374 
2N1L375 
2N1376 
2N1377 
2N1378 


2N1379 
2N1380 
2N1L381 
2N1395 
2N139€ 


2N1397 
2N1404 
2N1468 
2N1412 
2N1412A 


2N1413 
2N1414 
2N1415 
2N1420 
2N1420A 


251425 
2RT42€ 
2N1428 
2N1429 
2N1475 


2N1478 
21479 
2N1480 
2N1481 
2N1L482 


2N1483 
2N1484 
2NL485 
2N1486 
2N1487 


2N1488 
2N148S 
2N1L4990 
2N1491 
2N1492 


241493 
2N1L494 
2N1L494A 
2N1495 
2N1496 


2N1499 
2N1499A 
2N14998 
2N15C0 
2N1501 


2N1502 
281505 
2N1506 
2N1507 
2N1515 


2N1516 
2N1517 
2N1524 
2N1525 
Z2N1 526 


2N1527 
2N1529 
ZNIS2GA 
2N153€ 
ZNL530A 


T05 
T05 


L04 
L04 
LOQ4 
L123 
L13 


LO5 
Lc5 
L05 
LO5 
LO5 


Los 
L04 
LO4 
LO4 
L04 


L04 
LO4 


8CV 
80V 
150V 
BOV 
80V 


50V 
50V 
100V 
100V 
120v 


120V 


25V- 


50vVl 3v 
50VI 3V 
65Vi 5V 
60V 
60V 


25V 
25V 


300MA 
300MA 
300MA 
15A 
15A 


104A 
10A 
LOA 
10A 
10A 


10A 
200MA 
200MA 
200MA 
200A 


200MA 
200MA 
200MA 
200MA 
200MA 


200MA 
200MA 
200MA 
10MA 
LOMA 


LOMA 
300MA 
200MA 

15A 
L5A 


5Q00MA 
500MA 
5SCOMA 
1A 
1A 


10MA 
1CMA 
5QMA 
5CMA 
1QQ0MA 


500MA 
L500MA 
1500MA 
150QMA 
1500MA 


6A 
1OOMA 
100A 


100MA 
500MA 
5OOMA 
5SO00MA 
500MA 


50MA 
LOOMA 
1LOOMA 
SOMA 
3500MA 


3500MA 
SQOMA 
5OQOMA 
1A 
LOMA 


10MA 
10MA 
10MA 
1OMA 
10MA 


LOMA 
LOA 
LOA 
10A 
LOA 


175C 
175C 


Lioc 
1L10C 


L1cc 
110C€ 
110C 
110C 
110C 


110C 
B5C 
85C 
85C 
85C 


85C 
85C 
85C 
85C 
85C 


85C 
85C 
85C 
100C 
100C 


1c0C 

85C 
100C 
100C 
100C 


Looc 
100C 
190C 
L75C 
L75C 


85C 
asc 
140C 
140C 
150C 


100C 
200Cc 
200C 
200C 
200C 


200C€ 
200C 
200C 
200C 
200C 


2090C 
200C 
200C 
175C 
175C 


175C 
100C 
100C 
100C 
100C 


85C 
icoc 
100¢ 
100C 
95C 


95C 
175C 
175C 
175C 
75C 


75C 
75C 
85C 
85C 
B5C 


110C€ 
110C 
110C 
LLOC 


SOOMWF] 7ON 
SOOMWF; TOM 
BOOMKF] 70M 
15CWC| 80K 
150WC| 80K 


LO6WC| 100K 
LO6WC) LOOK 
LO6WC| 100K 
106WC| 100K 
LO6WC] LOOK 


LC6WC] 100K 
250MWF] 400K 
250MWE | 400K 
250MWF) 400K 
250MWF | 400K 


250MWF 400K 


250MWF | 400K 


‘250MWF | 400K 


250MWF/ 400K 
250MWF| 400K 


250MWF | 400K 
25 0MWF | 400K 
250MWF | 400K 


12 CMWF 12M 
120MWF] 12M 
120MWF] 12M 
15GMWF 2M 
15 CMWF 
L50WC 
L50wWC 
225 MWF | 600K 
225MWF | BOCK 
22 5MWF | GSOOK 
600MWF{ 50M 
BOOMWFE] 60M 
BOMWF) 15M 
@OMWF| 15M 
LOOMWF|] 16™ 
LOOMWF!| 16M 
250 MWF LM 
Z250MWF 3M 
50 LM 
5we 1M 
5"C 1M 
Swe iM 
256C LM 
25wWe 1M 
25WC 1M 
254C LM 
7O Wwe 1M 
7CwC IM 
TONC 1 
TOWC 1” 
5SOOMWF| 100M 
500MWF) 120M 
SOOMWF|1L30M 
5O0CMWF/ 119M 
5SOOMWF[ 110" 
3Z0CMWF] 150M. 
500MWF/ 150M 
25MWF] LOOM 
6CMWF| 100 
75MWF| 150M 
6OMWF] 120M 
32WC}] 200K 
32wC! 200K 
BOCMWFi 70M 
BOOMWF] 140M 
600MWF | 50M 
8 3MWF 35 
&@3MWF 356 
83MWFI| 35M 
BOMWE 12M 
BOMWF; 156 
BOMWF 1DN 
SOMWF 15M 
106wWC 


106WC 
106C 
106WC 


32 


zOP 
20P 
16P 


4P 


10/150 
10/150 
10/150 
25™N 
25MN 


35/90 
60/140 
35/90 
60/140 
35/90 


60/140 
45/165 
45/165 
27/105 
27/105 


45/165 
45/165 
67/165 
67/165 
85/330 


85/330 
27/330 
27/330 
50/175 
50/175 


50/175 
80MN 
1LOMN 
1OMN 
LOMN 


25/42 
34/65 
53/90 
100MN 
100MN 


50TP 
130TP 
12MN 
12MN 
30OMN 


40MN 
20/60 
20/60 
35/100 
35/100 


20/60 
20/60 
35/190 
35/100 
15/45 


15/45 
25/75 
25/75 
15/200 
15/200 


15/200 
LSMN 
25 MN 
25MN 
25MN 


20MN 
30MN 
40MN 
20MN 
25/100 


25/100 
7/100 
190/100 
LOOMN 
100TP 


20MN 
67TP 
20MN 
15/40 
15MN 


130TP 
20/40 
20/490 
20/40 
20/40 


30MA 


LMA 
1MA 
SMA 
SMA 
IMA 


1COMA 
20CMA 
200MA 
200MA 
200MA 


T50MA 
TS5OMA 
T5OMA 
750MA 
15COMA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
15MA 
15MA 


15MA 
400MA 
2COMA 
20CMA 
200MA 


10MA 
10MA 
10MA 
LOMA 

2A 


2A 
1CCMA 
1COMA 
150MA 
1MA 


1MA 
1MA 
IMA 
1MA 
LMA 


1MA 
3A 
3A 
3A 
3A 


VMA 
RMS 
RMG 
AHH 
AHH 


AKG 
AHG 
AHH 
AHH 
AHH 


AHH 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AWG 
AMG 
AMG 
AMG 


ANG 
AG 
AMG 
RLG 
RLG 


RLG 
RMS 
ALH 
AHH 
AHH 


AMG 
AMG 
ANG 
AMG 
AMG 


RLG 
RLG 
RLA 
RLA 
ALA 


ANG 
AMG 


AMH 


ANG 
AMH 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AHG 
AHG 
AHG 
RLG 
RLG 


RLG 
VMS 
VMS 
VMS 
VMS 


VLS 
VLS 
VLS 
VLS 


AHG 


AHG 
RMG 
RMG 
RMG 
RLA 


RLA 
RLA 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


oBs 
OBS 
OBS 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 


T F C 
J P T OB EURO 
MAX TOT | MIN MAX EQvVT. 


BSW54 
BSW54 
BSW54 
ADZ12 
ACZ12 


ASZL6 
ASZ1L6 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 


VIASZ15 


ACYL? 
ACYLT 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACYLT 
ACY17 


{ACY LT 


ACYL? 


ACYL? 


A, AC YLT 


ACYIT 
AF124 
AF 124 


AF124 
ASY27 
ACY1L7 
ADZL2 
ADZ12 


ACYL? 
ACYL? 
ACY1T 
BFY50 
BFYS0 


AFL24 
AF124 
BFX29 
BF X29 
BCY32 


ACY17 
BEYS5SG 
BSWo6 
BFY50 
BSW66 


BSV64 
BSV454 
BSV64 
BSV64 
BSV64 


BSV 64 


})8SV64 
J}BSV54 


BSW54 
BSW54 


BSW54 


ASZ1L6 


ASZ16 
BSW54 
BSW54 
BSW54 
AF 124 


AF124 
AF 124 
AF 124 
AF124 
AF124 


AFi24 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 


USA 
EQvT. 


2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 
2N1100 
2N1 100 


2N15 36 
2N1536 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1188 


2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N1LL88 
2N1188 


2N1L188 
2N1t188 
2N1188 
2N 990 
2N990 


2N990 

2N1305 
2N1188 
2N110¢ 
2N1100 


2N1188 
2N1188 
2N1188 
2N2297 
2N2297 


2N990 
2N990 
2N2905A 
2N2905A 
2NL475 


2N1188 
2N2297 
2N1893 
2N2297 
2N1893 


2N4877 
2N4877 
2N4377 
2N4877 
2N4B77 


2N487T 
2N4877 
2N4877 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
2N2382 
2N2382 
2N2 382 
2N 2382 


2N1536 


2N1536 
2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 
2N990 


2N990 
2N990 
2N990 
2N990 
2N990 


2N9906 

2N1536 
2N1536 
2N15.36 
2N1536 


eooce ooococeo ooooo oocoonc oooo0oo ooooo eaooc°ce oooosd eoo°oeo oooo°o oooo°o oooce ooooo eooco°o eocoeoe 


oooo°o 


oe 


TRANSISTOR 
NUMBER 


281531 
2NL531LA 
2N1532 
2N15324 
2N1533 


2N1534 
2N1534A 
2N1535 
2N1535A 
2N1536 


2N1536A 
2N1537 
ZNLS37A 
2N1538 
281539 


2N1539A 
2N1540 
2N1540A 
281541 
2NL541LA 


2N1542 
2N1542A 
281543 
2N1544 
2N1544A 


2N1545 
2N1545A 
2N1546 
2N1546A 
2N1547 


2N1L547A 
281548 
2N1549 
2N1549A 
2N1550 


2N15508 
2N1551 
2NL551A 
2N1552 
ZNL552A 


21553 
2N1553A 
2N1554 
2N1554A 
2N1555 


2N1555A 
2N1556 
2N1L556A 
2N1L557 
2N1557A 


2N1558 
2NL558A 
2N1555 
2N1559A 
2N1560 


éNL560A 
2N1561 
2N1562 
2N1564 
2N1565 


2N1566 
2N1L566A 
2N1572 
2N1573 
2N1574 


2N1595-939 
2N1600-04 
2N16C5 
2N1605A 
2N161L3 


281616 
2N1617 
2N1618 
é€N1631 
2N1632 


“+l 2N1633 


2N 1634 
2N1635 
2N1636 
2h1637 


103 
x07 
T03 
xXO7 
103 


T03 
x07 
TO03 
x03 
103 


xc3 
103 
x07 
T03 
103 


xO7 
103 
XO7 
103 
X07 


T03 
x07 
TC3 
T03 
X07 


103 
X07 
T03 
x07 
To03 


x07 
103 
TQ3 
T03 
103 


103 
TO3 
To3 
TQ3 
103 


T03 
103 
T03 
103 
103 


TQ3 
103 
103 
T03 
103 


TQ3 
TG3 
1G3 
T03 
TO3 


703 
TOLG? 
TOLO? 
TO5 
1039 


1039 
1039 
TO05 
¥05 
TO5 


T05 
T05 
105 


T061 
T0611 
TOé]1 
TO05 
T05 


Ta5 
TQ5 
T05 
TO05 
T05 


105 
Los 
Los 
LO5 
Lda5 


Lo5 
105 
LO5 
Los 
LOS 


LCS 
LO5 
LO05 
Las 
LCs 


LO5 
L105 
L05 
Lo5 
LC5 


Los 
L05 
Los 
Los 
LG 


Lo5 
LO5 
Los 
Los 
Lcs 


LOo5 
Los 
ics 
LO5 
Lo5 


105 
L105 
LC4 
Lo5 
LCs 


LCc5 
105 
Lc5 


{ LOS! 
| Los 


LCS 
LCc5 


LOS 


Lo5 
ics 


Los 
LCs 
LO5 
L05 
£05 


LO5 
L04 
L04 
LO04 
LG4 


104 
L04 
L04 
LO4 
L04 


LCc4 
L04 
LO4 


L46é 
L46 
146 
L104 
LO04 


L04 
L04 
LC4 
L04 
L04 


8CV 
80V 
100V 
100Vv 
120V 


4CV 
40V 
60V 
60V 
acv 


aov 
100V 
100¥V 
120V 
40V 


40V 
60V 
60V 
B0V 
80V 


100V 
100V 
12CV 
40V 
40V 


60V 
60V 
80V 
80V 
1cov 


10CV 
120V 
40V 
40V 
60V 


6Ccv 
80V 
80V 
1O00QV 
100V 


4CV 
40V 
60V 
60V 
8cv 


g80V 
100V 


100V | 


4CV 
4CV 


60V 
60V 
8CV 
80V 
100V 


100V 
25V 
25V 
80V 
80V 


80V 
80V 
125V 
125V 
125V 


25V 
40V 
T5V 


60Vv 
B0V 
100V 
34V 
34V 


34V 
34V 
34V 
34V 
34V 


40V 
40V 


40V 
40V 
50V 
50V 
60V 


2Q0v 
20V 
30V 
30V 
40V 


40V 
50V 
50V 
60V 
20V 


20v 
30V 
30V 
40V 
40V 


50V 
50V 


lv5 


10A 
10A 
10A 
10A 
104A 


1CA 
10A 
10A 
LOA 
LOA 


LOA 
LOA 
10A 
10A 
1CA 


LOA 
10A 
10A 
10A 
10A 


1OA 
1CA 
10A 
10A 
1CA 


LOA 
104A 
10A 
10A 
1OA 


10A 
104A 
20A 
-20A 
204A 


20A 
20A 
20A 
20A 
20A 


ZCA 
20A 
20A 
204 
204) 


204 
20A' 
208 
20A 
20A 


204A 
204A 
20A 
204A 
20A 


204 
5O0OMA 
500MA 
1LOOMA 
LOOMA 


LOQMA 
LOOMA 
LOOMA 
LOOMA 
100MA 


1OOMA 
100MA 
600MA 


5A 
5A 
5A 
10MA 
10MA 


LOMA 
LOMA 
LOMA 
LOMA 
1OMA 


110C 
110C 
110C 
110C 
110C 


110C 
110C 
110C 
11L0C 
110C 


110C 
11L0c 
110C 
110C 
11L0C 


110C 
110C 
110C 
LLOC 
110C 


110C 
L10C 
110C 
110C 
110C 


L1Lac 
110C 
110C 
110C 
110¢ 


110C 
110C 
110C 
110C 
110¢ 


110C 
110C 
110C 
110C 
110C 


110C 
1LLOC 
110C 
1iac 


110¢ 


1L10C 
110C 
110C 
11L0C 
110C 


110C¢ 
L1L0C 
110C 
110C 
110C 


110C 
100C 
100C 
175C 
L75c 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


100C 
LOOCc 
175C 


175C 
175C€ 
175C 
AS5C 
85C 


B5c 
85C 
85C 
85C 
85C 


F 
TOT 


106uC 
106WC 
106WC 
106WC 
106WC 


1céwc 
106WC 
106wWC 
106wWwC 
106KC 


106WC 
106WC 
106WC 
LO6WwCc 
106uC 


106WC 
106WC 
106KC 
1 06WC 
1C6wC 


106WC 
106WC 
1C0é6HWC 
106wWC 
106WC 


106hC 
106WC 
LOCé6wc 
106wWC 
106WC 


106KC 
106wWC 
106WC 
106WC 
10éWC 


1Cé6"C 
106WC 
106WC 
106wWC 
1Cdé6kKC 


LCéwc 
106WC 
106KC 
LO6WC 
L06KC 


106WC 
1OéWC 
1céwe 
106wWC 
1Ccéwc 


106WC 
106WC 
106bKC 
1Cé6wWc 
Loéwe 


10€wWC 
250%WF 
25CMWEF 
60 OMWF 
600MWF 


600" WF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


200MWF 
200 MWF 
800MWF 


BSWC 
85WC 
85wWC 
8OMWF 
BOMWF 


80MWF 
80MWF 
BOMWF 
8OMWF 
8CMWF 


33 


100K 


100K 
100K 
100K 
100K 
100K 


100K 
100K 
100K 
100K 
100K 


100K 
100K 
100K 
190K 
100K 


100K 
100K 


2506 
225 
60M 
60M 


60M 
1008 
12M 
30M 
30M 


6M 
2M 
808 


3M 
3M 
3M 
208 
20 


20M 
20M 
206 
20” 
206 


20/40 
20/40 
20/40 
20/740 
20/40 


35/70 
35/70 
35/70 
35/70 
35/70 


35/70 
35/70 
35/70 
35/70 
50/100 


50/100 
50/100 
50/100 


50/100 


50/100 


50/100 
50/100 
50/100 
75/150 
75/150 


75/250 
75/150 
75/150 
75/150 
715/150 


75/150 
75/150 
10/30 
10/30 
10/30 


10/30 
10/30 
10/30 
10/30 
10/30 


30/60 
30/60 
30/60 
30/60 
30/60 


30/60 
30/60 
30/60 
50/100 
50/100 


50/100 
50/100 
50/100 
50/100 
50/100 


50/100 
SMN 
5SMN 

15/50 
30MN 


607/200 
60/200 

15/50 
30/100 
607200 


40/120 
4OMN 
40/120 


15/75 
15/75 
15/75 
BOTP 
80TP 


75TP 
75TP 
75TP 
75TP 
80TP 


woe 
MOB 
M08 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


“MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


MCB 
MOB 
MOB 
MOB 


>| MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
“08 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


woe 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


3] MOB 


MOB 
MCB 
MOB 
“oe 


3) MOB 


MOB 
MOB 
MO8 


;| MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


MOB 
MOB 
MOB 
OBS 
SES 


SES 
SES 
T18 
T1B 
Tis 


vce 


RCU 
RCU 
SGI 


SES 
SES 
SES 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


ASZ15 
ASZ15 
ASZ1L5 
ASZ15 
ASZ15 


ASZ16 
ASZL6 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 


ASZ15 
ASZ1L5 
ASZL5 
ASZ15 
ASZ16 


ASZ16E 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZL6 


ASZL5 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ16 
AS7Z16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 


ASZi5 
ASZ15 


BSW54 
BSW54 


BSW54 
BSW54 
BFY65 
BFY65 
BF Y65 


ASY2S 
ASY29 
BF Y50 


AF124 
AF124 


AF124 
AF 124 
AF124 
AFL24 
AF124 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1535 
2N1533 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2NL536 
2N1L533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N15 33 
2N1536 


2N1536 
2NL536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1536 
2N1536 


2N153€ 
2N1536 
2N1536 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1166 
2N1166 
2N1166 


2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1L1L6E 


2N1L166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 


2N1 166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 


2N1166 
2N1166 
2N1166 
2N1166 
2NL166 


2NL16€E 


2N1561 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
2N2219A 
2N L990 
2N1990 
2N1990 | 


2N1L 304 
2N1304 
2N229T 


2N1618 
2N1618 
2N1618 
2N990 
2N990 


2N990 
2N990 
2N990 
2N990 
2N990 


EURO USA 
EQVT. EQVT. 
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eooooo 


OoOoseoe ooocoog 
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TRANSISTOR 


241638 
281639 
2N1651 
2N1652 
2N1653 


2N1667 
2N1668 
2N1669 
2N1671 
2NLGTLA 


2N16718 
2N1671C 
2N1686-85 
2N1692 
2N1693 


2N1700 
2NL701 
2NL702 
2N1705 
2NL 706 


2Ni707 
2N1708 
2N1708A 
281709 
2Ni710 


2N1L711 
eNL7LLA 
2N1714 
2nNi715 
2N1716 


2N1717 
2N1718 
2N1719 
} 2N1L720 
eNi72t 


2N1 424 
2N1724A 
2N1725 
2N1742 
2N1751 


2N1754 
2N1755 
2N1755 
2N17 56 
2NL757 


2N1758 
ZNL759 
2N1760 
2N1761 
2N1L762 


2N1770-78 
2N1792-9¢ 
2N1800-07 
2N1808 

2N1842-56 


2N1869-85 
2N1889 
2N1890 
2N1893 
2N1905 


2NL906 
2N1907 
2N1908 
2N1909- 16 
2N1924 


éN1925 
2N1926 
2N1929-35 
£N1936 
2N1L937 


2N1959 
2N1970 
2N1972 
2N1973 
2N1974 


2N1975 
2N1980 
2N1981 
2N1982 
281983 


NS 
NS 
PG 
PG 


PG 
PG 
PG 
PG 
PG 


2G 
PG 
PG 
PG 
PG 


TH 
Tr 
Tr 
NG 
TH 


Tr 
NS 
NS 
NS 
PG 


PG 
PG 
PG 
TH 


PG 


PG 
PG 
TH 
NS 
NS 


NS 
PG 
NS 
NS 
NS 


NS 
PG 
PG 
PG 
NS 


TCl 
Ta05 
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5v 
DV 
ov 


4V 
4V 
4V 


5V 


5V 
5V 
5V 
5V 
5v 


5V 
5V 
TV 
TV 
WV 


6V 
6V 
6V 
5v 
5V 


iu 
1A 
1A 
1QQ0MA 


200A 
1A 
1A 


500MA 


5O00MA 
60A 
60A 
50A 
5CA 


50A 
5CA 
30MA 
30MA 
30MA 


3QMA 
3CMA 


100MA 


150MA 
14 


50MA 


100MA 


100A 
200MA 
200MA 
200MA 
200MA 


104A 
600MA 
200MA 


500MA 


5QQMA 
5OCMA 
S5Q0MA 


SOMA 
SOMA 
SOMA 


200MA 


500MA 
5A 
5A 
SA 
SA 


5A 
5A 
3A 
3A 
3A 


LA 
1A 
1A 
LOOMA 
100MA 


180C 
180C 
175C 
175C 
175C 


200c 
200C 


175C 


175C 
110C 
110C 
110¢€ 
110 


110C 
LLOC 
150C€ 
150C 
150C 


15QC 
150C 


200C 


200C 
100C 


125C 


125C 
135C€ 
135C 
135C 
135C 


175C 
175C 
290C 


125¢ 
125C 


125C 
125C 


200C 


2cac 
200Cc 


125C 


125C 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
2coc 
200C 
200C 
200C 


200c 
200C 
200C 
125C 
125C 


BOOMWF 
BOCMWF 
800MWF 
800MWF 
360MWF 


360MWF 
IWF 
LWF 


800MWF 


B8O0MhF 
1 70WC 
170QWC 
170WC 
L70WC 


17Cwe 
170WC 
360MWF 
36 OMWF 
3OCMWF 


360MWE 
360MWF 


35 OMWF 


1500MWC 
Bw 


JOOMWF 


200MWF 


200*WF 
31 CMWF 
3 LOMWEF 
3 10MWF 
310MWF 


120hWC 
TAC 
36 0MWF 


300MWF 


JOQMWF 
300MWEF 
300KWEF 


300MWF 
JOCMWF 
30 0MWF 


300M WF 


300MWE 
35uC 
T5WC 
35wWe 
TOWC 


35wWC 
7T5wWC 
LwF 
IWF 
LWF 


Swe 
5wC 
SWC 
200MhF 
200MWF 


44 


100 2c6P 
100" 20P 
150M 20P 
150M 20P 
400M 4P 
450M 4P 
60" 25P 
60M 25P 
250M 12P 
250" 10P 
120K 
120K 
120K 
240K 
240K 
240K 
275 4P 
275M 4P 
1M150P 
90M 4P5 
450M 5P 
450M 5P 
250M 4P 
300M 4P 
200M 5P 
250M 5P 
125™200P 
200M 
500M 4P 
250M BP 
250M BP 
200M BP 
200M ~eP 
650M 3P 
700" 3p 
859M 3p 
250M 4p 
200M @P 
4” 200P 
4N300P 
4M200P 
4M300P 
4™200P 
4™300P 
3M1OOP 
3M100P 
3M100P 
gOM 
80M 
BOM 
40 6P 
100” 6p 


40/120 
40/120 
1O0MN 
1Q00MN 
TOMN 


15 0MN 
40/140 
50MN 


40/150 


40/150 
60/180 
60/180 
60/180 

120MN 


120A 
120MN 
1O00MNK 
45/660 
45 MN 


90/330 
180MN 


10MN 


1OMN 
50ON 


400MN 


70/200 


150MN 
50/150 
120MN 
50/150 
1L20MN 


10/60 
1078C 
40/120 


40/120 
LOOMK 


40/120 
1LOOMN 


50/120 
30/120 


59/120 


75/150 


75/150 
25/100 
25/100 
25/1300 
25/100 


25/100 
25/100 
30/150 
30/150 
30/150 


15éN 
15MN 
154N 
5OMN 
1LOOMN 


LOOMA 
100WA 
1Q0OMA 
1CCMA 

10MA 


10MA 
15CMA 
150A 


100MA 


1GOMA 
15A 
15A 
15A 
15A 


15A 
15A 
1OQUA 
1MA 
IMA 


LMA 
1MA 


25MA 


25MA 
500MA 


LOUA 


10MA 


10MA 
2MA 
2MA 
2MA 
oMA 


2A 
200MA 
10MA 


150MA 


150MA 
15SOMA 
150MA 


10MA 
1CMA 
LOMA 


150MA 


L50MA 
150 CMA 
1500MA 
150CMA 
ae 


1500MA 
1500MA 
250MA 
250MA 
250MA 


LA 

1A 

1A 
1LOOQUA 
IMA 


AMG 
AMG 
AMG 
AMH 
RLG 


RLG 
AMH 
AMG 
FET 
RMS 


RMS 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AHG 
AHG 
ALN 
ALG 
ALG 


ALG 
ALN 
FET 
CUA 
vMP 


vp 
ALG 
FET 
FET 
FET 


FET 
FFT 
THY 
THY 
ALN 


THY 
THY 
FET 
FET 
RLG 


RLG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


VHP 
VHG 
VLS 
FET 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
THY 
THY 


THY 
THY 
ULS 
ULS 


‘ULS 


THY 
THY 
FET 
FET 
AMG 


AMG 
RHG 
AHG 
RHH 
AHG 


RHH 
AHG 
RHG 
RHH 
RHH 


AMG 
AMG 
AMH 
ALN 
ALG 


SGI 
SGI 
SGI 
SGI 
SGI 


SGI 
MUB 
RCU 


SG1 


SGI 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


Moe 
MOB 
TIS 
TIB 
T18 


Tre 
TIB 


MCB 
mce 


MOB 
AMP 


MCB 


RCU 
TIB 


NAT 


NAT 
MOA 
MOB 
NAT 
NAT 


MCE 
KER 
FCU 


NAT 


NAT 
NAT 
NAT 


Moe 


MOB 
MCB 
NAT 
NAT 
NAT 


MC3 


MOB 
¥O8 
KAT 


NAT 
Moe 
MOB 
MOB 
MOB 


MO8 
MOB 
MOB 
MCB 
MOB 


SGI 
SGI 
SGI 
SGI 
FCU 


“OB EURO 
MAX TOT MIN MAX EQVT. 


BFS95 
BFS95 
BFS95 


BSW24 


BSW24 
BFR23 
BFR2Z3 


BSW54 


BSW54 


BC 214L 
BC212L 
BC212L 


BC 212L 
BC214L 


AD161 


BC 309 


BC309 

BC350A 
BC 350A 
BC 350A 
BC350A 


BSxK20 
BC338 


BC 338 
BC 328 
BC328 


BSh25 
BSW25 
BSW25 


BC 338 


BC328 
BDY78 
BUY38 
BDYT7S 
BUY 38 


BDYT9 
BDY7T2 
BSS44 
BSS44 
BSS44 


BFYSO 
BFY50 
BSWE&6 
BC 206 
BC294 


USA 
EQvT. 


2N4036 
2N4 036 
2N4036 
2N4929 
2N2907A 


2N29074 
2N4036 
2N4036 


2N2219A 


2N2219A 


2N4058 
2N4061 
2N4 061 


2N4061 
2N4098 


2N4077 


2N6003 


2N6003 
2N3905 
2N 3905 
2N3905 
2N3905 


2N2369 
2N5818 


2N5818 
2N5819 
2N5819 


2N3546 
2N3546 
2N 3546 


2N 5818 


2N5819 
2N5050 
2N 3054 
2N5050 
2N3054 


2N5050 
2N3441 
2N3720 
2N3720 
2N3720 


2N2297 
2N2297 
2N1893 
2N4250 


—2N4248 


ooocoo ocoono ooocoo ooa0qco oaooo oooco eoooce ooocqco cooooo ooocoo oocoo ococe oooo0 ooocea ooooo 


cooosdn 


TRANSISTOR 


2N4250 
2N4250A 
2N4252 
2N 4253 
2N4257 


2N425T7A 
2N4258 
242584 
2N4260 
ZN4261 


2N4264 
2N4265 
2N4266 
2N4267-68 
2N4274 


2N4275 
2N4276 
2N4277 
2N4278 
2N4279 


2N4280 
2N42al 
2N4282 
2N4283 
2N428€ 


2N4287 
2N4288 
2N4289 
2N42 90 
2N4251 


2N4292 
244293 
2N4294 
2N4295 
2N4300 


2N4302-04 
2N4313 
2N4338-39 
2N4340-41 
eN4242 


24343 
2N4347 
2N4348 
2N4348 
2N4351 


2N4352 
2N4354 
2N4355 
2N4356 
2N4357 


2N4358 
2N4359 
2N436C 
2N4361-€8@ 
2N4369-76 


2NQ371-7E 
2\4375~80 
ZN436S 
2N4390 
2N4391-$3 


2N4298 
2N4399 
2N4400 
2N4401 
2N4402 


2N4403 
2N4404 
2N44C5 
2N4406 
2N4407 


284465 
2N4410 
2N4416 
2N4417 
2N4423 


2N4424 
2N4425 
2N4427 
2N4428 
£N4436 


TOLCE 
TOLOG 
TO72 
TO72 
TO1C6 


TO1CE 
T0106 
TO106 
TOT2 
TOT2 


1092 
TO92 
T0092 


TOLCE 


T0106 
103 
103 
T03 
103 


T03 
T03 
103 
TO03 
x13 


X13 
X13 
X13 
X13 
X13 


X13 
X13 
X13 
x13 
TO5 


T0106 


T03 
TO3 
103 


TOLOS 
TOLC5 
TO105 
TC18e 


TC39 
1018 


T1092 
T0018 


103 
TO3 
1092 
TO92 
TO92 


1092 
T0395 
T039 
1039 
T039 


TOS2 
TQ92 


TO1C6 


Tc98 
TO98BH 
T03S 
1039 
YOiCcEe 


L17 
L17 
L06 
LO6 
L17 


L17 
L17 
Li7 
LC6 
LO06 


L14 
L14 
L14 


Li? 


u17 
LO5 
Lc5 
Los 
Los 


LOS 
LO5 
LC5 
£05 
L3¢ 


L30 
L3Cc 
L3C 
L 30 
L30 


L30 
L 30 
L3c 
L30 
LC4 


L17 


L05 


[ics 


LO5 


ic4 
LQO4 
LO4 
LCl 


LC4 
Lol 


L21 
i21 
L04 
LO4 


Li7| 


4cv 
60V 
30V 
30V 

éV 


6V 
12V 
12V 
15V 
15V 


l2v 
120V 


40V 


40V 
60V 
18v 
18v 

6V 


6V 
12V 
12V 
15V 
15V 


120V 
120v 
120V 


60V 
60V 
BOV 
240V 


240 
45v 


4V 


LOOMA 
100MA 
SOMA 
50OMA 
5SCMA 


SOMA 
SOMA 
50MA 
30MA 
30MA 


200MA 
200MA 
200MA 


LOOMA 


100A 
60A 


5A 
10A 
104A 


500MA 
60CMA 
690MA 
100MA 


100MA 
5OMA 


reel ala] |) 


125C 
125C 


125C 


125C 
125C 
125C 
200C 
200C 


135C 
135C 
135¢C 


125C 


125C 
110C 
110C 
110C 
110C 


LLOC 
110 
110¢ 
110C 
125C 


125C 
150C 
150c 
150C 
150C 


150C 
150C 
175C 
175C 


125C 


200C 
200C 
200C 


125C 
125C 
125C 
2c0c 


125C 
175C 


2000 
200C 
135C 
135C 
135C 


135C 
200¢ 
200€ 
200C 
200C 


135C 
135C 


125C 


150C 
150C 
200C 
200C 
125C 


“OB EURO 
TOT MIN MAX EQvVT. 


20CMWF] 100 
20CMWF| 100M 
200MWF) 600M 
200MWF| 690M 
200MWF! 500M 


20CMWF) 500 
200MWF| TOO 
200MWF| 700M 
200MWF 1600M 
200MbF 2C00M 


31 CMWF] 300M 
31CMWF| 300 
310MWF| 300M 


28CMWF| 4006 


280MWF) 400M 
L7OWC; 120K 
L7ChC! 240K 
L7OWC] 120K 
L7OwC|] 240K 


L7OWC] 120K 
170WC| 240K 
17CwC! 120K 
L70WC} 240K 
25CMWF| 40M 


250MhF) 40M 
250¥WF| 406 
25CMhWF! 40 
250MWF!] LOOW 
250MWF! LOOM 


ZO CMWF] 600 
200MWF] 600M 
20CMWF) 400M 
200MWF! 590M 

15wC} 30M 


20CMWF| 700¥ 


1CCwC|] 800K 
L20WC| 800K 
120WC| 290K 


350MWF| 100M 
350MWF| LOOM 
350MWF| 100M 
4OCMWF| 40M 


TOOMWF| 40M 
360MWF| 200M 


20CMWF) 150" 
275MWF| 50M 


20ChC 4M 
200WC 4M 
3LCMWF| 200 
3LOMWF| 250M 
31LOMWF| 150M 


31LCMWF] 2008 
1250MWF/ 200M 
125CMWF| 200M 
1250MWF] L50M 
1250MWF) 150M 


3LCMWF| 60” 
310MWF) 606 


25 CMWF | 400% 


36CMWF 

56 OMWF 
1wF| 500M 
3500MWC| 700M 
| 200MWFI250¥ 


45 


ae 


oP 


3CP 
30 
30P 

7P 


7P 
6P 


SP 
6P 


2506N 
250MN 
SOMN 
30/150 
30/120 


30/120 
30/120 
30/120 
30/150 
30/150 


40/160 
LOOMN 
40/400 


35/120 


30/120 
60/180 
120MN 
60/180 
120N 


60/180 
L20MN 
60/180 
1L20MN 
150MN 


150MN 
100MN 
100 MN 
50/300 
100MN 


20MN 
20™N 
30/120 
40/120 
30/120 


30MN 


20/70 
15/60 
15/40 


30MN 
TOMN 
30MN 
80/300 


80/300 
50/500 


30/180 
20MN 


15/60 
15/69 
50/150 
100MN 
50/150 


1COMN 
40/120 
1LOOMN 
25/100 
19/225 


60/400 
69/400 


40/150 


180MN 
180MN 
10/200 
20/200 
40/120 


1M6A 
1MA 
2MA 
2MA 
10MA 


1CMA 
1OMA 
1CMA 
10MA 
10MA 


1CMA 
1CMA 
LOMA 


10MA 


1CMA 
15A 
15A 
154A 
L5A 


154A 
15A 
15A 
15A 
1MA 


1MA 
LOOUA 
1OCUA 
LOOMA 
1CCMA 


3aMA 
3MA 
LOMA 
LOMA 
1A 


10MA 


10MA 
2CMA 


15A 
15A 
15GMA 
150MA 
150MA 


150A 
150MA 
15CMA 
150MA 
150MA 


1MA 
1MA 


30MA 


2MA 
2MA 
LOOMA 
SOMA 
150MA 


ALN 
ALN 
ULA 
ULA 
VLS 


VLS 
VLS 
VLS 
StS 


SLS| ! 


VLS 
VLS 
VLS 
FET 
VLS 


VLS 


AHG| | 


AHG 
AHG 
AHG 


AKG 
AHG 


FCU 
FCU 
TIB 
TIB 
NAT 


NAT 
NAT 


8C206 


BC296 


BSwW25 


BSW25 
BSW25 


| BSw25 


BSX20 
BSX20 
BSX20 


BSX20 


BSX20 


BC184L 


BC184L 
BC214L 
BC214L 
BCW37 
BCw37 


BFX73 
BFX73 


BSX20 
BSX20 


BSW25 


BDY 74 
BD X50 
BDX50 


BF S93 
BFS93 
BFS93 


BSwW24 


BSW25 
BFR25 


BC387 
BC 337 
BC 388 
BC 388 
BFR 23 
BFR23 


BSS44 


BSX20 


BCW36 


BSW64 


USA 
EQVT. 


2N4250 
2N4250 


2N3546 


2N3546 
2N 3546 
2N3546 
2N4261 
2N4261 


2N2 369 
2N2369 
2N2 369 


2N2369 


2N2 369 
2N4283 
2N4283 
2N4283 
2N4283 


2N4283 
2N4 283 
2N4283 
2N4283 
2N3 707 


2N3707 
2N4058 
2N4058 
T1891 
T1$91 


2N918 
2N918 
2N2 369 
2N 2369 


2N 3546 


2N 3442 
2N3773 
2N3773 


2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N4357 


2N4358 
2N2907A 


2N3546 
2N4390 


2N4401 
2N4401 
2N4403 
2N4403 
2N4036 
2N40 36 
2N3720 
2N4410 
2N4410 
2N2369 


2N3 704 


2N2222A 


ooco°o ococo ooocoeo cooococ ecoooo oooo° coocoeo ooooco ooac°ceo ooacco ecoocoo ooco°o ooooo oococo 


qoooccoe 


0 
8] 
0 
0 
0 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


2N4437 
2N4441-44 
2N4445-48 
2N4449 
2N4450 


2N4451 
2N4452 
2N4453 
2N4851-53 
248 54-55 


eN4E5€-55 
2N4860-61 
2N4862 

2N4867-6S 
2448 70-71 


2N4877 
2N4881-86 
2N4890 
2N4891-94 
2N4395 


2N4896 
2N4897 
2N4898 
2N4899 
2N4900 


2N4901 
2N4902 
284903 
2N4904 
2N49C5 


284906 
2N4910 
2N4911 
2N4912 
2N4513 


cN4914 
2N4915 
2N4916 
2N4917 
2N4918 


2N4919 
2N4920 
2N4921 
2N4922 
€N4923 


2N4924 
2N4925 
2N4926 
2N4927 
2N49 28 


2N4629 
284930 
2N49 31 
2N49 37-39 
2N4940-42 


2N4943 
2N4944 
2N4945 
2N4946 
2N4947 


2N494 8-49 
eN4951 
2h4952 
284953 
2N4954 


2N4957 
2N49 58 
2N495S 
2N4960 
2N4961 


2N4962 
2N4963 
2N4964 
2N4965 
2N4966 


2N4567 
2N4968 
2N4969 
2N4970 
2N4971 


PM 
OA 
LT 


¥0106] 117 
TO1l8 | LC1 
T046 | LOL 
T046 |L01 
T046 |LCl 
TO4é | 101 
T04é | LOL 
T039 | L04 
1039 | L04 
T039 | L04 
1039 | L04 
T9039 | LO3 
1066 | L43 
TO66 | 143 
1066 |L43 
103 Los 
T03 LG5 
To3) | £05 
To3) | Lo5 
To3 |LO05 
Tc3 LOS 
1066 | L423 
T066 1143 
TO6E |L43 
103 L05 
103 LO5 
To3) Jics 
TO106| L17 
TOLO6I LIZ 
10126| 31 
TO126] L312 
T0126] L31 
T01 26/131 
T0126| 131 
TO1L26| 131 
To39 |tcs5 
TO39 1LC5 
1039 1164 
T03S | 104 
T039 |L04 
T1039 |L04 
TO039 |LC4 
T039 | L04 
T05 L04 
TOLC6| LL? 
TOLO6] L17 
TOLC6/L17 
To9e |L21 
TO98 {L21 
1098 |L21 
TO9a |L21 
1072 | LO6 
1072 |L06 
To72 |L06 
TC39 |L04 
1039 | L04 
TO18 | LOL 
TO18 |tiC1 
TO0106|LO1 
TOLO6/LC1 
TOLO6| L17 
TO106/L17 
TOLOGILI7 
T0106] 117 
TO1C6| L17 
TO106| L17 


6CcV 
15V 
60V 
12V 


45V 
18V 


140V 


30V 


120V 


60V 


40V 


60V 


60V 
80V 
40V 
60V 
eov 


40V 
€é0V 
80V 
40V 
60Vv 


8QV 
40V 
60V 
80V 
40V 


60V 
BOV 
30V 
30V 
40V 


60V 
8CV 
40V 
é0V 
80V 


100V 
150v 
200V 
250v 
100V 


150V 
20CVv 
250V 


&0V 
40V 
60V 
40V 


30V 
30V 
30V 
30V 


30V 
30V 
30V 
60V 
80V 


60V 
80V 
50V 
40V 
40V 


40V 
25V 
30V 
30V 
40V 


SV 


8v 


5OO0MA 
200MA 
500MA 
100MA 


600MA 
200A 


2A 


125¢ 


175C 
200C 


200C 
200C 
20cc 


200C 


20cc 


2090C 


2coc 


200C 
200C 
200C 
200C 
20cc 


200C 
200c 
2coc 
2coc 
200C 


2c0c 
200C 
2cac 
2c0c 
200C 


2CO0C 
200c 
125C 
125C 
150¢ 


150C 
150C 
150C 
150C 
159C 


175C 
175C 
L75C 
175C 
2c0¢c 


200C 
200C 
2c0c 


200C 
125C 
125C 
125C 


150C 
159C 
150C 
150C 


200C 
200C 
2G0C 
200C 
200C 


200C 
200C 
125C 
125C€ 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125¢€ 


ZOGMWF| 250M A&P 
30Q0MWF| 500M 4P 
360MWF/| 250M 8P 
300MWF| 400K 6P 
35CMWF] 200M 8P 
300MWF!| 400M 6P 
400MKF 50M 
1lwF 4M 
1WF| LOOM L5P 
ThC]| 5OM 80P 
Thc BOM 8OP 
7TwC] 50™ 80P 
25wC 3M1900P 
25WC 3¥10CP 
250 3MLOOP 
8 7wC 4M 
8 7wC 4 
87WwC 4M 
7K 4M 
a7nC 4M 
87WwC 4M 
25we 3M 
25WC 3M 
25WC 3M 
B87WC 4M 
B87WC 4M 
87KC 4 
20CMWF| 400 5P 
200MWF| 450M 5P 
30WwC 3M100P 
30nC 3M1L900P 
390WC 3M1COP 
3CwC 3MLOOP 
3CwC 3M10CP 
30we 3MLOOP 
lwF] 100” LOP 
lWF] 100M LOP 
lw 30M 6P 
Ly] 30” 6P 
6OOMWF] 100M 6P 
lwF] LOOM 1OP 
IWF} 20M 20P 
IWF] 20M 20P 
B8OOMWF/| 150M 12P 
60O0MWF| 60M 25P 
GOOMWF!] 60M 20P 
6QCMWF) 60” 25P 
360MhWFI 250" BP 
360MWF] 2506” 8P 
36CMWF; 250" 8Pf 
360MwWF!] 250M 8P 
200MWF1200M OP8 
20CMWFLOOOM OP8B 
ZOOMWFLOOOM OP8 
BOOMWF) 250M 15P 
500MWF| 250M 15P 
8COMWF] 250 15P 
S5OOMwWF| 250" 15° 
20CMWF 60M 8P 
200MWF| 6OM = 8P 
Z2O00MWF| 40M 9P 
200MWF/ 40M 9P 
Z2OCMWF] 40M 9P 
200MWF/ 150M 6P 
ZO00MWF| 2C0OM 12° 
200MWF gP 


46 


200” 


100MN 


20MN 
100MN 


40/150 
115MN 
40/120 


5C€/150 


20/100 
5C€/250 
4 OMN 


100"N 
4OMN 
20/100 
20/1900 
20/100 


20/80 
20/80 
20/80 
25/50 
25/50 


25/50 
20/100 
29/100 
20/100 
25/190 


25/10C 
25/100 
79/200 

L50MN 
20/100 


20/100 
20/190 
20/7190 
20/100 
20/100 


40/200 
40/200 
20/2090 
20/200 
25/200 


25/200 
20/200 
20/200 


100¥N 
40/120 
40/1290 
100N 


60/200 
LOOMN 
209MN 

60/600 


20MN 
20MN 
20MN 
LOOMN 
LOOMN 


LOOMN 
100MN 
30/120 
80/400 
45MN 


115MN 
40/200 
40/120 
LOOMN 


140/120 


150MA 


10MA 
150MA 


30MA 
5CMA 
10MA 


5COMA 


25CCMA 
250CMA 


2500MA 
SOOMA 
500MA 
SCCMA 
25C0OMA 
| 

2500MA 
2500MA 
LOMA 
1OMA 
SOOMA 


5COMA 
5CCMA 
5COMA 
5O00MA 
5SOOMA 


15CMA 
150MA 
3CMA 
30MA 
200MA 


10MA 
10MA 
20MA 


15CMA 
150MA 
150MA 
L5OMA 


150MA 
150MA 
150MA 
150MA 


2MA 
2MA 
2MA 
15CMA 
150MA 


150MA 
15CMA 
LQUA 
1CUA 
LOQUA 


1CQUA 

1QUA 
150MA 
150MA 
L50MA 


RMG 
THY 
FET 
ULS 
RMG 


RLS 
RMS 
RLS 
UJT 
DUA 


FET 
FET 
AMH 
FET 
UJT 


AKG 
FFT 
RMG 
UST 
AHG 


AKG 
AHG 
RHG 
RHG 
RHH 


RHG 
RHH 
RH 
RHG 
R HH 


RHH 
RHG 
RHG 
RHG 
RHG 


RKG 
RHH 
RLG 
RLG 
AHG 


AKG 
AHH 
AHG 
AHG 
AHH 


RMH 
RMH 
ALE 
ALE 
ALK 


AME 
AME 
AMH 
DUA 
CUA 


AMH 
AMG 
AMG 
AMG 
UJT 


UJT 
VMS 
VMS 
VMS 
VMS 


ULG 
ULG 
ULG 
RMG 
RMG 


RMG 
RMG 
ALN 
ALN 
ALG 


ALN 
ALG 
AMG 
AMG 
AMG 


FCU 
MGB 
Tie 
SGI 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
MOB 
MC8 


MOR 
“OB 
sct 


T F Cc 
J P T OB EURO 
MAX TOT | MIN MAX EQvVT. 


BSW64 


BSX20 
BSW64 


BSwW25 
BSW24 
BSW25 


BFR25 


BSV64 


BFX29 


BSV64 


BSV64 
BSV64 
BCX14 
BDX14 
BDX16 


BDY7T8 
BCY78 
sCY7S 


21 BDY 74 


BCY74 


A) BCY74 


BSW24 
BSW24 
BN236 


,/80238 


s0238 
BN237 
3D237 
BO237 


BSw66 
BSwW66 
BF337 
BF337 


BSW66 
BC 338 
8C338 
BC 338 


BSW64 
BSWo4 
BSW64 
BSW64 


BSW54 
BSW54 


BSW64 
BSW64 
6C179 
BCL79 
BC 207 


BC209 
BC207 
BC 338 
BC 338 
BC328 


USA 
EQVT. 


2N22224 


2N2 369 
2N2222A 


2N3 546 
2N290 7A 
2N3546 


2N4390 


2N4877 
2N2905A 
2N4877 


2N4877 
2N4877 
2N3740 
2N3740 
2N3741 


2N3792 
2N3792 
2N3792 
2N3 792 
2N3792 


2N3792 
2N5050 
2N5050 
2N5050 
2N3442 


2N3442 
2N 3442 
2N2907A 
2N290T7A 
2N4920 


2N4920 
2N4920 
2N4923 
2N4923 
2N4923 


2N 1893 
2N1893 
2N4927 
2N4927 
2N4928 


2N4931 
2N4931 
2N4931 


2N 1893 
2N5818 
2N5818 
2N5 818 


2N2222A 
2N22224 
2N2222A 
2N2222A 


2N2219A 
2N2219A 


2N2222A 
2N2222A 
2N 3965 
2N3965 
2N4966 


2N4967 
2N4966 
2N5818 
2N5818 
2N5819 


oooaco ooooo Oooca°c ooocpeo oooc°c;ea ecocec oocoo econcc oOoaoaoa eOco°c sc oecooo oooco oocco ocooeo oogoo0oo 


ooooo 


TRANSISTOR LEAD “OB EURO USA 
NUMBER INFO MAX ‘ror MIN MAX EQVT. FQVT. 


2N4972 PS jJTO1C6]L17] 5O0V | 40V 500¥A1125C |200MWF |200M &8P | LCOMN [150A JANG NAT [80328 12N5819 |0 
2N49 74 PS |TOL2 |[L62) 40V | 30V ic 1A |200C |800MWF /1756 &P |) 30KMN 10MA /ALD [MOB 2N4974 [0 
2N4975 PS ]TOL2 |Le@2 |] 40V | 30V/10V 14 |}200C |8G0MWF 1756 8P) 1L5SKMN 10MA JALD |MOR 2N4974 10 
2N4977-79 |FE FET 0 
2N4983-89 ITH THY 0 
2N499C-92 {Tk THY 0 
24993 S BDS |¥CB .¢] 
2N5016 NS |1060 |L€é1] 65V | 3CV] 4V 450CMA |2CCC 30wC [SOOM 25P 10/200 = |SCCMA |UHP |MOB 0 
2N5018-19 |FE FET 0 
2N5020-21 |FE FET 0 
2N5022 PS |1036 |103{ SCV | SOV] SV |SQOMA |200C LWF JL7OM 2586 125/100 |500MA JRES |FCU 0 
285023 PS [1039 |LO3 |] 30V | 30Vy{ 5V [500MA 12C0C lwF {200 25P [40/100 |500MA IRHS [FCU Q 
285029 KS |T098 |L21 ] 40V | 15V] 4V |20CMA 1175C |320MWF SOOM 4P 140/120 1LCMA |VLS JGEU |BSX20 |2N2369 |0 
2N5030 NS [T1098 {L211 30V | 1L2V{ 4V |200MA |L75C |[320MWF |400M 4P 30MN 1CMA IVLS JGEU 18SX20 |2N2369 |0 
2N5031 NS 1TO72 |LOG} 15V |; 10VI 3V 20MA |200C |200MWF 1G 1P5 }25/300 LMA JULN [MOB |BFY9O0 0 
285032 NS |TO72 |LCE] 15V | 10V) 3v 20MA |2COC |20CMWF 1G 1P5 |25/200 IMA |[ULA|¥ORB BFYIC |2N2857 |0 
2N5033 FE Fert 9] 
2N5038 NS |T03 LC5 {120V | 9CV 204 |200C 140WC |} 60M 20/100 12A |VHE | SEU 2N5038 |0 
285040 PS |TOLOS|LO4 | 25v | 25v) SV 1A {125C |300MWF (100M 35P 3OMN 1150MA JAMG JFCU IBFS95 |12N4036 | 0 
2N5041 PS |TOLCS|LO4 |] 40V | 40v]{ Sv 1A/125C |30CMWFE] 80 35P {40/150 |1L50MA JA¥G [FCU IBFS95 |2N4036 [0 
2N5042 PS |T039 |LC4] 40V | 40V] SV 1A |200C |80CMWF|LOOM 35P [40/150 j15C™MA |AMG IFCU JBFS93 |2N4037 | 0 
2N5045-47 [FE FET /T1B 0) 
2N5050 NS 1TO66 [L423 ]125V fl25V) 6V 24 4175C 4CWC | LOM250P 125/100 J750MA (RHH JMOB IBDY79 |2N505C |0 
245050 NS (T9066 [L43 {125V p25v] 6V 2A ;175C 40WC | 10250P 175/100 |750MA4 |RHH |MO8 [BOY7TI =} 2N5050 {C 
éN5051 NS [T1066 [L43 }15CV L50V] 6V 2A 7175C 4CwC | LOM250P 125/100 |75GMA IRHH [MOR IBCY79 0 
2N5052 NS |TO6E {L43 j2CCV POOV!| 6V 2A )175C 4OwC | LOM250P [25/100 |75CMA |RHH |MCB 2N3738 |0 
2N5055 PS /TOLOG{LI7] Lev | t2V] 4V |LOOMA1125C | 200MWF 1550M 4P5 |30/100 30MA JVLS INAT |[BSW25 |2N3546 |0 
2N5056 PS |TOLe |LCL| 15v | 15V} 4V {100A |20CC |360MhHF [600K 4P5 130/100 ZOMA IVES INAT [BSW25 |[2N354E | 0 
zN5057 PS {TOL8 {LCL 15V | 15V] 4V }100MA/200C |36C0MWF }B800" 4P5 149/100 30MA JVLSINAT IBSW25 [2N3546 |0 
2N5C60-64 |Tr THY | OB 0 
2N5067 NS |T03 LC5} 40V | 4CV] 5Vv 5A |200C 87wWC 4M 20/80 LA JRHG IMCA 1BDY24 |2N3448 |0 
2N5068 NS [103 LOS| e0v |}60V)} 5v 5A 2090 8 IWC 4M 20/80 14 |RHG |MOB [BEY24 |2N3448 |0 
2N5069 NS |T03 LC5] 8cv | 80v{ 5v 5A j2000 87we 4 20/780 1A JRKH [MOP [BDY24 |2N3448 | 0 
285070 NS /1TO6C |L6G1]} 65V |] 30V] 4V 1CA }200C 7TOWC |LOOM 85P 119/100 2A |VHP [MCB 0 
2N5C78 FE FET Q 
eN506E PS 1TOS2 1114] 50v | 50V/ 3Vv SOMAIL35C |3LOMWF |] 40" 4P] 15OMR L¥A JALG IMCL [PC 32C |2N5086 [0 
2N59B7 PS }TO92 |£14] 5OV | SOV] 3Vv 5OMA]1L35C |310"WF | 40” 4P]) 250MN IMA JALNIMOU |[BC322 |2N5087 | 0 
2N5088 NS |TO0S2 |L14] 35V | 30V] 3Vv 50MA 1135C |31CMwWF 4P |] 309MN J1COUA [ALN [FCU [6 C349C 12N3904 | C 
2N5089 NS ]TO932 [L414] 30V |] 25V] 3V 5O0MA/135C |31CMWF 4P | 400MN |LOQUA ALN JFCU |8C34S5C |2N3904 | 9 
2450560 NS |TOGO [LE1| 55V | 20V{3V5 |[40CMA j2C0C Tw [SCOM 2P5 |10/200 50"A |UMP (MOB G 
2N§103-05 |FE FET 0 
285108 KS |TO39 |]LCG4|] 55V | 30V} 3V |400MA}2CCC 35U0MWF1200" 3P LOMN JLCOMA [SMP | MCR 0 
2N51C9 KAS |]T039 |LC4] 4OV | 2CvV| 3v¥ |4COMA/200C 350CMWCL200M 3°95 40MN 50M4 [UMA | MOA 0 
2N5114-16 [FE FEY 0 
eNSL27 AS [TOLC6O/Li? | 20V | L2vV{ 3V [LOCMA]125C |200MWF | L50M 2P5 {115/300 2MA [ALG I{FCL {8C207 [2N4966 10 
zN5128 NS [TCLCE}L17] 15V | Lav] 3v [SOOMA/125C | 20CMWF/150* 19F 354N SCMA {ANG} FCU JHC338 | 2N5818 | 0 
2N5129 NS /TOLO6/IL17] 15V | L2V{ 3V [50CMA]125C |300MWF{150™ 1LOP 35.MN 5CMA [AMG/FCU|BC338 |2N5818 |9 
285130 AS|TGLC6/L17] 30V | 12V] Lv SOMA{125C |200MWF (450M 3P 12MN AMATVLAJFCLIBFX73 1[2N918 0 
2N5131 NS |TOLOGIL17| 20V | 15V] 3V |200MA]1L25C |200MWF/]100M 6P 130/500 1OMA |ALGJFCU |BC207 |2N4966 | 0 
zN5133 NS /TOLO6(LI7 | 20V |} 18V{ 3V 5CMAIL25C |}200MWF) 49” &P 60K IMAJAINISGY JBC209 | 2N4967 | 0 
2N51 34 NS|TOLOGILI7T} 20V | Gv] 3v [LCOMA/125C |20CMWF/250h 4PF/20/150 LCMAIVLS|FCUIBSX2C | 2N2369 | 0 
2N5L3€ NS ITOLOS|LO4] 30V | 20V] 3v |SQOMA|125C |220MWF] 40M 35P]20/400 |150MA |AMG|SGI |8SX33 |2N731 0) 
2N5137 ASITOLOG|LL7| 30V | 20v] 3¥ [S5COMA1125C |300MWF] 40M 35P 120/400 |150MA JAMG/FCU |BC338 |2N5818 | 0 
zN\5138 PS |TOLC6{L17) 30V | 30V] SV |1LOOMA1125C |200MWF] 40M 7P 150/800 |1LOOUAJALNISGI|BC206 | 2N4250 | 0 
zN5139 PS/TOLCE|L1I7} 2CV | 20V} 5V {100MA/125C |200MWFJ300M 5P 40 MN LMA JALGINAT ]BC307 | 2N60L5 | 0 
2N5140 PS|TOLOE(L1L? 5V 5Vi 4V 50¥A]125C |200MWF}/400M 5P 120/140 LCOMAIVLS | NAT /BSW25 |2N3546 | 0 
2N5141 PS |TOLO6|LI7 6V 6Vl 4V J}LOOMA|125C |200MWF/]300M 7P 30MN 3GMAIVLS|NAT |BSW25 |]2N3546 | 0 
2N5142 PS {TOLC5|/LO4| 20V | 20V}] 4V {500M4)}125C | 300MWF})100 10P 30MN SOMA IAMGINATIBFS95 |2N4036 | 0 
2N5143 PS |TOLO6|LO4|] 20V | 20V]} 4V [S500MA1125C | 300MWF [190 10P 30MN SOMA |AMGINAT (BC328 |2N5819 | 0 
245144 NS{T018 {LCl} 5O0V | 30V| 6v |SOOMA/175C |36CMWF/300" 12P]60/150 |1COMA |RMS | SGI |BSW64 2N2222A| 0 
205145 As|T039 /4£04{ 50V | 30V] 6V |500MAJ]175C | GOOMWF) 300M 12P]}60/150 |1COMA)VMS| SGI BSX5S |2N3725 |0 
2N5146 PS GUA | MOB Q 
2N5155 PG {103 LO5/14CV [L2O0V/1V5 25A]110C 1céhC! 100K 25/100 6A |AHE | MOB /AULN6 0 
2N5157 NSjTO3 LOS|700V KOOV| 4v B500MA| 200C LOOWC2890K1L50P| 30/99 LA|RHE|MOR(BULOS | 2NSI57 | 0 
2N5158-59 (FE FET Q 
eN5160 PS}¥03S |104}) 60v | 40vV] 4V |40GMA/200C 5wC|500™ 4P LOMN 50M¥A [UMP | MCB 0 
2N5161 PS{T96C |[L61| 60V | 40v| 4V 1500MA)209C 20dC} 500M 15P LOMN |[250MA | VMP | MOB Q 
2N5162 PS|TC6OC {L611} 6CV | 40V) 4V 5A] 200C 5CwC|590¥ 6OP 10MN 2A)VHP| MOB ie) 
2N5163 FE FET 9 
2N5164-69 ]TH THY | MOB 0 
eN517C-71/ 1F TRY|MCE 0 
2h5172 nS |]T098 |L21] 25V | 25v] SV | LOOMAI1L75C | 2COMbF 10P; LOOMN LOMA JALG | GEU;PBC107/ 2N5309 | 0 
2N5174 NS|TO98 JL21] SOV | TEV) 5V 25MA/125C | 200MWE 40MN LOMA |/ALH|GEU [8SX21 | 2N1990PR) 0 
2N5175 NS}TO98 |L21)130V j100V) 5V 25MA/125C | 200MWF 55 MN LOMA {ALH/GFUI/BSX21 |2N1990R] 0 
eN5176 AS|TO98 JL21/130V jL00V) SV 25MA/125C | 200MWF 140MN LOMAJALH|GELIBSX21 |2N1990R) 0 
2N5179 NS|TO7T2 {LCE} 20V | lavi2v5 50MA|20CC | 20CGCMWF|900 1P)25/250 aMAIULA| MOU |BFY90 | 2N2857 | 0 
2N5189 NS{TO39 |L04] 60V | 35V{ Sv 2A/200C lwWF | 250M 15MN LAJVMG|RCUIBSS14 | 2N3735 | 0 
2N5190 NS([TOLZ6/L31| 40V | 40V] 4V 4A)150C 40WC 2M 25/100 1500MA/AHG| MOU |[BD441 |2N5192 | 0 
2N5191 NS /TO126/L31|/ 60V | 60V) 4V 4A/150C 40wC 2M 25/100 1500MA}AHH/ MOU [BD441 |2N5192 | 0 
2N5192 NS 1TOL26)L31} 80V |] 8OVI 4V 4A|150C 4Cwe 2M 20/80 I1500MA |AHH|MOUIBD441 |[2N5192 | 0 


T F C 
J P T OB EURO USA 
MAX TOT | MIN MAX EQvT. EQvT. 


TRANSISTOR 
NUMBER 

2N5193 PSJTCIZE} L311} GOV) 40V) 4V 4A)150C 4CwC 2™ 25/100 150C0MA/AHG|MOU [BD442 |2N5195 10 
2N5194 PS;{TO126/L21] 60V | 60V] 4V 4A1150C 4Cwl 2M 25/100 !t500MA/AHHIMOU/BD442 |2N5195 |0 
285195 PSITOL2Z6/L31) 80V } BOV) 4V 4A)150C 40wWC 2M 20/80 1500MA|AHH|MOL ]B8D442 |2N5195 | 0 
2N5196-99 | FE FET ¢) 
2N5201 NS{T04€ |LO1! 20V | 20V) 4¥ |100MA125CC | 30CMWFLILOOM 2P5)75/150 LCMAJULAJFCU IBFYSO |} 2N2857 | 0 
2N5204-07/TH THY | SEU 0) 
2N5208 PS/TO0S2 [L314] 3CV ] 25V] 3V 50MA/135C | 31CMWF/ 300M 1P}20/120 2MA/VLA|MOBIBF4S97 8) 
2N5209 NS{iTO092 |L14! 50V | 50Vl 4V 5QMA/130C |3L0MWFE| 30” 4P! LSOMN IMAIALG{MCUIBCL67 | 2N5209 | 0 
2N5210 NS/|TO9Z {L14] 50V |] SOV] 4V 50MA/130C |31CMWF| 30M 4P] 250MN 1MA;ALN|] MOU/BC16S |2N5210 [0 
2N5219 NS{TO92 [L1L4] 20V | LSVl 3V | LOOMA/135C |31LOMWF/ 150M 4P (35/500 2MA|ALG(MOB [BC 347A 2N3903 |0 
2N5220 AS{TO92 [214] 15V |] 15V{] 3V |500MA/135C |310MWF/[ 100M 10P)20/600 SOMA|AMG(MOB|BC387 | 2N4401 | 0 
2N5221 PS/TO092 |£14] 15V } 15V] 3V | 50CMA/135C | 3LCMWF] LOOM 15P130/600 50MA/AMG|MOB/BC338 | 2N4403 | 0 
2N5222 NS/TOI2 [L14] 20V ;, 15Vi 2V 50K€"A/135C | 31 CMWF[ 450M 1P3 20MN 4MA|ULA(|MOB|BFEX73 |2N918 6) 
245223 NS1TO92 1L14] 25V 1] 20V] 3V | LOOMA/135C | 310MWF|150M 4P 150/800 2MA/ALG|MOB | BC347A] 2N3903 | 0 
2N5224 AS17092 |L14} 25V |] 12V] SV | 100MA/135C | 310"WF [250M 4P/40/400 LOMA|VLS|FCU/8SX20 |2N2369 | 0 
2N5225 NS{/TOS2 [£14] 25V ] 25Vi 4V | 500MA/135C | 31L0MWF} SOM 20P/ 30/600 5SOMA{/AMG|MOB18C387 | 2N4401 | 0 
2N5226 PS|/T092 |L14|/ 25V |] 25V] 4V |500MA/135C | 31CMWF] 50M 20P/30/600 SCMA|AMG|MOB/3C388 | 2N4403 | 0 
2N5227 PS;TO9]2 [3 14;) 30V] 30V) 3Vv 50MA1135C | 310MWF] 100M 5P/50/700 2MA]ALG| ¢OB| BC 350A] 2N3905 | 0 
<N5228 PS|TO92 |L14 5V Svi| 3V 5SOMA/135C | 310MWF| 300M 5P 30MN LOMA|VLS|MCB|BSW25 | 2N3546 | 0 
2N5229 PS/T046 |LOL] LOSV |] 1OV] L5V 50MA/200C | 5O0MWF an 5P 5OMN |1O00UA]/ALC] MOB 0) 
2N5230 PS/|TO046 |LO1] 30V | 20Vj 30V 5OMA|200C | SOCMWF 8M 5P SOMN |LCCUA]ALC] MOR 6) 
2N5231 PSITC4E |LOL] 50V ] 30v] 5CV SCMA}200C | SOOMWF 8M 5P 5OMN |1CQUA/ALC|MOB @) 
2N5241 NS| 103 LO5;/400V |325V; 5SV 5A]150C 125WC 2500K 15/35 2500MA/RHE]MO8]BU105 | 2N5157 | 0 
2N5244 PS/3018 | LO1] 40V ] 40V} SV |] 100"A]175C | 360MWF] 4506 4P] 150MN LOMA|VLS| SGI |8SW25 |2N3546 | 0 
2N5245-48/FE FET) TUB 0 
2N5257-5S9]|TH THY 0 
2N5260-61)] TH THY 0) 
2N5262 AS|1C5 LO4; 75vV | 50v/ 5V 2A1200C | 800MWF] 250M 25MN LA] VMHI RCU] BSS14 | 2N5262 | 0 
2N5265-6S5 FE FET| Moe 0 
285270 FE fET| “OB 0) 
2N5273-75|TH THY ) 
CN5277-78(FE FET 0 
25293 NS} TOC6E! L323 BCV T5V IV 4A} 150C 36WC] B00K 30/120 SOOMA! AHH] RCB| BOX72 | 2N6293 0 
2N5254 NS([TOPGE/ L324 BCV I 7T5VI TV 4A\150C 36WC; 800K 30/120 |S5OCMA|AHH| RCB1B0589 | 2N6123 | 0 
2N5295 Ns|TOCEé6!/ L 33 &0V 50V 5V 4A} 150C 36wC| 800K 39/120 1A] AHG| RCU|BDX72 | 2N6293 | 0 
2N5296 NS;|TCPE6] L32) 60V | 50Vi SV 4A}150C 36WC| AOOK 30/120 LA| AHG] RCB| 80589 | 2N6123 | 0 
2N5297 NS|TOQ66; L23]; 8OV { TOV] 5V 4A} 150C 36wC} 800K 20/80 150Q0MA] AHG| RCL] BDX72 | 2N6293 | 0 
2N5298 NS|TOPGE]/L32] BOV i TOV] 5V 4A} 150C 36WC} 800K 20/80 15C00MA!/ AHG!] RCU]BE5389 | 2N6123 | 0 
2N53C1 NS| T03 LO5| 4CV}] 40V) Sv JOA| 200C 200WC 2M 15/60 15A] AHG| MOB} BOX40 | 2N3772 | O 
2N53C2 NS|T03 LOS] 60V}] 60V] 5V 30A} 200C 2CCwC 2M 15/60 15A] AHH] MOR] BDX40 | 2N3772 | 0 
2N5 303 NS| 703 LOS} 8CV} 8OV] 5V 2CA! 20NC 200wC 2M 15/60 1LOA| AHH] MOB] BDX40 | 2N3772 | O 
2N5305-08@|FE FET 0 
245309 NS}TO98 }L21] 7OV] SOV] 5V | 100MA]125C | 360MWF] 100M 6P|] 1OOMN 2MA| ALG] GEU| PBC107| 2N53090] 0 
2N5320 NS1TO039 | LC4/100V |] 75viJ Tv 2A} 200C lWF] 50M 30/130 |S5CCMA} AMF] RCU] BSS42 | 2N5320 | 0 
2N5324 PG) T03 LO5}250V J/15CVl 4V 10A|110C 56Wwe 2M 20/69 5A] AHE! MOB| AU106 | 2N5325 | 0 
2N53225 PG| T03 L05) 325V j200V] 4v 104)110C 57TWH 2M 20MN 5A}]RHH| MOU] AULO6 | 2N5325 | 0 
2N5333 PS|T05 LC4/ 10CV | 80V 2A] 200C 15hC] 30M 30/120 LA] RHH| TIA 0 
2N5334 NS}TO39 )LO4] 60V 60V 3V 3A] 200C 6we 40M 75P] 30/150 1A] AHG| M081 BSV64 | 2N4877 0 
2N5335 AS/| T0039 LC4 e@o0v €0v 8V 3A; 200C 6WC}| 40 75P/ 30/150 1A] AKH| MOB| BSV64 | 2N4877 i¢) 
2\5336 KS} 7103S | LO4 BQV BOV) 4V 5A} 200C 6WwC 30M250P) 30/120 2A} AHH] MOB 0 
2N5337 NS|}TO39 | L004! 80V | eOVvl 6V 5A) 200C 6wC| 30"250P) 60/240 2A} AHH] MCR 0 
2N5338 NS; TC39 |] LC4} 1L0CV J100V] 6V 5A} 200C 6WC| 30M250P| 30/120 2A| AHH] MOB 0 
2N5339 NS} TC39 | LO4|}LOOV ILOCVI 6V 5A! 200C 6WC| = 39M250P| 60/240 2A\ AHH] MOB 0 
2N5344 PS| TO066 L43] 250V /250V 5V 1A} 200C 4CwC] 60OM200P| 25/100 SOOMA| RH] MOB 0 
2N5345 PS! 1066 L43| 30CV [300V| 5SV 1A| 200C 40WC, 60M200PI 25/190 500MA| RMH| MOB 0 
2N54346 NS; TO59 |L63] @OV| BOW &éV TA| 200C 6Cwl| 30M250P| 30/120 2A\|VHG! MCB 0 
2N5347 ASI} TO59 | Lé2 e@ov Bavi 6V TA} 200C 60WC 30M250P] 60/240 2A| VKG] MOB 0 
2N5348 NS; TO59 | £63) LOCVJLOOV| 6V TA| 200C 60WC| 304250P! 30/120 2 A| VHGI MCB 9 
2N5349 NS} T1059 | L63/100V J{LOOV] 6V TA| 200C 6ChC| 30"250P] 60/240 2A; VHG; MOB 0 
Z2N5354 PS| X13 L30| 25V{ 25V) 4V | SOOMA| 1L50C | 360MWF 8P] 40/120 SOMA| AMG! GEU| BCW37 | TLSOL ) 
2N5355 PS|TO98 |L21; 25V} 25v) 4V 3COMA! 125C 3260MWF] 125M = 8P LOOMKA 5O0MA] ANG] SEU} BCW37 | 2N3704 i) 
2N5356 PS; X13 L30] 25 25vi 4V 50CMA| 150C 360MWEF 8P; 200MN 5OMA! ANG] GEU|] 8CW37 | TLS9OL 0 
2N5357 PS| 1037 | L47/ 300V |300v) 4V 34; 200C 30WC; SOM GOP] 25/100 | 500MA;} RME| MOB 2N5357 1 0 
ZNS3S58-59|FE FET] ce 0 
245360-64| FE FET] “OP Q 
2N53265 PS; X13 L3C; 40V 40Vi 4V | SOOMA! 159C 360MWF a@P; 40/120 SOMA! AMG] GFEU/ BCW37 | T1S91L (¢] 
2N5366 PS} X13 L3c 40V 40V 4V S00MA) 150C 360M\KF &P LOOMN 50MA] AMG] GEL] BC W37 T1891 0 
2N5367T7 PS| X13 {£3C; 40V! 40vVi 4V | S5OOMA! 150C | 360M¢WF BP] 200MN 5OMA! AMG] GEL| BCw37 | TLSOL 6) 
2N5386 PS} TC61 | £46) LOGY 80V 112A] 200C S0nc 306 20/80 6A) RHH] T1A ie) 
2N5387 NS! TO61 | L446] 200V /200V T500MA} 200C 10CWwC] 15M 25/100 2A} RHE] TI1B 0 
2N\5288 NS} TO61]1 | L46] 250V /25CV T500MA| 200C 10CwWC; 15M 25/100 24] RHE| TIS (¢) 
2N5389 NS! TO6]1 | L46| 30CV |300V TSQOMA! 200C 1CCwC) 156M 25/100 2A) RHE) TIB 0 
245390 NS} TOL2 | LOS] L20V 80V 2A} 200C 15WwC;| 406 2000MN 2A} AHD] TIB 6] 
2N53S1-98| FE FET 6) 
2N5400 PS} TO92 L14) 130V/120V 5V 6Q00MA} 135C Z10MWF| LOOM 6P| 40/180 LOMA! RME! MOR 2N5401 | 0 
2N5401 FS| TOS2 | L14] 160V/L5CVW SV | 600MA; 135C | 310MWF] 100M 6P| 50/240 10MA| RME| MOB 2N5401 | 0 
2N5405 PS| 105 LO04] 10CVj100V 5A} 200C lwF| 40K 20/60 2A| AHHI SOT 2N5405 | Q 
2N5413 NS! 7039 ; LO4| 60V] 40V) 4V 2A/ 200C 5wC] 250M 25/100 2A} VHS| TIB 6) 
2N5414 NS} T7039 | C4) BOV] SOV 6V 24} 200C 5WC} 250M 20/100 2Al VHS! TIB 0 
2N5427 NS] TO66 | L43} SOV 80V) 6V TA| 200C 40WC| 30M250P} 30/120 2A; RHH| MOB| BDY7S9 | 2N3738 | O 
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TRANSISTOR 


2N5428 
2N5429 
2N5430 
ZzN5431 
2N543 2-34 


2N54 25 
2N5436 
2N5437 
2N5438 
2N5439 


2N544C 
285441-46 
245447 
2N5448 
2N5449 


eN545C 
2N5451 
2N5452-54 
2N5455 
2N5456 


2N5457-59 
2N5460-65 
2N5471-76 
2N5477 
2N5478 


2N5479 
2N5480 
2N548 4-86 
2N549C0 
2N5491 


245492 
2N5493 
2N5494 
245495 
245496 


2N5497 

2N5505-06 
2N5510-16 
2N5520-24 
285543-48 


eN5550 
2N5551 
2N5555 
2N555€-58 
2N5561-66 


eN5567-€6 
2455 70-74 
2A5581 
2N5582 
2N5583 


2N5589 
2N5590 
2N5551 
2N5592-94 
eN5629 


2N5630 
2N5631 
2N5632 
2N56 33 
2N5634 


2N5635 
2N5636 
2N5637 
2N5638-35 
2N5640 


2h5641 
2N56 42 
2N5643 
2N5644 
285645 


2N5646 
2N5647-45 
2N£653-54 
2N5655 
2N565€ 


2N5657 
2N5668-6S 
2N5670 
2N5671 
[2N5672 


1092 
TO92 


1C4é 
1046 
TQ938 


x27 
X28 
X28 


103 


1c3 
TO3 
T03 
103 
103 


X27 
x27 
X28 


x27 
x28 
x28 
X28 
X28 


X28 


T0126 


T0126 


T0126 


703 
103 


114 
L14 


L60V 
180V 


140Vv 
160V 


40V 
40V 
30V 


18v 
13 
18V 


LO0V 


120V 
140V 
100V 
120V 
L4OV 


35¥V 
35 
35V 


35V 
35V 
35V 
18v 
18v 


18V 


SOV 


300V 


350V 


90V 
220V 


6V 
6V 


TV 
7V 


60CNA 
6COMA 


135 


135C 


2coc 
200C 
200C 


200C 
290C 
200C 


200C 


2coc 
200C 
200C 
209C 
200C 


2coc 
200C 
200C 


200c 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 


i50C 


150C 


150C 


200C 
200C 


Lé2cwc 
120WC 
12CGWC 
120WC 
120WC 


12Z2CwC 


36CMWF 
360MWE 
360MWEF 


36CMWE 
360MWF 


340MWF 
340M hF 


6owc 
6CKC 


6é0wCl 
6CwWC 


50wWC 
5CkC 


50wWC 
50wc 
5ChC 
50WC 
50wC 


50wWwC 


Z1CMWF 
3 10MWF 


5SOCMWF 
SOQOMWF 
WF 


15wWC 
30WC 
TOWC 


20CwC 


2COwCe 
2C0CwC 
150WC 
150wc 
15Cwe 


BWC 
15wec 
3CwC 


15WC 
30wC 
6CWC 
3500MwWC 
12wec 


3acwe 
20«C 
20wWC 
20nCc 
14CwC 
140WC 


49 


F 
T 


C 
OB 


MIN MAX 


30M 
30M 
30" 


350K 
350K 
350K 
350K 
350K 


350K 
100” 
100M 
100™ 


1008 
100” 


450M 
450M 


30M 
30N 


250P 
250P 
250P 


12P 
12P 
12P 


12P 
12P 


6P 
6P 


25CP 
250P 


30M250P 
30M250P 


100M 
100 


250M 
300M 
300M 


1 


1h 
1M 
1M 
1M 
LW’ 


400M 
400M 


400M 


10 


10M 


io 


50M 
50M 


6P 
oP 


5O0P 


500P 
500P 
300P 
390P 
acoP 


10P 
2QP 
3Q0P 


60/240 
30/120 
60/240 


2€/60 


20760 - 


20/60 
40/120 
40/120 


40/120 
60 MN 
30MN 

LOOMN 


SOMN 
30MN 


30/120. 


30/120 


30/120 
60/240 


30/120 
69/240 


20/100 
20/100 


20/100 
20/109 
20/100 
20/190 
20/100 


20/100 


60/250 
80/250 


40/120 
LOOMN 


5MN 
5 MN 
5MN 


25/100 


20/80 
15/690 
25/100 
20/80 
15760 


5MN 
SMN 
5MN 


SMN 
SMN 
5MN 
15N 
1L5MN 


15MN 


30/250 


30/250 


30/250 


20/100 
20/100 


2A 
2A 
2A 


2500MA 


10KA 
10MA 


MCB 
MOB 
MOB 
MCB 


MCB" 
MOB 
MOB 
MOB 


1}MCB 


MCR 
RCU 
STO 
T193 
SID 


TIB 
TIA 


FCU 
FCU 


“CP 
yce 
MOB 
MOB 
MOB 


MOB 
MCB 
MCA 
RCL 
RCU 


RCU 
RCU 
RCL 
RCL 
RCU 


RCL 


MCB 
MOB 
MOB 
woR 


¥OB 
MOR 
MCL 


MOB 
MOB 
MCB 


MOB 


woe 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


MCB 
MOB 
MOB 
MOB 
MOB 


MCB 
M0B 
MO0e 
M03 
MOB 


MOB 


MCR 
mO8 
MOB 


MOB 
MOB 
MOP 
SEU 
SEU 


8C32? 
BC 327 
BC 337 


BC 337 
8C337 


BSW25 
BSw25 


BOX73 
BDX72 


ECX73 
BDX72 
BD x73 
BOX7 2 
BOX73 


BD X72 


BD X50 


BOX50 
BDX50 
BD x50 
BOX50 
BOX50 


BD232 
BO232 


BD232 


USA 
EQvT. 


2N3738 
2N3738 
2N3738 


2N5440 
2N5 440 
2N5440 
2N5440 
2N5440 


2N5440 


2N5819 
2N5819 
2N5818 


2N5818 
2N5818 


2N 3546 
2N 3546 


2N5480 
2N5480 


2N5480 
2N5480 


2N6101 
2N6100 


2N6101 
2N6100 
2N6101 
2N6100 
2N6101 


2N6100 


2N5551 
2N5551 


2N2222A 
2N2222A 
2N5583 


2N3773 


2N3773 
2N3773 
2N3773 
2N3773 
2N3773 


2N 5672 
2N5672 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


2N5679 
2N5660 
2N5681 
2N5682 
2N5683 


2N5684 
2N5685 
2N5686 
2N5692 
2N5693 


2N5694 
eN5695 
2N5696 
2N5716-18 
2N5745 


2h5754-57 
eN5758 
2N5759 
2N5760 
2N5763 


2N5777-75 
2N578C 
2N5793-94 
2N57S5-6 
2N5797-99 


ZNS5E00~-C3 
2N5eC6-C9 
2N5814 
2N5815 
2N53816 


2N5817 
2N5818 
2N5819 
eN5325 
2N5827 


2N5829 
2N5835 
2N58 36 
é€N5837 
285841 


2N5542 
2N58 43-44 
245345 
2N5845A 
2N584E 


2N5847 
2N5848 
2N5849 
2N5851 
2N5352 


2N5855 
25856" 
2N5857 
2N5858 
2N5859 


2N5860 
205861 
2N5862 
2N5864 
285305 


2N5867 
2N5 868 
2N536S 
2N5870 
2N5871 


2N5€72 
2N5873 
2N58 74 
2N5875 
2N5876 


2N5877 
2N5378 
2N5879 
z2h5880 
2N5881 


2N5882 
2N5883 
2N5884 
245885 
2N5886 


PS 
PS 
NS 
NS 
PS 


PS 
NS 
KS 
PG 
PG 


PG 
PG 
PG 
FE 
PS 


Th 
NS 
NS 
NS 
PS 


NS 
NS 
NS 
PS 
FE 


FE 
Tr 
NS 
PS 
NS 


PS 
NS 
PS 
NS 
NS 


PS 
NS 
NS 
NS 
NS 


NS 
PS 
NS 
NS 


105 
TO5 
105 
Os 
103 


103 
TO03 
To3 
03 
¥Q3 


103 
TO3 
TO03 


T03 


103 
T03 
103 
1018 


X10 
X10 
x10 


X10 
X10 
X10 
x1¢C 
X10 


TCT2 
1072 
T046 
T1046 
TO7T2 


TO72 


T0392 
1092 
X26 


X28 
X28 
X28 
TOT2 
TC72 


T1010 
TO1C 
TO10 
1010 
1039 


1039 
1039 
422 

T039 
1039 


TO3 
103 
103 
103 
TO03 


TO03 


4 TO] 


103 
103 
T9O3 


TC3 
103 
103 
103 
TO3 


103 
T03 
103 
103 
™Q3 


LC4 
LC4 
LC4 
LC4 
LC5 


LCc5 
LO05 
105 
Lc5 
L05 


LO5 
LO5 
Lo5 


LC5 


LCs 
105 
Lcs5 
LQl 


L2C 
L20 
L2Cc 


L2C 
L20 
L2c 
L20 
L 2c 


iL 06 
LC6 
LOl 
Lol 
L06 


tC6 


L14 
L14 
L51 


LéE5 
Lé5 
L65 
LCcé 
L06 


L04 
L04 
LQ4 
LC4 
L04 


LC4 
LC4 
L65 
LO4 
LO04 


LO0s 
Lcs 
LOS 
LC5 
LO5 


Lc5 


1cOv 
120V 
100V 
120V 

60V 


8OV 
60V 
8CV 
50V 
80V 


10CV 
120V 
140V 


80V 


10CV 
120V 
14CV 

65V 


50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
50V 
5Qv 


30V 
15V 
L5V 
Lov 
20V 


29V 


50V 
50V 
36V 


36V 
48V 
48V 
30V 
30V 


60V 
o0V 
80V 
80V 
80V 


90V 
1c0cyv 
o5V 
SOV 
T0V 


60V 
acy 
60V 
80V 
60V 


80V 
60V 
80V 
60V 
BOV 


40V 
80V 
60V 
BCcV 
50V 


BCV 
60V 
aaV 
ocv 
8QV 


LoQV 
120V 
100V 
120V 

690V 


60V 
60Vv 
80V 
30V 
é0V 


80V 
100V 
120V 


€0Vv 


1cQVv 
120v 
140V 

60V 


VEB 
MAX 


4v 
4N 
4V 
4V 
5V 


5V 
5V 
5V 
25 
25 


2V5 
2V5 
2V5 


5V 


TV 
TV 
TV 
5V 


5V 
5V 
5V 


5V 
5V 
5V 
5V 
SV 


3V 
3V5 
3V5 
3V> 
av 


3V 


6V 
6V 
4V 


4V 
AV 
4V 
4V> 
4V5 


5V 
SV 
5V 
SV 
6V 


7V 
6V 
4V 
5v 
5V 


5V 
SV 
5V 
Sv 
5V 


5V 
5v 
5v 
SV 
5V 


5V 
SV 
SV 
5V 
5V 


SV 
SV 
5V 
SV 
5V 


T F C 
J P T OB 
MAX TOT | MIN MAX 


1A 
1A 
LA 
1A 
50A 


50A 
50A 
5CA 
6CA 
60A 


750MA 
750A 
T50MA 


750MA 
750MA 
750MA 
100MA 
LOQMA 


30MA 
15MA 
200MA 
300MA 
LOOMA 


LOOMA 


1A 
1A 
1A 


2A 
500MA 
TA 
1Q00MA 
LOOMA 


1A 
1A 
1A 
1A 
ZA 


2A 
2A 
BA 
1500MA 
1A 


200C 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
110C 
110C 


110C 
110C 
110C€ 


200C 


200C 
200C 
200C 
200C 


135C 
135¢ 
135¢ 


135C 
135C 
135C 
125C 
125C 


200C 
200C 
200C 
200C 
20cCc 


200C 


150¢ 
150C 
200C 


200C€ 
20CC 
2coc 
200C 
200C 


125C 
125C 


125C€ 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
200C 


| 200C 


2coc 
209C 
200C 
200C 


200C 
2Ccoc 
200C 
200C 
200C 


200¢ 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
2000 
200C 
200C 


1CWC}] 30M 50P 
LOWS! 30M 5CP 
lWF| 30M 50P 
1WF] 30M 50P 
3 00WC 2M ON2 
300wWC 24 ON2 
30CWC 2M 1N2 
300WC 2M 1N2 
12C0wC| 200K 
120WC| 200K 
12CwWC| 200K 
1ZCwC| 200K 
120nC| 200K 
2CCwC 2M 
15CwC i” 300P 
150We L¥300P 
150wC 1M300P 
40O0MWF|] 200M &8P 
500MwWF| LOOM 15P 
SOOMWF] 100™ 15P 
500MWF] 120M 15P 
SCCMWF) 120 15P 
S5OOMWF] 135M 15P 
S00MWF| 135M 15P 
3o0MWF| 90M 4P 
360MWFE| GOM 4P 
ZOCMWFIL2Z90M OP38 
2Z00MWFZ500M OPS 
2WCZOOOM 3P5 
2wWCiLTOOM 8 5P 
350MWFP 200M 1P5 
350MWFIL 700M 1P5 
625MWF) 300M 9P 
625MWF 200" 9P 
1Cwe 25P 
2CwC 90P 
5CwC 125P 
1COWwWC 230° 
50GMWC| 890M 1P5 
SO0OMWCIL1900M 1P5 
T50MWF, 15€10CP 
T5CMWF) 200M 12P 
T5O0MWFL LoMLdOOP 
T5OMWF) 200M 12P 
IWF] 250M 7P 
IWF] 250" 7P 
lWF, 200" 7°P 
8Cwl 130P 
1250MwW 50M 25P 
1250MwWF| LOOM 20P 
BTW 4N2COP 
e7we 4M200P 
87WC 4M150P 
87h 4N15CP 
100W 4 300P 
1CCh 4M300P, 
100W 4M200P 
10Cw 4M 2900P 
15Chw 45COP 
150W 4N500P 
15Cw 4M30CP 
150W 4M300P 
160” 4M6900P 
1éCh 4M600P 
160 4¢400P 
160wW 4M400P 
20Ch 4”800P 
200W 4™M800P 
2CcOW 4500P 
20Cw 4M500P 


EURO 
EQVT. 


40/150 
40/150 
40/150 
40/150 

15/60 


16/60 
15/60 
15/690 
20/65 
20/€5 


20/65 
20/65 
20/65 


15/60 


25/100 
20/80 
15/60 

TOMN 


60/120 
60/120 
LOOMN 


100MN 
LSOMN 
150MN 
1LOOMN 
250MN 


20/156 
25MN 
25MN 
25N 

25/200 


25/250 


29/150 
35/150 
5¥N 


5M 
3MN 
3MN 
40MN 
4OMN 


50/300 
50/300 
59/300 
50/300 
15/100 


15/80 
25/100 
5SMN 
50/500 
40/200 


20/106 
20/100 
20/100 
20/100 
20/100 


20/100 
20/100 
20/100 
20/100 
20/100 


20/100 
20/100 
20/100 
20/100 
20/100 


20/100 
20/100 
20/100 
20/100 
20/100 


250MA 
25QMA 
250MA 
250 MA 

25A 


25a 
25A 
25A 
25A 
25A 


254A 
25A 
25A 


10A 


3A 
3A 
3A 
150MA 


2MA 
2vA 
2MA 


2A 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
LOMA 
5QMA 
LOOMA 
25MA 


25MA 


SO0OMA 
5CCMA 
250MA 


500MA 
200MA 
PSCOMA 
1CMA 
LOMA 


L50MA 
SOMA 
L5OMA 
5CMA 
LA 


1A 
S5CCMA 
3A 
150MA 
150MA 


NSCOMA 
RSOCMA 

500MA 
h5O00MA 
P500MA 


25COMA 
PSQCMA 
P5SOOMA 
4A 
4A 


4A 
4A 
6A 
6A 
6A 


6A 
LOA 
10A 
10A 
10A 


AMH 
AMH 
RMH 
R MH 
AHG 


AKH 
AHG 
AHG 
AHG 
AHH 


AHR 
AHH 
AHH 
FET 
AHH 


THY 
AHH 
AHH 
AHH 
RNG 


PHT 
PHT 
CUA 
DUA 
FET 
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T F c 
TRANSISTOR VEB J P T O08 EURO USA 


2n5ea7 PG/TOQ6é [L43|[ 2CV | 15V|20V 7A(110C 57WC | 250K 15/350 |50CMA}AHG| MOB 2N5898 |0 
2N5888 PG(T066 | L432] 30v { 25vVI/20V TA|LLOC 57we | 250K 15/350 |5COMA|AHG] MOR 2N5898 |0 
2N5889 PG |TOGE [142] 30V | 25v/20V TA|LLOC 5 7WC | 250K 30/70 |500MA]AHG]MOB 2N5898 |0 
2N5890 PG|T066 |L43[ 45v | 35v{| 20V 7A(LLOC 57WC| 250K 30/70 |S5SO00MA]AHG/MOB 2N5898 | 0 
2N5891 PG|T066 |L43] 40v { 35V/20V TA|1L10C 57«C| 250K 30/70 |800MA]AHG| MOB 2N5898 |0 
2n5892 PG]TO6Ee [L43| 75V | 6QV[ 20V TA|LLOC 57WC | 250K 30/70 |S0CMA]AHH| MCB 2N5900 | 0 
2N5893 PG |Toéé [L432] 30V { 25v\20v TA|LLOC 5 7wC | 250K 60/120 |S0CMA}AHG] MOB 2N5898 |0 
2N5894 PG (1066 |L43] 45V | 35V{20Vv TA/LICC 57WC| 250K 60/120 |500MA}AHG|MOR 2N5898 |0 
2N5395 PG/TO066 [L43| 60V | 45V{ 20V TA/LILOC 57WC] 250K 60/120 |500MA|AHG} MOB 2N5898 10 
2N5896 PG|TO6E ]L43) 75V | GOV! 20V TA|LLOC STwC | 250K 60/120 |500MA| AHH] M08 2N5900 |0 
2N5897 PG|TOGE 1143] 30V | 25v{2CV TAILIOC 57wC | 250K LOOMN |5COMA/}AHGIMCB 2N5898 |0 
2N5898 PG|/T066 |[L43| 45V | 35V{ 20V TAILLOC 5 7WC| 250K LCOMN |500MA!AHG] MOB 2N5898 | 0 
2N5899 PG|1066 |L43] 6CV | 45V]20V TA\LIOC 57wC | 250K 100MN [500MA]AHH| MOR 2N5900 | 0 
2N5900 PG/TO66 [L431 75V | 69V{ 20V TAI LLOC 57WC | 250K LOOMN |500MA} AHH] MOB 2n5900 | 0 
2n59C1 PG |Toeée |L43/| 3Cv | 25V) 26V TA} 110C STWC | 250K L75MN {[5COMA]AHG] #08 2N5900 !0 
2N5910 PS|T01C6|L17| 20V | 20v| 4v | LOCGMA/125C |200MWF] 700M 3°7/30/120 LOMAIVLSINATIBSk25 |2N3546 | 0 
2N59 38 NS|TO060 |]Lol| 6cv | 50V 3A|200C Z0WC| 150M 30/150 LAJVHG|TIS ) 
2N5941 NS| X29 L6E} 65V | 3a5vl 4vV 6A| 2006 8OWC] 5OM125P LOMN |SOCMAIVHP| MOB 9) 
2N5942 NS|X29 L66] 65V | 35VvI 4V 12A| 200C 14owcl 50”250P 1LOMN 1A}VHP| MOB 9) 
285943 KS}TO039 |LC4] 40V | 320V| 3V5 |400MA/200C IWFLZ200M 2P5(25/300 5CMA|UHP| MOB 0) 
2N5944 NS|xX28 L65] 36€V | 16V) 4v | 400MA!200C 5c 15P 20@N {LOOMA{UMP|MOB 0 
285945 NS|X28 L165] 36V } 16V) 4v | 800MA!200C 15Wc 25 20MN [200MA/UMP| MOR 9) 
2N5946 NS|X28 Lé5| 36V | 1lév) 4v 2A|200C 37WC 45P 20MN |{5G0MA|UHP| MOB 0 
2N5947 NS| x27 L64|] 40V |] 30V)3V5 | 400A] 200C 5WCLLOOM 4P125/250 75MA (UMP | MOB 8) 
2N5949 FE FET 8) 
ZN595C0-S3/FE FET 6) 
2N5961 NSITOLO6}/L17| 60V | 60V| 8Vv 50NA(125C |625MWF/ 100M 4P| 1L50MN 1OMA|ALG| FCU/8C237 | 2N5825 | 0 
2N5962 NSITOLO6|L17| 45V | 45v| av S50MA|125C |625MWF| 100M 4P/ 600MN 1CMA|ALN|FCU/8C23SC| 2N5827 | 0 
2N5963 NS|TOLO6}L17} 30V | 30V| 8v SOMA|125C [625MWF[ 150M 4P|1200MN LOMA) ALN| FCU] BC 239C| 2N5827 | 0 
2N5974 PS}1ceé6é6} L132) 6ov | 4ov| 5v 5a\150C T5wC 2M300P)] 20/120 2500MA|AHG|MCB|BD590 | 2N6126 | O 
2NSS75 PS|YOPé6é]L32] 8CV | 60v| Sv 5A] 150C TS5WC 23COF| 20/120 25CCMA]AHH| ¥08/80590 | 2N6126 {1 0 
2N5976 PS|TOP66|/L32/100V | 80V| 5v 5A) 150C T5WC 2M300P|20/120 25CCMA]AHH| M08/80590 |2N6126 | 0 
2NS5977 NS/|TOPE6/1L32] 60V | 40V) 5V 5A] 150C 75WC 2M200P| 20/120 2500MA|AHG|MO8/BDX73 {| 2N6101 10 
25978 AS|TOP66]L32]| 80V | 60] SV 5A] 150C 75WC 2M290P| 20/120 2500MA] AHH| MOB | BOX73 | 2N6101 | O 
2N5979 NS|ToP6é] L32]10CV | sov] Sv 5A] 150C 75WC 22C0P120/120 2500MA| AHH| MOB|BDX73 | 2N6101 | O 
2N5980 PS/|TOPE6GIL32] 60V | 40v] 5vV 8A] L50C SOWC 2M350P] 20/120 4A|AHG| MCB] BCX7E | 2N6134 | 0 
2N5981 PS} TOPé6| L32| BOV | GOV] SV 8A|150C 9CwWwC 2M350P| 20/120 4A| AHH) MOB) BOX78 | 2N61L3% | 0 
2N5982 PS|TOP66] L3zZ}100V | 8Ov] SV BA|150C 9ChC 2M35CP] 20/120 4A | AHH| MCB] @0X78 | 2NGad 34 | 0 
2N5983 NS} TOP66/ 1432} 6CVv | 40V] SV BA JOWC 2M250P\ 20/120 44| AHH| MOB] 60X75 | 2N6103 [.0 
2N5984 NS} YOP66/132) 8cV | 60V] SV PA| 150C SChwc 2250P| 20/120 4A|AHH| MO@/BOX75 | 2N6é103 | 0- 
2h5985 NS|TCP€6}L32]100V}] 8OV] 5V @A|150C 9OWC 2M250P| 20/12C 4A| AHH| MOB/|BCX75 | 2N6103 | 0 
2N5986 PS|Tope6lt32] 60V | 40v] Sv 12A|150C 10GWC 2M500P]| 20/120 6A|AHG| 4081 80X78 | 2N6134 10 
2N5987 PS| TOP66|L32] 80V | 60V| Sv 12A|150C 1COKC 2"5COP| 20/120 6AlAHH| MOBIBOX7S | 2N6134 {| 0 
2N5938 PS!|TOP66IL32]100V | 80V] 5Vv 124] 150C LOOWC 26500P| 20/129 6A} AHH| MOB{BOX73 | 2N6134 | 0 
2N5999 NS] tTOPE6]L32] 6CV | GOV! SV 12A|150C 1COWC 2M3GOP| 20/120 GALAHG! OB 180xX75 | 2N6103 | 0 
2N5990 NS/Topé6] 132] 8ov | 6aVl Sv 1ZA\150C LOCWC 2M300P| 20/120 6A| AHH| MCB] @DX75 | 2NGLO3 | 0 
2n5991 NS| TCP66] L32/100V } 80VI Sv 124] 150C 1LooWwc 2300P/ 20/120 6A| AHH] MOBI BOX75 | 2N6103 | 0 
2N6003 PS|X1C L2c}] 35V | 25vl SV | 500MA)125C | 4CCMWF[ 250" 8P]) 2104N |1LOOUAL ALN] GEU}BC309 | 2N6003 | O 
2N6008 NS|T098 /L21] 35V ] 25v] SV | 500MA}125C | 400MwF[ 149M 6P| 250N LOMA! ALN] GEU] PBCLO9| 2N6008 | 0 
246015 PS|x10 L20] 70V] 60vl Sv | 800%A)150C | SOOMWF| 240M 15P| LOOMN 1CMA] ALG|GEU|8C307 | 2N6BOLS | G 
ZN6027~-268/ LJ UJT| MCB . 0 
ZN6029 PS|T03 LO5|100V ]100V} 7V 2CA| 200C 200wC iM INO] 25/50 8A] AHH| MO3 2N6031 | O 
2N6030 PS| 103 Lc5}12cv ]120V) Vv Z2C0A| 200C 2COKC 1” LNO] 20/80 BAI AHH] MOB 2N6031 | 0 
2N6031 Ps|T03 L05/140V [140V)] 7V 20A| 200C 200wC 1M 1NO] 15/40 BA| AHH] MCB 2N6031 {0 
2N6632 NS|TO3 Lc5]/120v | sev] 7V 50A]200C | -~140wC}] 50™M 10/50 5OAlVHH| SEU 0 
2N60 33 NS| 103 LO5/15CVv l120v}] 7V 40A| 200C 14CWC| 50M 10/50 | 4CA]VHH| SEU 2N6032 1G 
2N6040 PS|TOP66/L32!] 60V | 60V} S¥ PA! 150C 75WC 4N300P| 1L000N 4A] AHD] MOB 0 
2N6041 PsiTopés|b£32} ec0v} sov} Sv eal 150C 75WC 4M300P| LOOOMN 44] AHO] MC3 9) 
2N6042 PS| TOP 66] L32/100V }100V) Sv BA|150C 75¥C 4M30CP| LOOOMN 3A| AHD| MOAB ve) 
2N6043 PS|ToOP66| L322! 60v} 60v}] 5v 8A) 150C 7T5WC 4M20CP) LOOOMN 4A| AHD] MOB 9) 
286044 PS|TCP66|L32] |@cCv | BOV] 5V ea] 150C 75wWC 42COF] 1000"N 4 Al AHD] MOR 0 
2N6045 PS} T0P66| L321} 100V {LOOV! 5Vv BA] 150C 7T5WC 4200P] LOOOMN 3A| AHD| M08 ) 
2N6049 PSiTOGE [L443] GOV] 55vl 7V¥ 104] 200C 75wWC 3M200P| 25/100 |5C00MA|RHG| MCB| BLY78 | 2N5050 | O 
2N60 50 PS| 103 LOS| 60V] 60V] 5v¥ 12A] 200C 150WC 4M500P| 750MN 64A| AHD| MOB ) 
ZN6O5SL PS| 03 Los| sav] eovi sv 124] 200C 15CHWC 4¢500P| 750MN 6A| AHD| MOR 0 
2N6052 psi tc3 LC5/10CV jl00V} OV 12A} 200C L50wWCe 4M500P| 750MN 6A] AHL] MOB 0 
2N6053 PS{T03 LO5| 6OV} 60Vv!] Sv BA} 200C 1COWC 4M300P] 750MN 4A| AHD| MOR (6) 
2zN6054 PS|TQ3 LC5; 80Vv} g8ovl 5V 8A} 200C 100WC 4™300P] 750MN 4a) AKC] MOB re) 
Z2N60 55 PS| 1C3 LG5} 60V1 60Vl 5V 8A] 200C 100WC 4™200P| 750MN 4A\| AHC| MOB 0 
2N60 56 Psi 103 LG5| 8Cv} 80vi 5V BAI 200C 1COWC 4N2COP| 750MN 4A| AHD| MOB 0 
2NGO57 NS| 703 LC5; 60Vv| 60vVi 5V 12A| 200C 150WC 4M300P| 750MN 64] AHO! MCB 0 
2N6058 NS| 103 LC5; 8ov]| 8ov) SV 1 2A! 200C 150WC 4M300P] 750MN 6A] AHD| MOB fe) 
ZN6059 NS| 103 LO05|100V |LOOV| 5vV 12A} 200C 15CHC 4™300P] 750MN 6A| AHH] MOB 0 
2N6064 PG|TO8 £12} 80V} B0Vv! 5V 104} 110C 56WC} 300K 20/50 3A] AHH| MOB 2N6066 | 0 
2N6C65 PG| 108 ti2z|i20v j120vl 5V JOA] 110C 56wC| 300K 20/50 3A| AHH| MOB 2N6066 | 0 
2N6066 PG| T08 L12/160V |160V) SV 104) 110C 56wWwC} 200K 20/50 2A| AHH| MCB 2N6066 | O 
2N6067 PS|T092 | L24] 50V} 40Vl] 5V 1A] 150C | 625MWF] 150M 16P] 25/150 | 500MAl VMS! MOB 2N3765 | 0 
ZN€068—-695| TE THY) MOB 0 
2N6070-75| TE THY) MOB 0 
2N6080 NS1 x28 L6s! 36v! 18vl 4¥ 1A| 200C 12We 20P 5MN | 25CMA| VMP| MOB | 0 
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2N6CSL AS| X28 £65; 36V 18V} 4V 2500MA/ 200C 21WC 85P 5MN 15COMA] VHP| MCB 0 
2N60 82 NS| X28 L6E5{ 36V{ levi 4v 4Ai 200C 50wWwC 130P 5MN 1A} UHPT MOR 0 
2N6083 NS| X28 L655} 36V] 18V| 4V 4A! 200C 5CwC 130P 5™N 1LA| UHP| MOB 0 
2N6084 NS} X28 L65) 36V} 18vl 4v 6A} 200C 75wWwC 200P 5MN 1A| UHP| MOB 0 
2N6094 AS| x29 L66| 36V | 1a@vi 4V 1A) 200C awc 20P 5YN | 250A] VMP/ MO3 0 
2N6C095 NS| X29 L66; 36V{, 18V) 4V 2SCOMA! 2C0C 20KC 120P 15MN | SCOMA/ VHP| MCR 0 
2N6096 NS} X29 LEG} 36V)] Lavi 4V 4A| 200C 40WC 190P L5MN | SOCMA! VHP/| ¥0B 0 
2N6097 NS| X29 Lé6| 36V | Levi 4vV 6A) 200C 60WC 400P 15MN |5O00MA| VHP| MOR 0 
2N6098 NS|TOQ66} L332] 7OV |] 60Vj BV 104A; 150C 7 5wC 20/80 4A\| AHH| ATI| BDX72 | 2ZN61L00 | 0 
2N6099 NS|TOP66] L132] 7OV | 60V) BV 10A;} 1590C 75wec 20/80 4A) AHH} ATI] BExX73 | 2N6101 | 0 
2N6100 NS| TOCé6/ 133) 80V{ 7OVl BV LOA} 150C 7T54C 20/80 5A} AHH) ATI] BDX72 | 2N6100 | 0 
ZN6L01 NS} TCP €é6/L32] B8OV] 7OVl &v LOA; 150C 7T5wWC 20/80 5A) AHH| ATI! BDX73 | 2N6LOL | O 
2N6102 NS] TCQ6E] 133] 45V ) 40V| 5V L6A} 150C 7T5WC 15/60 8A| AHG| ATL) BDX72 | 2N6100 | 0 
2N6103 NS| TOP66} 122) 45V ) 4O0V) SV 16A} 150C 7T5KC 15/60 8A] AHG| ATI|}BDOX75 | 2N6103 | O 
2N6106 PS|TOC66/L33| 80V | 7OV| SV TA\ LS0C 40WF! 500K 30/150 2A) AHH] RCU 2N6106 | 0 
2N61LCT PS|TCPé6| L132] B8OV] 70V) SV TA! 150C 4ChF] 500K 30/150 2A| AHH] RCU! BOX7@ | 2N6134 |] 0 
2N61L08 PS{ TOQ66| L232] 60V { SOvi Sv 7A) 150C 40QWF] 500K 30/150 2A] AHH] RCB 2N6106 | 0 
2N6109 PS| TOP66| 132] 6GV | SOV! Sv TA! 159C 40WF| SQ0K 30/150 2A} AHG] RCU} BOXTS | 2N6134 | 0 
2N6L1iC PS| T0C66;) L333} 40V] 30Vi 5S¥ TA| 150C 40hWF/ 500K 30/150 2A| AHG| RCU 2N610€ | 0 
2N61L11 PS} TOP66}L32}) 40V] 30vV} Sv TA| 150C 40WF| 500K 30/150 2A| AHG| RCL] BDX78 | 2N6134 | 0 
2N6114—-15] UJ UJT! MCB 0 
2NE11€-18] LJ UJT! MCB 0 
246121 NS} TOP66) £32] 45V } 45V) SV 4A) 150C 40WwC 2M 25/100 LSOOMA; AHG;] FCU] 60589 | 2N6123 | 0 
2N6122 NS| TCPG66(L22; 60V | 60VI 5vV 4A! 150C 406C 2 25/10C 15C0OMA] AHH] FCU]BD589 | 2N6123 | 0 
2N6123 NS|TOP&6/L32} 8B8OV) BOvV] SV 4A| 150C 4CwC 2M 20/80 L5COMA| AHH! FCUlBDN599 | 2N6123 | 90 
2N6124 PS{ TOPG6} 132) 45Vj) 45V) 5V 4A) 150C 4CwC 2M 25/100 1L500MA| AHG| FCU| 80590 | 2N6126 | O 
2N6125 PS} TOP66/] L32| 60V | 60V| SV 4A\| 150C 4C0uC 2M 25/1060 1500MA) AHH) FCU] BD590 |} 2N6126 | O 
2N61 26 PS| TOP66]/L32} 80V}] 8OVv; SV 4A} 150C 40hC aM 20/780 LSOOMA| AHH! FCULBN590 | 2N6é126 | 0 
2NE6L29 NS|TOPEé6)/L32] 4CV! 40V} 5v TA| 150C 50wc 2M 20/100 250CMA! AHG| FCU| BNX73 | 2N6LO1 | O 
2N6130 NS{ TOP 66| 132] 60V 4 60V} SV 7A) 150C 50we 2M 20/100 2500MA] AHH] FCU| BDX73 | 2N6101 | O 
2N6131 NS/| TOPG6é/ L32|] 8O0V] 8QV) SV 7A) 150C 50wWC 2M 20/100 2500MA| AHH] FCU] BLxX73 | 2N6101 | O 
2N6132 PS} TOP66) 1322) 45V] 40V] 5v 7A] 15CC SOKC 2M 20/100 25CCMA| AHG| FCU] BOX78 | 2N6134 | 0 
2N61 33 PSI TOPE66IL32| 60V | 60V\ 5V TA! 150C S50wce 2M 20/100 2500MA| AHH] FCU] KDX78 | 2N6134 | O 
2N6134 PS|TOPé6/L32] BOV] &O0V) SV TA} 150C 50wc 2M 207100 25C0CMAl AHH] FC BCX78 | 2N6134 | 0 
2N6135 NS| X27 L64| 35V | 25V} 3V5 | 250MA/]200C 2500MWCILOOM 3P| 25/300 30MA] UMP] MOB 9 
ZNG6136€ NS| X28 L65| 36V | 18vl 4V 6A! 200C 60WC TOP 20MN 14) UHP] MOB 0 
2NE1L39 Te THY| MOB 0 
2N6140-44] TH THY; MCR 9) 
2NE145-47) TH THY) MCB 0 
26148-4595] Th THY) M08 0 
2N€6150 TH THY] MCE 0) 
2N6151-56/ TH THY} MGB 6) 
2N6157-591 TH THY! MCB 0) 
ZNE1LEG-ES]| TH THY] MCB 0 
ZNE16E AS) X2S L66) 65V) 35V}I 4V 94} 2C00C 117wWC 130P 5MN | 500MA] VHP] MOB 0 
2N6167-69| TH THY! MCB 0) 
2N6170 TH THY] MCB 0 
2N6171-74] Te THY] MGB 8) 
2N6175 NS] TOPG6E| L2Z2| 30CV (2ECVI 6V 1A} 120C 2cnwc! 216 304N 208A) ALE] RCU| BD232 |} 2N6177 | O 
2N6176 NS| TOP66/ L 32] 350v {300V] 6¥ LA} 130C 20nwC;} 216 30MN 2CMA! ALE| RCU! BE232 | 2NG1L77 | 0 
2N6177 NS| TOP 66] L32/450V 4350! 6V 1A} 130C 20WC} 21M 30MN SCMA/ ALE] RCU!] 80232 | 2N61L77 | 0 
2N6182 PS|TO59 |L63/ BOV]|{ eOov| by 10A| 200C 6ChC| 30M30CP! 20/120 2A} RHH] MCR 0 
2N6183 PS;|T059 | L63/ B8OV] 8OV| 46Vv LCA| 200C 60WC] 30”30CP/ 60/240 2A} RHH] MOB 0 
246184 PS} TOSS |) L63]}100V JlOCV) 4Vv 1CAj 200C 60hC] 30"3C0P/ 30/129 2A|RHH| MOB 0) 
2N6185 PS|TO59 |LEé3]/ LOOV jLQ0Vi 46v LOA} 200C 6CwCl) 30M300P)] 60/240 2A|RHH] MCB 0) 
2N6186 PS|T059 {| LE3] 8Cv] 80V] 6V 100A] 200C 6CWC; 30M30CP; 30/120 2A| RHH] M08 ¢) 
ZN6187 PS; 1059 | 163) 8OV) 80V] 6V 104} 200C 6ChC] 30F3CCP}] 60/240 2A; RHH| MOR 0 
2N6188 PS|TOD9 {| L63!/ 10CV [L00VI 6V 1QA} 200C 604«C}; 30*300P) 30/120 2A}RHH| MOB 0 
2N6189 PS; 7059 |; LE3]10CV {100vl 6Vv 1CA| 200C 60wWC! 30M300P| 60/240 2A1RHHI MOR 0 
2N6190 PS|}TO39 | LO4| 80V] 80Vl 6V 5A] 200C 1QueC]- 30M300P].30/120 2A} RHH| MOR 2N6193 | 0 
2N6191 PS|T039 | LO4; 8scv| sovl 6Vv 5A| 200C LOWC] 30M30CP| 6C/240 2A) RHH) MOB 2N6193 | 0 
2N6192 PS;} 1039 | LC4/10CV 1100v| 6Vv 5A|/ 200C LCwC] 30"3COP| 30/120 2A|RHH| MOB 2N6193 1 0 
2N6193 PS} TO39 }L04/] 100V }100Vv] 4v 5A) 200C LOWC| 30M300P/ 60/240 2A|RHH! MOB 2N6193 | 0 
2N622E6 PS| T03 LC5(100V {100Vl TV 64) 200C 150wC 1M450P/ 20/100 3A| ARH! MCB (0) 
2N6227 PS| 103 LO5/120V |1l20V; 7V 6A| 200C 150WC 1M450P|/ 20/80 3A) ARK) MOB 10) 
<N6228 PS} T03 £05) 14CV 1140Vi ?Vv 6A} 200C 150WC 1"450P] 15/60 3A| AHH} MOB Q 
2N6229 PS| 103 LC5/100V 1100vVi 7V 1CA} 200C 150kC L*600P] 25/100 5A] AHH| MOB 0 
2N62 30 PS|TO3 LO5/120V jl20v; 7Vv LOA} 200C 150WC 1M600P| 20/80 3A\| AHH| MOB 0 
2N6231 PS|TO3 LC5/140V |140v] 7V 104; 200C 150wWCc 1M600P!} 15/60 3A} AHH| MOB oO 
2N62 33 NS| TO66 | 143) 250V j225v] 6y SA} 200C 5cwC] 20M250P] 25/125 LA; RHE| M03 0 
<N6234 NS/| TOG6 | L143; 300V /275V] 46v 54; 200C 50wC) 20M250P] 25/125 LA|RHE| MCB 0 
2N6235 NS} TOEE | £43) 350V 1325v) 1 6V 5A/ 200C 50WC| 20M250P] 25/125 1A] RHE] 0B 2N6235 | 0 
2N6236-39/TH THY| MGB Oo 
2N6240~-41] TH THY| MCB (6) 
2N6255 NS] 7039 | LO4] 36V 18v; 4Vv 14; 200C 5wC 20P 5SMN |250MA| VMP| MOB 0 
2N6256 NS| X28 L6é5| 36V | 16Vl 4V | 40Q0MmAl 200C 20C BP} 20/200 SCMA| UMP] MOB 0 
2N6257 NS/TO3 LC5) SOV] 4C0Vi SV 3CA| 200C 200WC| 200K 15/75 8A\| AHGI MCB 2N6031 10 
2N6274 NS] T03 LC5/12CV ;100vV] 46v 50A| 200C 250wWC) 30M600P| 30/120 2CA] RHH; MOB 0 
2N6275 NS! 103 L005! 140V j120V) 6V SOA] 200C 25CKC} 30600P| 36/120 20A}]RHH| MOB 0 
2N6276 NS!|TO03 L05/160V j140vi 6V 5CA| 200C 250WC!| 30600P! 30/120 20A}RHH; MOB 0 
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eNG277 NS{ 103 105] 180V |150Vv 50A| 200C 250wC| 3086C0F| 30/120 2CA|RHH| MOB 0 
2N6278 NS|}T963 | L601 120V j100V a 10CA| 200C€ 250WC} 30%600P| 30/120 20A]RHP| MOB 0 
2N6279 NS|TO62 | LEC] 140V [L20V) 6V LOCA! 200C 250WC|} 30M600P | 30/120 20A|RHP! MOB 0) 
2N62 80 NS| T0632 | LEG; 160V [140V) ov LOOA}200C 250wWC| 30M600P/ 30/120 20A}RHP| MOB 0 
2N6281 AS|TOG2 | LEC] LBOV |150V) 46V 100A] 200C 25CWC| 3OM600P| 30/120 20A| RHP! MOB 0 
2h6282 NS| 103 LOS! 6CvV | 60V] 5V 2CA| 2c0c Lécwc 4"G400P| 7TS0OMN 1CGA| AHD! €O08 i¢) 
2N6283 NS/| 703 LOS| 8O0V/ a0V; 5V Z0A; 200C 160 8C 4é400P} 750MN 10A| AHD] MOB 6) 
2K62 84 NS|TO3 LC5/100V j100V| 5V 20A) 200C 160WC 4M400P| 750MN 10 4| AKC) MCB 0 
2N6265 PS| 103 LO5| 60V] 60V/ 5V 20A| 200€ 160wc 4M600P| 750MN 104] AHD| MOB 0 
2N6286 PS| T03 LC5| soVv |} &ov! SV 204A) 200C 160WC 4M60Q0P/} 750MN 10A| AHD| MOB 0 
2N6287 PS| 103 LC5)10cv [10CcVv] 5V 2CA; 2C0C 1é0wCc 4¥600F| 750MN 1CA| AHC] KOB 0 
2N62 88 NS|TOP66/L32)/ 40V | 40V) 5V TA| 150C 16WC} 500K 30/150 3A) AHG| RCU; BDX73 | 2N6101 | 0 
2N6289 NS|TOQE6] L332) 40V | 40V) 5V TA\150C 16WC| 500K 30/150 3A) AHG! RCU 2N6293 | 0 
2N6290 NS| TOP66/ L32| 60V] 60V) 5V 7A} 150C 16WC| 500K 30/150 2500MA| AHH| RCU| BD589 | 2N6123 | O 
2N6291 NS| TOC66] L33| 6CV |] 60V] SV TA| 150C 1L6WC| 500K 30/150 2500MA! AHH! RCU 2N6293 | 0 
2NE2S2 AS|TOPEE/L3A2| 8OV | BOV) 5V TA| 150C€ 16WC] 500K 30/150 2A) AHH] RCU| BO589 | 2N6123 | O 
2N6293 NS|TO0Q66/ £33) BOV] BOV) SV TA} 150C L6WC| 500K 30/150 2A| AHH| RCU| BD58S | 2N6293 | 0 
2N6294 NS|TO66 | L423] 60V |] 60V| Sv 8A) 200C 50wWC 4¥120P) 750MN 2A| AHD) MOB 0 
2N6295 NS|TO066 |L43] 8CV |] 8O0V) 5V 8A] 200C 50wC 4¥120P)| 75CMN 24) AHD| MOB 0 
2N6256 PS|T066 1/143} 60V] 60V) 5SV 8A} 200C 50wWC 4™200P| 750OMN 2A} AHD| MOB 0 
2N62S7 PS|/TO6GE |} L43}) 8OV | BOV) 5v 8A} 2C0C 50wC 4M200P!| 7S50MN 2A| AHC| MCB 0 
2N6298 NS|TO6E | L43] 6C0V |] G0V] 5V 8A} 2C0C T5WC 4M300P| 750MN 4A) AHD] M08 0) 
2NE295 NS|TO066 | L43/ 8OV]} BOV} 5V BA} 200C T5WC 4™300P; 750MN 4A| AHD| MOB 0 
2N6300 NS|TO66 |1L43| GOV | 60V] SV 8A] 200C 75 WC 4¥200P! 7T50MN 4A| AHD| MOB Q 
2N6301 NS|TO6E |}L43] BCV) BOVI SV GA] 200C 75wWC 4M200P| 750MN 4A) AHL] MOB Q 
2N6302 AS; T03 L05/140V /120V/ 7V 30A| 200C 15CWC] 200K 15/60 8A| AHH] MOB 0 
2N6304 NS|TO72 | LO6| 30V{ L5V\ 3aVvV5 5OMA] 2000 | 200MWF1400M = 1P]| 25/250 2MA) UL A| MOB 0 
2N6305 NS} TO72 | LCE} 20V] 15V] 32V> 50MA] 200C | 20CMWFL200M~ 1P/| 25/250 2MA;}ULA| MOB 0) 
2N63C6 NS|T03 LO5])/500V /250v| BV BA! 200C 125wC 5M250P;/ 15/75 3A|RHE| €08 0 
2N63CT7 NS; 703 LC5;/6cav (300V; By @A; 200C 125we 5M250P] 15/75 3A} RHE| MCB 0 
2N6308 NS] 103 LC5} 700V |350Vv) BV BA] 200C 125&C 5N250F|] 12/60 3A)RHE| MOB Q 
26312 PS|}TO66 1143! 40V |] 40V! Sv 5A) 2C0C TSWl 4™3090P/ 25/100 1500MA] AHG| MOB 0) 
2N6313 PS|TC6E 1L43] 60V!] 40V] SV 5A] 2C00C T5wWC 4¥300P/ 25/100 LSCCMA/ AHG; MOB 0 
2N6314 PS|TO6E 1L43]} BOV] BOV] 5V 5A| 200C 75wWC 4M300P| 25/190 150CMA} AHG| MOR 0) 
2N6338 NS| 103 LO5/120V |100V) 6V 254] 200C 200WC|] 40"300P| 30/120 LOA] VHG} MOB 0 
eN633S NS| 103 LO5/14CV [120vV/ 6V “Z5A| 200C 2COwC] 40"3CQ0P) 30/120 1CA| VHG; MOB 0 
2N6340 NS| TO3 L051 160V [140v] 6V 25A) 200C 2COWC| 40M300P) 30/120 10A| VHE| MOB 0 
26341 NS| 1703 LCS;19CV j150V) ov 25A| 200C 200WC| 40M300P| 30/120 104A} VHE| MOB 0 
2N6342-4S5] TH THY) MO8 0) 
2N6355 KS} T03 LO5| SOV | 40v; 5Vv 204; 150C 15CwC 4¥600P/| SOOMN 4A| AHD| MOB 0 
286356 NS} 103 LO5{| SCV {| 40v] 5v 2caAj 15CC 150WC 4*600P] 1500MN 4A) AHD| *0B Q 
2N6357 NS|TO3 105; 80V |] €60vV; 5V 20A| 150C 150wC 4M600P| SOOMN 4A| AHD| MOB 0 
286358 NS| 103 LCS; 8OV] €0Vi 5V 204] 150C 150wWwC 4M600P] LSOQOMN 4A) AHC| MOB 6) 
2N6359 NS| 103 LC5)}1L0CV) 8Ovi WV 16A| 2000 L50WC] 200K 15/60 BA} AHH; MOR 0 
2N6360 NS| 103 LO5]120V |LOOV! Tv 124A) 200C 150wWC} 200K 15/60 6A) AHH] MOB 0 
2h6367 NS} X29 Léé} 36V] levy 4V 2A) 200C 20wC} 5OM 9OP 5/50 |50CMA|RHP| MOB 0 
2N6368 NS| X29 L6é6| 40V) 20V| 4Vv BA} 200C 14CWC] 50M350P 1OMN 1A} RHP| MOB ie) 
28C14 AS] TOd LO4| 40V lv 20MA}165C | L25MWFI LOM 3P2) 20/55 LOMA! RMG) TIB 0 
28017 NS} TO5 LO4} 60QV!} 60V) 8V | 400MA/175C 4aC 2500K 12/36 |200MA] RMG| TIS 0 
25018 NS| 105 LC4)10CyV |100V; 8V | 400MA/ 175C | 4wO2500K 12/36 | 200MA|RMH| TIR 0 
2scis AS|TO5 LC4| 60V |] 60vj 8V | 40CMA) 175C 4w02 500K 30/90 | 2COMA| RMG| TIB 0 
28020 NS}| TO5 LC4/100V j100V} 8V | 400MA! 175C 4WC2500K 30/90 | 200MA;}RMH| TIB 9 
2$C 33 NS] 103 LG5)1LO0V)/ 75V 3A) 175C 40wC| 15 30/100 1A]RHH] TTB 0 
28034 NS} 103 LO5; LOOV {| 75V 3A} 175C 40wWwC) 15” 60/200 1A|RHH| T1B 0 
28035 NS| 103 LC5) 15Cv |10CV 3A} 175C 4QwC] 15” 30/100 1A] RHH| TIS 0 
2SC36 NS| TO3 LC5}150v |1L00V 3A) 175C 40wC| 15M 60/200 1A| RHH) TIA 0 
Z2SG5A NS] TOLB | LOL] 25V/ 20V) SV | 200MA/175C | 300MWF) 300M 50/200 LOMA] VLS| TIB| BSX20 | 2N2369 | 0 
2S102 NS] TO1@8 | LC1l| SOV | 45v) 6v 5SOMA|175C | 400MWF| 150” 10P] 20/50 SMA/RLG/ TIA) BSW64 | 2N2222A) 0 
25103 NS/TOL8 | LOZ; GOV}; 45Vi bv 5OMA/ 175C | 400MWF; 150M 10P/ 40/100 SMAIRLG; TIR| BSWS4 | 2N2222A 0 
28104 AS]TO18 | LC2) 6OV] 45W ov 5SCMA| 175C | 4O0MWF|) 150M 10P! 80/200 5MA|RLG! TIB] BSW64 | 2N2222A) 0 
28131 AS} TOLS | LOL) L5V] L2vi Sv | 20CMA/175C | 300MWF| 220 20MN LOMA| VLS| TIB} BSxX20 | 2N2369 | 0 
28301 PS|TO5 L604) 80V | 80V) 30V 7 LOOMA; 200C | 30GMWF) 350K 65P; 10/30 LMA] ALH/ TTB 0 
25302 FPS} 105 LC4| 40V |] 40v/ 20V | LOQMA] 200C | 30CMWF| 400K 65P| 15/35 LMA] ALA! T1B 0 
282024 PS; T05 LO4| 25V/ 25v) LOV | LSOMA| 200C | 300MWF|] 350K 65P/ 15/60 LOMA| ALA| TIB 0 
23303 PS|TO5 LO4) 25V { 25vj 20V | 100MA) 200C | J00MWF] GOOK 65P| 25/75 1MA| ALA! TIB 0 
28304 PS] 105 LO4| 15V | 15v) 15Vv | LOOMA| 200C | 300MWFI1700K 65F| 45/120 IMA) ALA) TIB 0 
28305 PS| TO5 104) 125V |125V/ SOV | 1GOMA) 200C | 300MWF| 350K 65P) 10/30 1MA| ALH/ T1282 0 
28306 PS|TO5 LC4 6V 6V) 6V 1CMA| 165C SCMWF| 750K €5P 30MN 1MA/ ALC] TIB Q 
23307 PS| T¢c5 LO4; 15V] 15vj) 15V LOMA! 165C 5SOMWF 1M 65P 30MN 1MA/ ALC| TI@ 0 
28321 PS|TOLA | LO2| 8OV |] BOV) 30V | 100MA| 200C | J00MWF) 350K 65P)] 10/30 1MA| ALH] TIB 0 
25322 PS|TOQLA | LO2| 40V | 40V] 20V | LOOMA! 20CC | 30CMWF) 400K 65P) 15/35 IMA ALA] TI®@ 0 
25322A PS|TOLA | LOZ) 256V | 25) LOV | LOOMA| 200C | 300MWF) 350K 65P!| 15/60 1OMA/ ALA| TIB 0 
25223 PSI TOLA | LC2| 25V] 25v) 20V | 100A) 200C | 300MWFI 600K 65P) 25/75 LMALALA! TIB 0 
25324 PS| TOLA | LO2| LSV] 15V) 15V |] LOOMA| 200C | 300MWFI7O0K 65P| 45/120 LMA! ALA) T18 0 
28325 PS} TOLA | LCZ]125V |L25v] 50V | LOOMA! 200C | 300MWF| 350K 65P!] 10/730 LMA) ALH/ TIB 0 
28226 PS} TOLA | LC2 6V éV; 6V LOMA! 165C SOMWF! 750K 65P 30MN LMA] ALC] T1B 0 
25227 PS|TOLA |LO4) 15V] 15V) 15V LOMA! 165C 5 OMWF 1M 65P 30MM IMA! ALC! TIA 0 
28501 NS}7T018 |] i0)} 25vV] 25vi SV 3CMA 300MWF| 30M 40MN LOUA| ALN] TIB8 2N9 30 0 
28502 NS} TOL8 | LO1|] 25V | 25vi 5V 30MA Z00MWF| 30M 1LOOMN 1OQUA! ALN| T18 2N2484 | 0 
28503 NS}TO1L8 | LCL] 25V |] 25vj) 5V 30MA Z0CMWF; 30 180MN 1OUA| ALN] TIB 2N2484 | 0 
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28512 NS/TO018 |LO1] 25V | 20V 200MA]175C | 300MWF | 250M 50/200 LOMA|VLS |TIB/BSX20 {2N2369 |0 
253010 PS 1T05 104] 40V | 40V Sov 150MA/200C | 300MWF | 100K 10/45 1OMA {ALA |TIB ¢) 
2$3020 PS |T05 £04] 40V | 40V/20V | 150MA/200C | 300MWF | 150K 15/60 10MA ALA |TIB 0 
283021 PS|TOS L04) 15V | 15V)10V |150MA)200C | 300MWF) 150K 15*8N LOMA |ALA/TIB Q 
253030 PS|TO05 LO4|] 25V | 25V/LOV |150KA/200C | 300MWF | 250K 25/85 LOMA |ALA|TI8 0 
253040 PS|TO5 LO4| L5V | 15V/10V | 150MA/200C | 300MWF | 400K 40MN 10MAJALA|TIB i?) 
283210 PS}TOLA |LO2) 40V |} 40V]20V | 150MA)/200C | 300MWF | 100K 10/45 LOMA/ALA|TIB 0 
283220 PSITOLA ;L02] 40V | 40V/]20V |150MA)200C | 300MWF)/ 150K 15/60 LOMA /ALA/TIB 0 
283221 PSITOLA |LO2} 15V | 15V/10V |150MA]200C | 300MWF/ 150K 1SMN LOMA|ALA|TIB 0 
283230 PS|TOLA [LOZ] 25V | 25V/LOV {150MA/200C | 300MWF | 250K 25/85 LOMA |ALA|TIB 0 
283240 PS|TOLA [LOZ] 15V | 15V]1CV |150MA|/200C | 300MWF | 400K 40MN 1OMA|ALA/TIB 6 
2SAi2 PG/TOL LO02/; 16V 1V 15MA| 75C BOMWF 3M 12P TOTP 1MA |RLG|HIJ/OC44N | 2N2614 | 0 
2SA1L2H PG {TOL LO2| 16V 12V 15MW} 75C 8 OMWF 46 12P 6QTP IMA IRLGIHIJ|OC44N |2N2614 |0 
2SAL3 PG|TOL LC2| 12v 1V 15MA|] 85C 80MWF 3M 13P 55TP IMA/RLG|OBS |OC44N |2N2614 |0 
2SA15 PG |TOL L02| 16V 1V 15MA| 75C 8OMWF 5M 12P 60TP IMA/RLGIHIJ/OC44N [2N2614 | 0 
ZSAL5SH PG|TO1 LO2| 16V | 13V/13V 15MA} 75C SOMbF 46 12P TOTP LMAIRLGIHIJ|OC44N | 2N2614 10 
2SA16 PG|TOL Lo2] 12v iv 10MA| 85C SOMWF 5M 13P é0TP LMA|RLG|OBS |OC44N | 2N2614 | 0 
2SAl17 PG/TO1 LO2;) L2v OV5 |150MA| 60C 8 OMKF 8M 15P; 250TP LMAIRNG|OBS|ASY27 |2N1305 |0 
2SA1L7TH PG; TOl LO2] 1é6V | 10V/12Vv 15MA! 75C 8OMWF 9M 12P] 120TP | IMAIRLGIHIJS/OC44N |2N2614 | 0 
23418 PG;TOL LO2| 21V | 12V) L2V | 150MA! 85C 80MWF 6M 15P|) 150TP IMAIRMG|OBS|ASY27 | 2N1L305 | 0 
2SA18H PG|TOL LO2| 21V } 12v)/ 16V 15MA! 75C 8OMWF 9M 12P| 140TP IMA JRLG]HIJ|OC44N | 2N2614 | 0 
2SAL9 PG |TO1 LCc2}] L2v LV 2¥A) 45C 15MWF| 20M 3P 20TP IMA|RLG|OBS|AF124 |2N990 0 
2SA20 PG{TO1 LO2| L2V 1V 2MA\ 45C 15MWF} 25M 3P 30TP IMAIRLG|OBS|AF124 | 2N990 0 
eSA2l PG;TOL LO2| 1l2v lv 2MA!| 45C 15MWF] 25” 3P 50TP 1MA|RLG!| OBS |AF124 |2N990 0 
2SA26 PG|TO5 Lo4} 20V 6V SOMA| 75C | 125WF 2M 20P 60TP LMA|RLG/OBS/ASY27 | 2N1305 | 0 
25A28 PG|T044 |L36] 18V 1V SMA] 75C SSMWF 4M 12P 30TP LMA|RLG| OBS |OC44N | 2N2614 | 0 
2SA29 PG|T044 |/L36| 18V ovs 5MA! 75C SSMWF| 30” 6P 30TP 1MA|RLG|OBS|AF124 | 2N990 ) 
25430 PG|TOL1 LG2|] 12V lV 15MA|] 75C 8OMWF 4M 12P 7T5TP IMA|RLG|FUJS|OC44N |2N2614 | 0 
2SA31 PG/ TOL LO2|] 1l2vV lv LOMA; 75C 8CMWF 26 12P 50TP LMA|RLG| FUJ{OC44N | 2N2614 | 0 
Z2SA32 PG) OBS OBS| 20V 10V SOMA] 75C | LOOMWF 4™ 15P 65TP IMA|RLG|FUJ}OC44N | 2N2614 | 0 
25433 PG|OBS OBS} 20V 10V 25M@A| 75C | 1OOMWF 2M 15P 65TP LMA|RLGIFUJ[OC44N |2N2614 | 0 
2SA35 PG|TO1 LO2| L6V lV L5€A! 85C BOMWF 4M 12P 75TP LMA|RLG|FUJOC44N |2N2614 | 0 
2SA36 PG| TOL LO2|] 16V lv 15MA!] 85C 8OMWF 26 12P 50TP IMA]RLG|FUJ}OC44N | 2N2614 | 0 
2SA40 PG| TOL LO2| 25V] 18v/ 1l2v 5OMA| 85C 80 br 2” 12P 657TP IMAIRLG| FUJ|OC44N | 2N2614 | 0 
2SA41 PG TOL LOZ} 35V 20V 4OMA| 75C | 25CMWF 26 12P 45 TP IMAIRLG| OBS{OC44N |2N2614 | 0 
25442 PG/ TOL LO02] 45V 2cv 4OMA| 75C | 250MWF 2M 13P 45TP LMA|RLG| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
2$A43 PG|T044 | L36|] 35V lv 1OMA| 85C BOMWF) 15” 3P 60TP IMA|RLG| FUJS|AF124 | 2N990 0 
2SA49 PG} TOL LO2| 18V 12V 5MA!} 75C 6OMWF 5® 13P) 30/200 AMAIRLG|TOS/OC44N | 2N2614 | 0 
2SA5C6 PG| TOL Lc2| 18Vv 12V 24MA| 75C 5SMWE 6M 13P TOTP LMAIRLG|OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
2SA51 PG/|TO1 LO2| 18V 12V 5MA} 75C 6 OMWF OM 13P} 30/55 LMA|RLG|OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
2SA52 PG| TOL LO2; 18V 12V 5MA| 75C 6OMWF 4M 13P} 25/170 LMA|RLG|TOS|OC44N | 2N2614 | 0 
2SA53 PG| TOl LO2| 18V 12v 5MA| 75C 60MWF 26 13P/20/130 IMAIRLG|TOS|OC44N | 2N2614 | 0 
2SA54 PG|TO7T2 |LO6] 20V] 15Vvi CV2 10MA; 85C 7SMWF{ 180M 2P 12TP 2MA|ULA| OBS|AF106 Q 
2SA56 PG/TOLS |LCL} 15V] 15Vi 3V 5O0MA| 85C | 150MWF] 150M 7P 40TP 1LGMA|VLA|OBS| AF106 0 
2SA57 PG| 1944 |L36] 18V)] 12V} 0V5 LOMA| 75C S5S5MWF| 40M 4P 80TP 1MA|RLG|OBS| AF 124 | 2N990 0 
2SA58 PG|/TO044 |iL36; 18V OVS LOMA} 75C 55MWF| 356 3P BOTP LMAIRLG| OBS/AFL24 | 2N990 0 
2SA59 PG|TOl L02; 18V OV5 5MA} #¢5C 55MWF; 30” 66TP IMAIRLG|ORS|AF124 | 2N990 0 
2SA60 PG|}T044 |L36| 18V Ov5 SMA} 75C SSMWFI 25M 3P TOTP LMA|RLG| OBS|AF124 | 2N990 0 
2SA64 PG| TOL C2! 16V ) L2vy 9V 40MAl 85C 380MWF 6M 12P 65TP LMAIRLG|FUSIOC44N | 2N2613 | 0 
2SA65 PG} TCl LO2|] 18V 12V | 200MA| 75C | 150MWF 3M 13P TOTP LMA|RLG| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
25A66 PG| TOL LO2; 18V 12v | 200MA| 75C | LSOMWF 46 13P TOTP LMA|RLG| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
29467 PG| TOL LO2| 18V 12V | 200MA) 75C | 15CMWF 6M 13P TOTP IMAIRLG|OBS|OC44N | 2N261L4 | 0 
25A69 PG| T07 LO7;} 20V 1V 1LOMA| 75C | LOOMWF] 40M 6P| 1L50TP 1MA|RLG|MAT|AF124 | 2N990 8) 
2SA70 | PG; TO7 LC7| 20V lV LCMA| 75C | LOOMWF] 40M 5P} LSOTP 1MA/RLG| MAT] AF124 | 2N990 0 
25471 PG| TO7 LO7| 20V lV 10MA| 75C |100MWF] SOM SP} 150TP IMA|RLG| MAT|AF124 | 2N990 0 
2SA72 PG|TO44 |136| 18V CV5 5MA| 75C S5MWF| 206 43P 50TP LMA|RLG| OBS|AF124 | 2N990 0 
25A73 PG| 1044 |L36/ 18V Ov5 5¥A) 75C 55MWF] 15M 3P 50TP 1MA/RLG| OBS| AF124 | 2N990 0 
2SAT4 PG| 7044 | L36] SOV ov5 5MA| 75C | 125MWF) 30M 3P TOTP 5MAIRLG| OBS; AF124 | 2N2614 | 0 
2SA7Ts PG| 1044 | 136] 20V Ov5 5MA) 75C |] 125MWF) 126 3P TOTP 1MA/R1LiG] OBS)AF124 | 2N990 0 
2SAT6 PG| T0044 |}L36] 18V OVS SMA) 75C 55MWF} 60M 3P TOTP IMA/IRLG| ORS|AF124 | 2N2614 | 90 
2SA7l7 PG|T044 |136) LBV ov5 5MA| 75C | LLOMWF) SOM 3P TOTP 1MA|RLG] OBS|AF124 | 2N990 0 
28478 PG|T044 | L36| 40V 2V |40CMA| 75C | 125MWF) 12M 4P TOTP LMA|RLG] OBS] AF124 | 2N990 ¢) 
2SA79 PG; TOL LO2} 18V] 12v) 12v | 200MA] 75C 5 5MWF 3M 7OTP |100MA|RMS| OBS} ASY27 | 2N1305 | 0 
25480 PG) T044 | L36} 20V Qv5 LOMA] 85J BOMWF] 25M 80TP IMA|RLG!/ OBS] AF124 | 2N990 0 
2SA81 PG| T044 |} L36; 20V ov5 LOMA} 70C SOMWF] 20M BOTP IMA|RLG| OBS/AF124 | 2N990 0 
29482 PG| 1044 | L36; 20V ov5 LOMA} 7O0C BOMWF] 20M BOTP LMA|RLG] OBS| AFL24 | 2N990 0 
25A83 PG] T7044 | L36] 25V cvs 10MA| 70C BSOMbF/ LOM BO0TP 1MA|RLG| OBS| AF124 | 2N990 0 
2SA84 PG| 1044 |L36| 25V Ovs 10MA| 70C SOMWF] 17M 8oTP 1LMA/|RLG| OBS|AF124 | 2N990 0 
2SA85 PG] 1044 |}L36] 25V lV LOMA) 70C BOMWF| 276 80TP LMA/RLG| OBS|AF124 | 2N990 0 
2SA86 PG| T044 | L36) 45V 1V 50MA| VOC | 225MWF) 12M BOTP LMA|RLG| OBS|AF124 | 2N990 0 
ZSA92 PG| 1044 | L36] 1L8V Ov5 5MA| 75C 55MWF| 20M 3P TOTP LMA|RLG| O8S| AF124 | 2N990 0 
2SA93 PG| 1044 | 136} 18V OV5 SMA] 75C S5MWF| 206 3P 50TP 1MA|RLG! OBS! AF124 | 2N990 0 
2S5A101 PG| TOL LO2} 40V lv 1OMA] 75C 6OMWF) LOM 6P 30TP LMA|RLG| MAT|AFL24 | 2N990 0 
2SA102 PG| 101 LC2] 40V 1vV 10MA| 75C 6CMWF) 15M 6P 40TP IMA|RLG| MAT|AF124 | 2N990 0 
25AL03 PG| TOL LO2| 40V lv LOMA| 75C 6OMWF| 20M 6P 50TP LMA|RLG| MAT| AF 124 | 2N990 0 
25A104 PG| TOL Lo2| 40V lV 10MA| 75C 6O0MWF) 256 6P} 1O00TP IMA|RLG| MAT| AF124 | 2N990 0 
2SA105 PG| 1044 | 136 6V lv 1OMA| 85C 35MWF| 30M 4P 50TP 1MA/RLG| FUJ|AF124 | 2N990 0 
2SA106 PG| TO044 | L36 6V LV 10MA| 85C 35MWFl 15” 6P 50TP LMA|RLG| FUJ|AF124 | 2N990 6] 
2SA107 PG| T044 | L36 éV 1V 1CMAi 85C 35MWF| 10M 6P 40TP 1MA|RLG| FUJ| AF124 | 2N990 0 
2SA1L08 PGi 1044 | L36! 20V 1V LOMA| 85C B8OMWF| 20M 3P 7oTP LMA| RLG| FUJ| AF 124 | 2N990 0 
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TRANSISTOR J P T OB EURO USA 
2841C9 PG/T044 |L36] 20V lV LCRA] 85C SOMWF) 15M 3P é0TP IMA/RLG(FUS |AFI24 [2N990 
254110 PG|T044 |L36| 20V lV LOMA! 85C BOMWF) 15M 3P 60TP IMAIRLEGJFUS|AF124 |2N990 
2SA111 PG|T044 |L36/ 20V lV LOMA] 85C BOMWF| 10M 3P 40TP IMA|RLG|FUJ|AFL24 |2N1990 
2S8A112 PG|T044 {L36| 20V LV 10MA| 85C SOMWF/] 10M 3° 451TP IMAIRLG|FUJ |AF1L24 | 2N990 
254113 PG/T044 |L36|) 34V 6V 10MA| 85C 5O0MWF/ LOM 12P 45TP 1MA|RLG|FUJ|OC44N | 2N2614 
2SA114 PG|T044 |L36| 34V 6V LOMA! 85C 5SOMWF/ 10M 12P 40TP LMA|RLG|FUJ|OC44N |2N990 
2SA1L15 PG |T044 |L36| 34V lV 20MA/ 85C SOMWF! 15M 12P TOTP IMA}RLG/FUJ |AF124 |2N990 
25A116 PG}T044 1236; 30V lV 20MA| 85C 5SOMWF 6h 3P TOTP IMAIRLG|FUJ/AF124 | 2N990 
2SA1L17 PG|T044 {/L36| 30V lV 20MA| 85C SOMWF| 50” 3P T5TP 1MA|RLG| FUJ|AF124 | 2N990 
284118 PG|T044 |L36| 30V lv 20MA|/ 85C SOMWF| 50M 43P 75TP IMAIRLG/FUJ|AFL24 | 2N990 
2SAl21 PG|XO1L LO3) 15V 1V 2A] 65C 15MWF/] 40M 2P 24TP 1MA|RLG|CBS|AF124 |2N990 
25A122 PG|XOL1 LO3| 15V 2vV 2MA! 65C 15MWF| 406 2P 24 TP IMA|RLG| OBS |AF124 | 2N990 
2SAL23 PG/XOL L03| 15V 2V 2MA; 65C 15MWF{/ 406 2P 24TP IMA /RLG/ OBS |AF124 | 2N990 
2SA124 PG|XO1 L0O3; 15V 2v 2MA] 65C 15MWF/] 5OM = 2P 32TP 1MA |RLG|OBS/AF124 |2N990 
284125 PG | X01 LC3; 15V 2v 2M6Al| 65C LSMWF| SOM 2P 50TP IMA/RLG|OBS|AF124 |2N990 
2SA126 PG|TO1E |LOl; 15V / 15v; 1V 5OMA| 85C |150MWF[ 1206 7P 40TP 1OMA|VLA| OBS |AF106 

2SAl27 PG|T044 |L36| TOV OVv5 SOMA!) 75C | 150MWF] 12 20P &0TP 1MA/RLG| OBS|OC44N | 2N2614 
284128 PG} T1044 |L36| 40V 2V |SOCMA| 75C | 1L70#WF] LOM 20P 60TP IMAIRLG/OBSIASY27 | 2NL305 
254129 PG|T044 |L36| 40V 2V | SO0OMA| 75C | 170MWF) 10M 20P 60TP 1MA}RLG| OBS] ASY27 | 2N1305 
2SA13€ PG|TO1 L02 6V 1V LOMA!] 85C BOMWF 5M 12P 75TP IMAIRLG/FUS/OC44N | 2N2614 
2SA1L37 PGI TOL LC2 6V 1V LOMA) 85C SCMWF 2” 12P 50TP 1MA|RLG) FUJ|OC44N | 2N2614 
254138 PG/TOl LO2! 20V /] 15V] 10V 25MA| 85C 8OMWF 6M 12P TOTP LOMA/RLG|FUJ|OC44N | 2N2614 
2SA139 PG|TO1 L02| 30V 10V SOMA| 85C 80 MWF 3M 12P 7OTP S5OMA/RLS|FUJ)OC44N | 2N2614 
2SA141 PG| TOL LOZ) 15V ] L5V/1V5 LSMA| 85C 8OMWF 3M 15P 70TeP 1MA|RLG|OBS/OC44N | 2N2614 
254142 PG|TOL LO2] Sv { 15Vj1Vv5 15KéA}] 85C 8OMKF 3M 15P TOTP IMAJRLG| OBS|OC44N | 2N2614 
25A142A PG) TOl LO2| 35V | 35Vv)1V5 15MA| 85C BOMWF 3" 14P 7OTP LMA|RLG|OBS|OC44N | 2N2614 
2SA1L43 PG {TOL LOQ2; 15V ] 15V/1Vv5 15MA{ 85C 8 OMWF 6M 15P TOTP 1MA/RLG| OBS }OC44N | 2N2614 
284144 PG; TO1 cz] L5v l2v LOMA| 75C 8 3MWEF 5M 13P) 100TP IMA|RLG|MATIOC44N | 2N990 
284145 PG | T01 Lo2}| 15V 12V LOMA! 75C 8 IMWE 2@ 14P 50TP IMA/TRLG| MAT |OC44N | 2N2614 
2SAL53 PG; TOL Lo2; 15V 0V5 4MA,/ 65C 2CMWF] 30M 2P 60TP IMAIRLG] OBS|AF124 | 2N990 
254154 PG|TOL LC2| 15V ov5 4MA| 65C 2CMWF] 20M 2P 20TP LMAIRLG|OBS|AF124 | 2N990 
2S A155 PG/TO1 LOZ) 15V ov5 4MA;| 65C 2OMWF; 25M 2P 30TP LMA/RLG/ OBS |AF124 | 2N990 
2SAL5€E PG/TO1 LO2] L5V CVv5 4MA) €5C 2OMWF| 25M 2P 50TP IMA|RLGINIP/AFI24 | 2N990 
ZSA1L57 PG| TOL LO2| 15V OV5 4MA| 65C 20MWF] 306 2P 50TP 1MA|RLG| OBS|/AF124 | 2N990 
ZSA159 PG; TOL LO2/ 15V OvV5 4MA| 65C 2CMwWF] 25 2P 50 TP IMA/RLG/ OBS /AF124 | 2N990 
2S4160 FG) TCL L02;) 15V OV5 4MA) 65C 2OMWF| 25M 2P €0TP 1MA)RLG|]QOBS|AF124 | 2N990 
2SAl161 PG/TO18 | LOL) 20V OV5 LSMA| 65C SOMWF{ LOOM 2P 13 Te 2MAIVLA/ OBS| AF 106 

ZSA162 PC} TOLE |} LOl; 20V Ov5 15SMA) 65C SOMWF/ 125M 2P 25TP 2MA/VLA| O8S|AFLO6 

284163 PG/T918 |LOl|] 20V OVS 15MA| 65C SOMWF/ 150 2P 66TP 2MA| VLA! OBS|AFLO6 

284164 PG|TOLE {LCL} 20V Ov5 15MA{ 65C SCMWF! 100M = 2P 13TP 2MA/VLA/OBS/AFLO6 

2SA165 S/]TO1E |LC1;) 20V Ov5 L5MA| 65C SOMWF| 125 2P 66TP 2MA) VLA! OBS] AF LOE 

2S 4166 PG!TOLS | LOl| 20V Ovs5 1L5MA| 65C 5OMWF| 150M 2P 66TP 2MA/VLA| OBS| AF 106 

254167 PG} 105 LC4] 20V / 18V| 10V 5QMA; 75C | L25MWF 4M 25P TOTP IMA|RLG| CBS|OC44N | 2N2614 
2S5A168 PG; OBS OBS] 20V 10V | 200MA) 75C | 175MWF 4M 15P 4Q0TP |200MA/RMG|OBSJASY27 | 2N1305 
2SAL68A PG! OBS OBS! 20V] 18v)/ 1CV SOMA) 75C | 175¥WEF 4M 15P TOTP IMAIRMG/OBS/ASY27 | 2N1 305 
ZSA169 G|TO5 LC4{/ 20V 10V SOMA} 75C | 125MWF 6" 13P TOTP LOMA|/RLG| CBS}OC44N | 2N2614 
2SA170 PG!O0BS OBS| 20V 10V SOMA! 75C | 175MWF oWM 13P TOTP LOMA|RLG] OBS|OC44N | 2N261L4 
254171 PG; TO5 LC4| 20V 10V SOMA) 75C | 125%WF 36 15P 60TP LIMAJRLG|OBS/OC44N | 2N2614 
2SAL72 PG; CPS OBS; 20V LOV | 200MA! 75C | 175MWF 3M 15P 40TP | 2COMAIRMG] OBSIASY27 | 2N1305 
2834173 PG|TOS LC4| 20V 10V SCMA/ 75C | 125MWF 2M 15P 60TP LOMA|RLG|OBS/ASY27 | 2N1305 
ZSALT4 PG/OB8S GBS; 2CcVv 10V 5QMA; 75C | L7SMWF 2h 156 60TP LOMA;RMG] OBS;ASY27 | 2N1305 
ZSAL75 PG|}T044 |L36| 18V Ov5 SMA; 75C 55MWF| 40M 3P BOTP LIMA|RLG] CBS |AF124 | 2N990 
2SA183 PG|TOL L02; L5V 15V LOMA| 75C 5OMWF 7M 15P 30TP IMAIRLG|OBS |OC44N | 2N2614 
254188 PG/TOl LO2| 12v lV L5MA|] 85C BOMWF 4M 12P 657P LMA;IRLG/FUJ|OC44N | 2N2615 
2SA189 PGITOL LO2| i12vV 1V 15MA} 85C BOMWF 2™@ 12P 65TP IMA|RLG|FUJITOC44N | 2N2614 
2SA2C1 PG| TOL La2|] 15V 5V 15MA/ 75C | LOCMWEF 36 13P 501P IMA/RLG| SAN; OC44N | 2N2614 
2SA202 PG; TOL Loz! L5V SV 158A| 75C | 1O0MWF 5M 13P 557P LMA|RLG| SAN /OC44N | 2N2614 
254203 PG/TC1 L002) 15V 5V L5MA} 75C | 100MWF 2M 13P 30TP IMA/RLG! SANIOC44N | 2N2614 
25A204 PG|T05 LO4| 30V] LOV/20V | 200MA| 85C | 150MWF 2M 20P 65TP LMAIRMG/O8S/ASY27 | 2N1305 
2SA205 PG) TO5 LO4| 30V |] 15V/20V | 200MA! 85C | 200MWF 2 20P 45TP IMAJRMG| OBSJASY27 | 2N1305 
2$4206 PG|TO5 LO04; 30V] 2CVi 20V | 20CMA| 85C | 200MWF 3M 20P é0TP LMAJRMG| OBS/|ASY27 | 2N1L305 
2SA207 PG|TO5 104} 30V]/ 15V)/20V | 200MA! 85C | 200MWF 5M 20P TOTP LMA|RMG) OBS] ASY27 | 2N1305 
254208 PG| TOS LC4} 20V 12V |40CMA| 85C | 120MWF 2M 30P GOTP |200MAIRMS|HIJ|ASY27 | 2N1 305 
234208H PG} 105 LO4; 20V 12V | 400MA) 85C | L20MWF 2M 30P 40TP |200MA/|RMS/HIS|ASY27 | 2N1 305 
ZSA209 PG| ¥05 LO4} 20V 12vV | 4C0OMA| 85C | 120MWF 26 30P 3OMN |200MAIRMS|HIJ/ASY27 | 2N1305 
25 A2 09H PG|TO5 LC4| 20V 12V | 400A) 85C | 120¥WF 2M 30P €5TP | 20CMA;RMS|HIJ|ASY27 | 2N1305 
234210 PG) T05 LO4| 20V 12V |400MA|) 85C | 120MWF 4M 30P 45MN | 200MA|RMS/HIJ/ASY27 | 2N1305 
ZSA210H PG|TO5 L004; 20V 12V | 400MA/ 85C | 120MWF 4M 30P}) LOOTP |200MA/RMS| HIS) ASY27 | 2N2614 
284211 PG|TO5 LO4} 18V 10V | LOOMA|] 85C | 120MWF 26 25P 30MN |LOOMA|RMG| OBS/ASY27 | 2N1305 
254212 PG| T05 LO4| 25V 15v | 20CMA| 85C | 120MWF 2” 30P 3OMN |ICOMAIRMS/ HIJIASY27 | 2N1305 
2$4212H PG|T05 LC4] 25V 15V_ | 20CMA| 85C | 1L20MWF 2M 30P 60TP |LOOMAIRMS|HIJ|ASY27 | 2N1305 
284213 PG; TOL L002) 15V Ovs5 2MA| 65C L5MWF/ 60M 2P 25TP LMA|RLG| OBS) AF124 | 2N990 
2SA214 PG| TOL LO2| 15V CV5 2MA; 65C 15MWF; 606 2P 25TP LMA/RLG| OBS|AF124 | 2N990 
284215 PG|TO1 LO2) 15V Ovs 2MA| 65C 15MWF| SOM 2P 40TP IMA|RLG| OBS|/AF124 | 2N2614 
2SA216 PG) TOL LO2} 15V Ovs 2MA| 65C 15MWF] SOM 2P 401P LMA/RLG| O8S|AF124 | 2N2614 
2SA217 PG|TO5 LO4| 25V 12V¥ |] 20CMA) 85C | 120MWF 6M 30P 3OMN JLIOMAIRMS|/HIS|ASY27 | 2N1305 
2SA217H PG| 105 LO04| 25V 12V | 200MA! 85C | 120MWF 6N 30P 60TP |LOOMA|RMS| HIS |ASY27 | 2N1305 
2SA218 PG) 1044 |}L36| 20V oVv5 LOMA| 75C 5OMWF); 12” 4P 48TP LMA/RLG/ OBS /AF124 | 2N990 
2$A219 PG|T044 {L36) 20V 1V 1OMA; 75C SOMWF| 206 4P 50TP IMAIRLG| SAN|AF124 | 2N990 
284220 PG!T044 1136! 20V! Ov5 1OMAI 75C SOMWF| 20M 4P 40TP 1MA|RLG|OBS|AF124 | 2N996 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


2SA221 
2SA222 
25A223 
254224 
254225 


| 28A226 
284227 
25A228 
28A229 
254230 


2SA2 33 
284234 
25 A235 
2SA235H 
25A236 


2SA237 
254238 
284235 
234240 
2SA241 


284242 
2$A243 
2854244 
284245 
2SA24E 


254247 
2SA248 
28A250 
2SA251 
2SA252 


254254 
2SA2585 
28A256 
284257 
254258 


2SA259 
284260 
2SA261 
234262 
2S 4263 


2SA264 
254265 
2S 4266 
2SA267 
ZSA268 


2SA269 
2S4270 
25 A271 
284272 
2SA273 


2SA274 
284275 
25 A276 
ZSA2T77 
2SA278 


254279 
254280 
2SA281 
2S5A282 
2SA2 83 


254284 
2SA285 
2SA2 86 
2S8A287 
25 42 88 


254289 
2SA2S0 
2SA291 
284292 
284293 


254294 
28h295 
258296 
2SA297 
284298 


25A304 
284305 
235A306 
2SA407 
2SA309 


1044 
1044 
1044 
T044 
1044 


1044 
1044 
Tov2 
T072 
T072 


T044 
T044 
1044 
1044 
1044 


1044 
ToS 
TO72 
1072 
Tol 


TO7 
TO72 
T05 
TO5 
T7044 


1044 
1044 
TOL 

TOLA 
TOLA 


TOl 
Tol 
TOL 
Tol 
TOL 


Tol 

TC72 
TOT2 
To72 
TOT2 


136 
L36 
L36 
136 
L36 


136 


L36/ 


LO6 
LC6 
LO6 


L36 
L36 
L36 
L 36 
136 


L 36 
LO04 
L06 
L06 
LO2 


LO7 
LO6 
LO4 
LO4 
L 36 


L36 
L326 
LO02 
LOo2 
LO2 


L02 
LC2 
LO2 
L02 
LO2 


Lo2 
LC6 
L 06 
LC6é 
L06 


L06 
L06 
LO2 
LO2 
LO2 


LG2 
L02 
L02 
LO2 
L102 


LO02 
LC2 
LO6 
LC4 
LO4 


LO7 
LO7 
L07 
L04 
L04 


L04 
L 36 
36 
36 
LQ7 


LO7 
LQ7 
LO2 
L02 
LOz2 


LO2 
LCc2 
LO2 
LG2 
L36 


L04 
LC4 
L36 
L236 
LO? 


20V 
20V 
20V 
20V 
20V 


20v 
20V 
80V 
20V 
20V 


20V 
20V 
20V 
20V 
18V 


18V 
25V 
20V 
20V 
20V 


20V 
25V 
25V 
30V 


10V 
40V 
20V 
i5V 
15V 


12V 
12V 
20V 
20V 
20V 


20V 
20V 
20V 
20V 
20Q0V 


20V 
20V 
20V 
20V 
2cv 


20V 
9V 
ov 
9V 
34V 


34V 
34V 
15V 
18V 
18V 


30V 
30V 
50V 
18V 
18V 


18V 
18V 
18V 
18V 
20V 


20V 
20V 
20V 
15V 
15V 


15V 
15V 
15V 
16V 
40V 


18V 
18V 
40V 
40V 
20V 


2CV 


20V 
20V 
20V 
20V 


6V 
6V 


15V 


10MA 
10MA 
10MA 
10MA 
LOMA 


10MA 
10MA 
LOMA 
SMA 
SMA 


10MA 
10A 
LOMA 
LOMA 

SMA 


SMA 
30MA 
5MA 
5MA 
10RA 


SMA 
5MA 
30MA 
30MA 
TOMA 


30MA 
Z200MA 
10MA 
50MA 
SOMA 


LOMA 
10MA 
10MA 
10KA 
1OMA 


10MA 
5MA 
SMA 
SMA 
5MA 


5MA 

SMA 
LOMA 
LOMA 
10MA 


10MA 
1CMA 
LOMA 
10A 
10MA 


LOMA 
10MA 
20MA 
40MA 
40MA 


30MA 
30MA 
30MA 
200MA 
200MA 


200MA 
SMA 
SMA 
SMA 
LOMA 


10MA 
10MA 
50MA 
50MA 
5OMA 


50MA 
SOMA 
15MA 
15MA 
10MA 


406A 
40MA 
LOMA 
10MA 

SMA 


SOMWF 
SOMWF 
5O0MWF 
5SOMWF 
5OMWF 


SOMWF 
5SOMWF 
10 0OMWF 
7 SMWE 
7S MW 


BOMWF 
8OMWF 
BOMWF 
BOMWF 
S5MWF 


5S 5OMWE 
200MWF 
7 SMWE 
TSMWF 
8 OMWF 


SOMWF 
SOMWF 
200 MWF 
200MWF 
LOOMWF 


100MWF 
125MhKF 
1 8OMWF 
SOMWE 
5 OMWF 


SSMWE 
5S SMW 
5 5SMWF 
SSMWE 
5 SMWF 


S5MWF 
4OMWF 
4 0OMWF 
40MWF 
40MWF 


4OMWF 
4CMWF 
BOMWF 
B8OMWE 
8OMWF 


BOMWF 
8OMWF 
BOMWF 
SOMWE 
8OMWF 


BOMWF 
8OMWF 
75S MWE 
65MhF 
65MWF 


120MWF 
120MhF 
120MWF 
15 0MWF 
15 0MWF 


150MWF 
5OMWF 
5 OMWE 
SOMWF 
80MWF 


8OMWF 
aCMWF 
SOMWF 
SOMWF 
5SOMWE 


5O0MWF 
5CMWE 
8 OMWF 
SOMWF 
8OMWF 


65™WF 
65 MWE 
80OMWF 
BOMbF 
8 3MWF 


56 


256 
356 
306 
35M 
40M 


456M 
35M 
12 
300M 
300M 


40M 
60M 


35M 
280M 


rr 
4P 


13P 
13P 
4P 
4P 
1P5 


75TP 
130TP 
130TP 
80TP 
50TP 


120TP 
TOTP 
TOTP 
10TP 
10TP 


50TP 
TOTP 
90TP 
30MN 
50TP 


50TP 
30TP 
10 TP 
20TP 
7oTP 


1ooTP 
20TP 
30TP 
30TP 
TOTP 


1257P 
soTP 
100TP 
50TP 
150 Pp 


80TP 
501P 
751? 
75TP 
45TP 


45TP 
50TP 
10TP 
10TP 
10TP 


LOTP 
LOTP 
751P 
6nTP 
45TP 


45TP 
75TP 
60TP 
4&5TP 
45TP 


40TP 
6é0TP 
60TP 
50TP 
100 TP 


100TP 
125TP 
125TP 
BOTP 
BOTP 


BOTP 
TOTP 
Tate 
TOTP 
10MN 


1OMN 
19MN 
40TP 
40TP 
40TP 


40TP 
SOTP 
45TP 
65TP 
55TP 


TOTP 
TOTP 
é5TP 
70TP 
250TP 


1MA 
1MA 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLH 
ULA 
ULA 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
ULA 
VLA 
VLA 
RLG 


ULA 
ULA 
ULA 
ULA 
RLG 


VLG 
RMS 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
VLA 
VLA 
VLA 


ULA 
ULA 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
VLA 
RMS 
RMS 


RLG 
RLG 
RLG 
RMS 
RMS 


RMS 
RLG 
RLG 
RLG 
ULA 


ULA 
ULA 
RLG 
VLG 
VLA 


VLA 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
ULA 


SAN 
SAN 
SAN 
OBS 
OBS 


oes 
OBS 
OBS 
oBSs 
oes 


08S 
HIJ 
HIJ 
HIJ 
ORS 


OBS 
OBS 
oBs 
OBS 
MAT 


oBs 
OBS 
OBS 
oes 
HIJ 


OBS 
OBS 
oBs 
FUuJ 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
FUJ 
FUJ 
FUJ 


FUJ 
oBs 
OBS 
oes 
OBS 


oes 
ORS 
FUJ 
FUS 
FuJ 


FUS 
FUJ 
FUJ 
FUJ 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
oBS 
OBS 
oBSs 


MAT 
OBS 
oes 
oes 
OBS 


OBS 
OBS 
oBs 
OBS 
OBS 


oBs 
OBS 
FUS 
FUJ 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


sue 


AF 124 
AFi24 
AF124 
AF 124 
AF 124 


AF124 
AF124 
AF118 
AF 239 
AF 239 


AF124 
AF 124 
AF 124 
AF124 
AF124 


AF 124 
AF2395S 
AF 106 
AF106 
AF124 


AF 2395S 
AF239S 
AF23958 
AF239S 
AF124 


AF 106 
ASY2T 
AF124 
AF 124 
AF124 


OC44N 
OC 44N 
AF124 
AF 124 
AF 124 


AF124 
AF 124 
AF 106 
AF 106 
AF106 


AF239S8 
AF239S 
AF 124 
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ALG 
ALN 


MiT 
MIT 
NIP 
NIP 
NIP 


RMS 
RMS 
RMS 
RMS 
AMG 


Tas 
Tos 
TOS 
TOS 
Tos 


RMG 
ALH 
ALH 
AMH 
ALG 


NIP 
NIP 
NIP 
NTP 
SAN 


ALG 
AHG 
AHG 
ALG 
ALH 


SAN 
MIT 
MIY 
MIT 
MIT 


MIT 
MAT 
NIP 
NIP 
NIP 


ALN 
ALH 
ALE 
ALN 
ALN 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMH 


NIP 
NIP 
MIT 
MIT 
MIT 


AMG 
AMG 
AHG 
AMG 
ALH 


SAN 
TOS 
HIJ 
HIJ 
NIP 


AMG] SOY 


1MAl AMH SOY 
LA| AHG| MAT 
1A], AHG| MAT 


1MA} ALN} SAN 


t 
1MA 


1MA 
1MA 
500MA 
5COMA 


SOMA 
SOMA 
SOMA 
50MA 
SOMA 


SOMA 
30MA 
1MA 
1MA 
1A 


1A 
1A 
200MA 
200MA 
200MA 


200MA 
200MA 
1MA 
IMA 
IMA 


ALN] SAN 
ALN] SOY 
ALN] SOY 
AMG] MAT 
AMG] MAT 


AMG 
AMG 
AMG 
AHG 
AHG 


FUJ 
FUJ 
FUJ 
FuJ 
FUJ 


AHG 
ALG 
ALG 
ALG 
AHG 


FUJ 
SAN 
cas 
oB6s 
OBS 


oBs 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


AHG 
AHG 
AMG 
AHG 
AHG 


AHG 
AHG 
ALG 
ALG 
ALG 


OBS 
oss 
FUJ 
FUJ 
FUJ 


BC 212L 
BC212.L 
BC212L 
BC212L 
BC212L 


BCW37 
BCW37 
BCW37 
BCW37 
BCW37 


BC212L 
BC212L 
BFX29 
BC179 
BCW37 


BCw37 
BCW37 
BFX29 
BCATS 
BC1T9 


BF X29 
BFX29 
BFX29 
BF X29 
BFS95 


BSW24 
BSV68 
BSV68 


BC212L 


BC 212L 
BD590 
B0590 
BC212L 


BC 21 2t} 


BC 214L 
BS V68 


BC214L 
BC2L4L 


BCW37 
BCW37 
BD590 
B0590 
BD590 


BCW37 
BCwW37 


BD590 
BSV68& 


BCW37 
BCW37 
BD590 
BD590 
BC214L 


BC21L4L 
BC2L4L 
BC 214L 
BC W37 
BCW3T 


ACL28 
4C128 
AC128 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
AC125 
ACi25 
AC125 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 


AS7Z16 
ASZ16 
AC125 
AC125 
AC125 


2N4061 
2N4061 
2N4061 
2N4061 
2N4061 


T1891 
T1S91 
T1891 
TIis9l 
T1891 


2N4061 
2N4061 


2N2905A 


2N3965 
TISs91 


TESOL 
TIS9L 


2N29054 


2N3965 


| 2N3965 


| 2N2905A 
| 2N2905A 
| 2N29052A 
' 2N2905A 
F 2N4036 


2N290TA 


2N3497 


2N3497 


2N4061 


2N4061 


, 2N6126 
| 2N6G126 


2N4061 
2N4061 


2N4058 


2N3497 | 


2N4058 
2N4058 


TIS91 
TIS91 
2N6126 
2N6126 
2N6126 


TIS91 
T1$91 
2N6106 
2N6126 
2N3497 


TIS91 
TIS91L 
2N6126 


2N6126 
2N4058 


2N4058 


2N405B | 
2N4058 

| TLS91 
TIS9L 


2N2706 
2N2706 
2N2706 
2N1536 
2N 1536 


1 2N1536 
1 2N406 


2N405 
2N406 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N 1536 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N406 
2N406 
2N406 


eoocse ooceo 


oooo$o oooco oooone oooco oooo$9c oooce ooooceo eooocceo oocooce oeooo°c.;oc oooco coooo oooce 


ooooo 


| 


— 


PM T F 
TRANSISTOR | OA J P T “OB EURO USA 
NUMBER tT MAX TOT | MIN MAX EQvVT. EQVT. 


2SP37 PG] TCl LC2} 30V] 20W l2v SCA! 85C | 150MWF] 400K 8CTP LMA) ALG! FUJ] AC125 | 2N406 0 
25838 PG| TO? LC7} 3CV) 20V) 12v | 150MA; 85C | 250MWF| 300K 70P B57? LMA; AMG) FUJ) AC 128 | 2N2706 | 0 
28339 PG) TOL LO2; 10V 10V 2MAl 85C SOMWF] 4COK 7OP 65TP | 5SOOUA} ALN| FLU] ACLOTIN 0 
25340 PS] TOL LO2; 40V/ 30W 12v | 100MAl 75¢ BOMWF) 400K 60P} 1OOTP | 100MAl| AMG] OBS| AC128 | 2N2706 1] 0 
25841 PG} 103 LC5) 4CV] 32Vi l2v |L20QMA] 85C¢C 44nC} 200K 35/160 LA] AHG) FUJ| ASZ16 | 2N1536 1] 0 
25842 PG| T03 LCS} 60V]/ 50V 12v [1200MAl 85C 44wWC!] 200K 325/160 LA) AHH) FUJ] ASZ15 | 2N1533 | 0 
25843 PG] TOL LO2) 25V SV | LOOMA! 75C | LOOMWF] 100K 7TNTP 5OMA/ ALG) CBS! AC125 | 2N406 0 
ZSB43A PG} TOL LCz] 45V] 30v) L2v | L5OMA] 85C | 150%hKE TOTP 5OMA! AMG! OBS} AC1L28 | 2N2706 | O 
25344 PG] TOL LCG2| 25V l2v SOMA! 75C BOMWF 11oTe 1MA| ALG] OBS} AC125 | 2N405 0) 
282846 PG| OBS QeS| 25V i2v 5CMA| 75C 8CMWF) 400K 150TP LMA) ALN) OBS] ACLO7TA 0 
28347 Po] TOL LC2) 2&V 12v SCMA; 75C BUMWFI 400K 450P/ L5SOTP 1MA| ALG) CBS| AC125 | 2N406 0 
25848 PG] TO5 LO4) 16V LOOMA; 65C | 140 WE L’ 4C0P 42TP 20MA| ALG] OBS] ACYL7T | 2N11L7€ | 0 
2834S PG) TC5 LC4) 1l6V LOCMA) 65C | 14C’wWF1200K 49P A2TP 2CMA/ ALG] ORS} ACY1T | 2N1176€ | O 
25350 PG; TO5 L04; Llév 1GOMA; 65C | L40MWF15SO0K 40P! 1L31TP 20MA) ALG] OBS] ACYL? | 2N1176 | 9 
2SB51 PG] TC5 LC4) 30V 3V | 20CMA) &85C | 200MWF BOOK 40P 43TP 2CMA!) AMG] OBS! ACYL? | 2N1176 |] 0 
25352 PG{ TQ5 LC4; 20V 3v | 20CMA; 85C | 200MWFL209K 83TP 20MA!) AMG! CBS} ACYL7 | 2NLL7E | C 
28853 PG) T95 LC4| 3CV 15V | 250A) 85C | 200%WF1200K 73TP 2O0MA| AMG! CES} ACYL7T | 2N1176]| 9 
252854 PGI TOL LC2) 30V] 20vV) 12v | 150MA} 75C | LSCMwF] SOOK 70P| 807300 IMA; ALG! TOS] AC125 | 2N406 0 
23855 Po] TOL LOZ; 30V} 25v) L2v | 150MA} 75C | 1SOMWF| 590K 70P Bate SCMAL AMG! TCS} ACL2Z8 | 2N2706 | 9 
ESPdE Po| TOL LG2| 30V] 25v) 12v | 15CMA; 75C | 150MwF| SCOK 70° ante SOMA! AMG) TOS] AC128 | 2N2706 | O 
ZSBS6A PC} TCl LC2} 45V |} 45v) L2v | 15CMA] 75C | 15CMWF] SNOK 7908 8OTP 5OMA! AMG! TOS; ACL28 | 2N270€ | O 
28357 PG] CEs LC2) 320Vv LOV | LOOMA! 75C | 10Q0MWF] 400K 65 TP IMA) ALG! FU) AC1L25 | 2N406 0) 
2585S PG! TOl LC2] 30V] ZOv) 1Gv | LOCMA} 85C | 159MwF! 4COK 70TP SCA! AMG! FUJ] AC12@ | 2N2706 | 0 
28595C PS] TOL LC2}] 30V 2V5 SOMA} 850 | 1SOMWF! 490K 65TP IMA! ALG} FUJS; AC 125 | 2N406 9 
253604 Po! TOL LG2| 20V 1 20V] 2v5 50MA) RSC | L5SOMWF] 400K TOTP SOMA) AMG) FUJS] AC128 | 2N2706 | O 
2SPsl PG} ICL LO2} 3CVv l2v 5CMA! &85C | 15CMWF] 400K- a5TP LMA! ALG) FUUJ}AC125 | 2N406 0) 
28862 PS! X03 LO5} 60Vv L2v 1A} 75C 5SwC] LOUK 30/124 | SCCMA! AHG] 08S} ADL62 | 2N2835 | 0 
2$263 PS| X93 LC5| 690V 12v LAl 75C 5wC} LOOK 30/124 | SCOMA! AFG] 03S] ADL62 | 2N2835 |G 
25854 PC| TC3 LCS] 10Cv lV 6A) 75C 25WC} 590K 34/160 LA} RHH] OPS} AL193 | 2N2147 1] © 
2SB65 PG} 101 LO2) 30V |} 20V)12v | 100MAi &85C | 15CMWF] 400K 7CP 657P LMA] ALG) FUJI] ACL25 | 2N406 0 
28R66 PG| TOl LC2] 3CV 12V ICMA| 75C | 15CMWF] €00K 40P TCYP IMA! ALC] HI J} ACL25 | 2N406 Q 
2S B66H PG| TOL LCé} 39V] 30vi lav TOMA! 75C | 1SOMWF] 300K 5¢CP NTP LMA) ALGE HIS) AC 125 | 2N406 0) 
25B67 PG} TOL LGe| ofVv L2v | L5SOMA! 75C | 350MwWF] 400K 7C° 45TP IMATALH] HIS) OC 77N | 2NLI76R O 
2SBETA PG] TOL LO2) 6NQv 20V | LSOMA] 75C | 350MWF] 409K 70P 45TP LMA) ALH] HES] OC77N | 2NLIZeBR] O 
2SB67AH PG| 107 LC?| 6CV] 30v) 69Vv 3CMA) 75C | 200MbF 5O MN LMA] ALH] HI J] CC77N | 2NLL TER CG 
2SP67H PS} TC? LC?] 55v ] 30v] 55v 3CMA} 75C | 200MWF SOMKR LMA) ALH] HIS} OC7TIN | 2NiL76B 0 
28268 Pol TCS LC3/ 105 5CV | LOQMA! 85C SOMWF| 200K 60TP SMA) ALH|/ HI S| OC77N | 2N11768 9 
25869 PG] 103 LC5| 60V lv 6A) 75¢ Z5uC 1 34/1€0 LA} RHG] CBS] AUY29/52N1167 |} 0 
25373 PG} TOL LC2| lov 10Vv 2MA) 75C SOMWF! 890K BCTP | 5COUA] ALN! OBS|ACLOTA Q 
28875 PG; TCL LC2} 25V] 25vj L2v | LOCMA) 85C | 15CMWF/ 809K 55TP IMA| ALG] HI J) AC1L25 | 2N400 0) 
2SB7SA Po] TOL LCz} 4€V | 45v) L2v | 10CMA) 85C | 150MwWwF! 3COK 55TP LMA} ALHI HIS] OCT77N | 2N11L 768] 0 
25875AH PG; TOL LC2] 45V ] 45v) i2v | LOCMA; 85C | 150MWE/ 500K 55TP LMATALH/) FIJ/ OCT7N | 2NLL768I 0 
2S875h PG) ICL {C2] 3CV L2v | LOOMA} 85C | 15CMwF] 509K 75° 55TP LMA) ALG] FEU) AC1L25 | 2N406 C 
28376 PG| TOL LG2!} 12v 2V5 | LCOMA| 85C | 15CMWF Ls TOTP LMA] ALS] OBS} ACL25 | 2N406 2) 
2Se77? PG| TOL LC2; 25V { 25vj l2v | LOCMA; REC | LSOMWF/ 8GOK YOTP IMAL ALGI HIS} ACL25 | 2N496 9 
eSB77A Puy TOL LCe} 4&v } 45Vi Lev | LOCMA! 85¢ | 150MnmF] 8CDK TOTP LMA) ALH| RIJS] CCTTN | 2NLLTEB OC 
28377AH PE; TOL LO2; 45V ) 30V; L2V | LCOMA! 85C | 150MNF] 600K 7OTe LMATALH/) HIS] OC77A | 2NLLTER OC 
28077 PG; TCL LC2] 3Cv | 30v) l2v |} LocMA! 485C | 15C%WF] 600K TOTP LMA) ALG] FI] ACIZ5 | 2N406 6) 
25878 PG} TOL LOzg|] 12V 2V5 TOMA; €CC | 19CMWE 10CTP LMA] ALG] OBS|AC125 | 2N406 9 
28880 PG} X03 LCS! 25v 1Ov LA} 60C€ 4wC TOTP 13COMA! AHG! OBS! AD1LG2 | 2N2835 1 0 
28331 PG| x03 LCS} 8CV} €0V] Sv | SOCMA] 7C¢ 20 TOTP 11DOMA] AHG! C8S| ADLoe | 2N2835 | 0 
28382 PG] x03 LC5/100V |] 60v!) 12v | 5OOMA} 70C 2nC TOTP }LCCMA! AWG! OBS] AL1S2 | 2N2835 } 0 
25083 PG| 103 LCS) 4CV] 32v) 1CV 3A) @0OC L2we 70TP LA] AHCG) O8S)ASZ1LE | 2N1536 1 9 
25884 PG|TC3 LOS) 69V |] 40v] LOv 34) 30C L2h4C 70TP LA] AHG] OBS! ASZ1L6 | 2N1536 1] 0 
2S889 PG| TOT LC?) 25v ] 25v)/ 12V |] 150MA} 85C | 250MWF} 4C0K 55TP LMA] AMGI HIS) AC128 | 2N2706 | O 
2S33S5A PG/ TC? LC3|] 45V l2v | 300MA) 85¢ | 25CMhF/ 500K €5TP | 15CMA!) AMG) KIS] ACL28 | 2N2706 | 0 
288 3G9AH PG] TOT LOT) 45V } 45Vj) 1L2v | 150A] 85C | 250MWF] GOOK EO0TP LMA] ALH]| RIJ;/OC77N | 2N11768] O 
2SP8SH PG| TO? LC3/} 30V) 3CV) 12v | 15CMA] 85C | 250MwWF] 6CUK écre LMALAMG/HIJ| AC1Z2E | 2N2706 | 0 
25894 PG| TCL LO2| 25Vv 12vV SOMA! 75C | 1504WF| 400K 150TP LMA) ALG! OBS] AC125 | 2N406 9 
28897 PG| TOL LCz] 138V l2vV SMA) 75C 4CMWF TOTP IMATALG] CBS]AC125 | 2N406 0 
25898 PG| 105 LC4) 3CV 1CV SCMA| 75C | 125MWF| €OCK SOP] 120TP LMA) ALG] GBS|ACY17 | 2N1176 | Cc 
25899 PG|TO5 LC4| 39V 5OMA) 75C | 125MwWF/] 600K SCP] 120TP IMA!) ALG] OBS] AC125 | 2N406 0 
2$3100 PG| TOS LC4) 30V 1Cv SCMA| 75C | LOOMWF] SCOK 6O0TP IMA) ALG] CBS/ACYL? | 2N1170 | 0 
258101 PS} 105 LC4|] 30V 10V SOMA) 75C | L25MWF 60TP IMA} ALG) OBS|ACYL7T | 2N1L176 | 0 
288102 PG|ORS OBS} 3CV 19V DOMA!) 75C | 18CMWF) 500K é0TP LMA|AMG| CBS/AC128 | 2N2706 | 0 
2SPic3 Puo| TCs LC4! 30V 1Cv | LOCMA;! 75C | 125MWF! SCOK 7CTP DSCMA|AMG| OBS] ACY1? | 2N1L176 |] 0 
288104 PS|OBS OBS] 30V 10V | 1OOMA;) 75C | 1804WF] 509K TOTP 5CMA/ AMG] OBS|AC128 | 2N2706 | 9 
288107 PG] TO” ilé| 30V 15V 2A} 75C IChwC] 200K 26/120 |300MA/ AHG/ OBS|AD1L36 | 2N11848;) 0 
2$3107A PG|TO3 LOS] 6CV 15V 2A} 75C 20WC] 150K 20/1290 LA] AHG] CBS/ASZ16 | 2N1536 | 0 
2Sb81C8 PG/OBS GBS] 40V 1GV | S500MA! 75C | 5OGMWF] 150K TOTP | 2CCMA/AMG/ORS/ACLoZ | 2N2835 | 0 
2$8@110 PG{TO1 LGz| 2£V 10v 5OCMA!) 75C | LOOMWF|] 400K 2CP 30TP LMA} ALG] OBS|]AC125 | 28406 

2$3111 PG| TOl LQ2] 25V 1cV 5OMA;) 75C | LUOMWF| 400K 3CP 45TP IMA; ALG| OBS) AC125 | 2N406 0 
288112 PG; TOL LC2; 25V 10¥ SOMA} 75C | LOOMWFI 400K 30P 60TP IMA;TALG| CBS{AC125 | 2N406 0) 
288113 PG/TOL LOz| 256V LOV SOMA) 75C | LOOMWF/ 400K 30P 80TP LMAJ;ALG| CBS}AC125 | 2N496 0) 
288115 PG|TOL LC2) 25Vv lcv SOMA; 75C | 1OCMWF| 500K 30P 85TP 2Z2CMA|/ALG|OBS]AC125 | 2N406 0 
eS8L1E PG)TOL LCz| 25V 10V 5CMA/} 75C | LOOMWF/SOOK 2CP] L1OTP 20"A/ALG|CBS|AC125 | 2N4C6 0 
2S8117 PG|TOL LO2| 25V 10v 5QMA} 75C | LOOMWF/] 500K 30P!] L40TP 20MA)ALG|CBS/AC1I25 | 2N406 0 
25312C€ PG!TO1 LO2; 32V 2V5 20MA! 85C | 15CMHF] 200K TOTP 2MAIALG] FUSJAC1L25 | 2N400 0 
288121 PG|TOl LC2;105V | 60V) 50v | LOOMA! 85C SCMWF)] 200K 15P 6nTP SMAITALH| FUS/OC77N | 2N11768) 0 
2SB122 PG|TO3 Lcs| g0V 40v LSOCMA! 75C 20wC | 100K 34/110 LA]}AHH/OBS|ASZ15 | 2N1L533 | 0 


61 


TRANSISTOR 


2$8123 
Z2SBL24 
258125 
zSai2é 
zSR127 


288128 
2SB128A 
258129 
2SB130 
zSB131 


2SB131A 
z2S$8132 
288132A 
288134 
2$3135 


258135A 
288136 
ZSP136A 
282137 
288138 


ZSB138A 
2881288 
2$B1 40 
2S8e141 
288142 


2$P143 
258144 
2S8B145 
288146 
258147 


288148 
288149 
2SB150 
2Se15i 
258152 


288155 
288156 
2SB156A 
2$B157 
258158 


288159 
2$8160 
288161 
288162 
2S$8163 


2SB164 
2SB165 
288166 
258167 
233168 


238169 
258170 
2S83i71 
288172 
2$8173 


2SB175 
2SB176 
288177 
2S$8178 
25B1L78A 


252180 
2SB18CA 
2$8181 
2SBL814A 
238185 


288186 
2S$8187 
238188 
2$B189 
288199 


288200 
2S8@200A 
288201 
288202 
283203 


258204 
288205 
258206 
288207 
2832074 


TO03 
OBS 
CBS 
T03 
103 


103 
T0Q3 


L05 
ogS 
OBS 
LO5 
LOS 


Lo5 
LC5 
LdQ5 


BOV 
60V 


éV 


20V 


40 
30 
40V 
40 


32 
32 
35 
32 
30 


30 
60 
60 
15 
a5 


40V 
25v 
25V 
10¥V 
10V 


40V 
460V 
40V 
10V 
12V 


12V 
12V 
12Vv 
15v 
15¥ 


12V 
l2v 
l2vV 
15V 
30V 


30V 
30V 
12v 
l2V 
12V 


12vV 
12V 
12vV 
12V 
12V 


25V 
20V 
40V 
6QV 
60V 


2v5 
2v5 


150QMA 
15A 


1500MA 


1500MA 


1A 


“oB EURO 
Tor MIN MAX EQvT. 


20nC 
41wW¢ 
41 WC 
4Cwl 
40wc 


40WC 
40WC 
4Cwe 

6wC 
6500 


65hC 
65wC 
65WC 
1OCMWF 
100MWF 


1LOOMWF 
LSOMWF 
L50MWF 
30nC 
3CwC 


3CwWC 
2cwC 
35 WC 
35wWC 
L500MWF 


1500 MWF 
L500MWr 
150 0MWF 
1500MWF 
1 8OOMWF 


40wC 
25wWwC 
5 OMWF 
5 Gwe 
5OWC 


15CMWF 
150MWF 
150MWF 
6OMWEF 
oOMWF 


6OMWF 
6OMWE 
125MWF 
13 0MWF 
12 5¢WeF 


180MWF 
125M@WF 
1 80 MWF 
20CMWF 
150MWF 


150 MWF 
125MWr 
125MWF 
12 5MWF 
125MWF 


125¥WF 
125@WwF 
12 5MWF 
225MWF 
2254WF 


13w¢ 
12u4C 
6wl 
12wc 
150MWF 


15OMWF 
15CMWF 
150MWF 
250MWE 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
300 MWF 
250MnF 

BOW 


&CwC 
8cwc 
80W 
&CwC 
80 WC 


62. 


100K 
180K 
180K 


190K 
100K 
100K 
TOOK 
200K 


200K 
200K 
200K 
300K 
300K 


400K 
300K 
300K 


1005 
100K 
109K 


100K 
100K 
100K 
100K 
100K 


120K 
100« 
209K 
200K 
200K 


200K 
300K 


400K 
300K 
300K 
300K 
300K 


300K 
400K 
400K 
500K 

1M 


400K 
190K 
200K 
400K 
100K 


200K 

lv 
400K 
309K 
300K 


200K 
200K 


200K 
209K 


200K 
200K 
209K 
400K 
300K 


200K 
200K 
209K 
200K 


20P 


50P 
50P 
5CP 


50° 
50P 


60P 


GOTP 
TOMN 
TOMN 
15/50 
26/100 


16/26 
16/36 
30/80 
20MN 
325/160 


40/160 
35/160 
40/160 
TOTP 
TOTP 


50TP 
120TP 
L2aTP 
30/250 
30/250 


30/250 
30/250 
€2/89 
62/89 
12/31 


23/59 
45/119 
37TP 
7T5TP 
28/119 


TOTP 
60MN 
35TP 
30/75 
30/75 


30TP 
45TP 
45TP 
35TP 
55TP 


BOTP 
75TP 
50TP 
50TP 
TATP 


TOTP 
1aa0TP 
LoOTe 

BOTP 

éaTP 


85TP 
30TP 
50TP 
50TP 
5OTP 


90TP 
109 TP 
651P 
é5TP 
65TP 


30/96 
25/150 
20/150 
25/150 

45TP 


L?70QTP 
100TP 
7OTP 
7OTP 
g0TP 


30/150 
30/150 
60TP 
70/290 
20/40 


50/100 
207/49 
60/100 
20/40 
207/49 


6A 


1A 


300MA 
5CCMA 
5QCMA 
5COMA 

30MA 


30MA 
30MA 
SOMA 
LOOMA 
1MA 


15CMA 
L5CMA 
150MA 
150A 

15A 


15A 
15A 
154 
15A 
15A 


AHG 
AHH 
AHC 
AHG 
AHG 


AHG 
AHH 
AHG 


AKG 


AHG 


AKG 
AHH 
AHH 
ALN 
ALG 


ORS 
aes 
OBS 
MAT 


ASZ15 


AS7Z16 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ15 
AS116 
AD1lo2 
ASZL6 


ASZ16 
ASZL5 
ASZ15 
AC1LOTN 
AC125 


BSV68 
AC1L28 
OCTIN 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
AS2Z15 
ASZ16 
AS715 
ASZ16 


ASZ16 
ASI16 
ASZ16 
ASZL6 
ASL15 


ASZ12 
ASZ16 
OCTIN 
ASZ15 
ASZ15 


AC128 
AC128 
AC 128 
ACLOTN 
ACLOTN 


ACLOTN 
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2SB222 
288223 
286224 
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ZS8227 
288228 
288229 


258230 
288231 
288232 
258234 
288235 


258236 
288237 
288239 
2S8239A 
288240 


258240A 
288241 
2SB8241A 
258242 
2SB242A 


288243 
2SB243A 
288244 
258245 
258247 


258248 
2S8248A 
258249 
258250 
2SB250A 
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2SB251A 
258252 
2882 52A 
238253 


2S8253A 
258254 
238255 
233256 
2S8257 


258258 
288259 
258260 
2S8261 
288262 


258263 
258264 
238265 
258266 
2SB267 


2838268 
258269 
2S82T71 
258272 
238273 


288274 
288275 
2SB276 
288283 
288282 


103 
TO3 
TO03 
T03 
¥03 


103 
¥OQ3 
103 
103 
103 


T03 
To03 
703 
105 
105 


T05 
105 
Ta5 
T05 
105 


05 
¥05 
¥o5 
T03 
703 


103 
T03 
T03 
T03 
T0364 


1036 
T1036 
T08 
T03 
Tos 


T08 
T08 
T08 
Tos 
TO8 


108 
T038 
T08 
T0383 
103 


103 
103 
T03 
TO03 
103 


103 
103 
103 
T03 
TQ3 


T03 
x03 
x03 
x03 
Tol 


1036 
T036 
TO3€ 
TOL 
Tol 


101 
Tol 
TO5 
Tol 
101 


ToT 
TOL 
Tol 
Tol 
T01 


T03 
T03 
703 
103 
103 


L05 
L065 
LO5 
LO5 
Los 


LO5 
L05 
acs 
LOS 
Lo5 


La5 
to5 
L05 
LO4 
L104 


Lc4 
LO4 
LO4 
LO4 
L104 


£64 
LQ4 
LO4 
L005 
L05 


Lo5 
La5 
L05 
L105 
L123 


L13 
113 
L12 
L12 
L12 


Ll2 
L12 
L1l2 
Li2 
Lie 


Lie 
L12 
Ll2 
Li2 
ta5 


LO5 
L05 
L05 
L05 
Lc5 


Lc5 
LO5 
Lc5 
ios 
Los 


LOS 
LO5 
£05 
Los 
ice 


L13 
L13 
L13 
L62 
L02 


L02 
LOz 
LQ3 
L02 
LO2 


L03 
LO2 
Lo2 
LO02 
LQ2 


LG5 
Los 
L05 
105 
Lc5 


100V 
140V 
40V 
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80V 


BOV 
100V 
140V 
100¥ 
140V 


100V 
60V 
20V 
80V 
30V 


30V 
30V 
30V 
30V 
45V 


45V 
45V 
45V 
B0V 
100V 


120V 
120V 
13CV 
180V 

80V 


&CV 
36V 
80V 
100V 
40V 


60V 
BOV 
100V 
30V 
60V 


30V 
60V 
80V 
BOV 
&CV 


40V 
60V 
80V 
30V 
60V 


30V 
60V 
80V 
120V 
8CV 


120V 
35V 
35V 
35V 
18V 


120V 
8aVv 
5QV 
20V 
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25v 
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25V 
25V 


30V 
25V 
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25V 
25V 
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120V 
120V 
60V 
80V 
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15V 
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105V 
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22 5 BWF 


22 SMWE 
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225¢WF 
22 SMWF 
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225MWF 
225 MWF 
12WC 
12wWCc 
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40WC 
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13wWC 
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4wWe 
40 
60MWF 
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60 WC 
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65MWF 
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600MHF 
600 MWF 
600MWF 
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727P 
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25/200 
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30/90 
30/90 
30/90 
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20/60 
20/60 
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40/150 
20/60 
40/150 
40/80 


40/80 
40/80 
40/80 
20/60 
20/60 


40/150 
40/150 
20/60 
20/60 
40/150 


40/150 
50/250 
30/120 
30/250 

125TP 


38/280 
38/280 
38/280 
45TP 
90TP 
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100TP 
éTTPp 
TOTP 


7OTP 
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soTP 
200TP 
L50 TP 


50TP 
40TP 
35TP 
35/80 
15/30 


15A 
15A 
15A 


L5A. 


1L5A 


15A 
15A 
LSA 
5A 
LSA 
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200MA 
200MA 
200MA 
20MA 


20MA 
20MA 
20MA 
20MA 
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2A 

2A 
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IMA 
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100MA 
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AHG 
AHH 
AHH 
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AHH 
AMG 
AMG 
ANG 
ALN 
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AHG 
AHG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALN 
AMG 
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AMG 


AMG 
ALG 
AMG 
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RHH 
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SHI 
SHI 
SHT 
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SHI 
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OBS 


OBS 
OBS 
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OBS 
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OBS 
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OBS 
OBS 
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OBS 
oes 
OBS 
OBS 


cBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


oBs 
OBS 
OBS 
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oas 
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oe8S 
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aBgs 
oes 


OBS 
OBS 
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OBS 


OBS 
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oBs 
oBSs 
OBS 
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FUJ 
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FUJ 
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oBS 
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MAT 
MAT 


ASZI5 
ASZ15 
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ASZ16 
AS2Z15 


ASZ15 
ASZL5 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 


ASZ15 
ASZ16 
ASZ16 
ACY17 
ACYIT 


ACYL? 
ACY17 
AacyY17 
ACY17 
ACY1i7 


ACYL? 
ACYL? 
ACY17 
AS215 
ASZ1i5 


AS715 
AL103 
AL103 
AL103 
ACZ12 


ADZ12 
AOZ12 
AD136 
AD136 
A0136 


AD1L36 
AD136 
AD136 
AD136 
AD1L36 


AC1I36 
AD136 
AD136 
AD136 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 
AS2Z15 
ASZ15 


ASZ15 
AC1L6H2 
AD1L62 
AD1L62 
ACLOTN 


ADZ1i2 
AODZ12 
ACZ12 
AC125 
AC 125 


Aci25 
ACLOTN 
AC128 
AC 125 
AC128 


AC1L28 
ACL25 
AC128 
AC128 
AC128 


ASZ15 
AL 103 
AL 103 
ASZ16 
ASZ15 


2Ni533 
2N 1533 
2N1536 
2N1536 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


2N1533 


12N1536 


2N1536 
2N1176 
2NILT6 


2N1L176 
2NL176 
2N1176 
2N1176 
2NLL76 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N2147 
2N2147 
2N2147 
2N1100 


2N1100 
2N1100 
2N1184B8 
2N1184B 
2N11848 


2N1184B 
2N11848 
2N1184B 
2N11848 
2N1184B 


2N11848 
2N1184B 
2N1184B 
2N1184B 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1L536 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N2835 
2N2835 
2N2835 


2N1100 
2N1100 
2N1100 
2N406 
2N406 


2N4 06 


2N2706 
2N406 
2N2706 


2N2706 
2N2706 
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2N27T06 


2N1533 
2N2147 
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253285 
283290 
2SP291 
258292 
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258293 
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288255 
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258302 
257303 
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2SP3C4A 
235A306 
258309 
268310 


288311 
2S8312 
2528313 
288315 
258316 


2SP317 
257318 
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288321 


258322 
258423 
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253326 
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2543328 
253329 
2828330 
25R331k 
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258332 
2$3432H 
2£@333 
€52333H 


254334 
2583 34x 
239335 
eSH8346 
238337 


2834337b 
288338 
254338H 
238335 
283339H 


252340 
252340 
238341 
2853341 
282342 


25P 3243 
258345 
253346 
258347 
283348 


258349 
ZSB3EC 
283351 
2586352 
258353 


2Sea54 
288355 
288356 
298357 
252358 


288359 
252360 
283361 
2S28362 
252364 
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INFO 


Les 
LC5 
L04 
LC4 
L04 


LO4 
L02 
L102 
LCc5 
LQ5 


LO2 
LOS 
LOS 
LC2 
LC2 


LC4 
LC4 
LG4 
LC5 
LCs 


LO5 
LCS 
LC5 
LC2 
LC2 


LQ? 
LC5 
LC5 
{C5 
Qeas 


CBS 
Ges 
LO2 
aes 
LC4 


LC4 
LG2 
LC2 
LC4 
113 


C13 
L13 
L13 
L13 
Li3 


Ll? 
L13 
LG2 
LC2 
bcs 


LO5 
LC5 
LC5 
LC5 
LO5 


LO5 
LC5 
LCS5 
Lc5 
LO5 


LC5 
LC2 
LC2 
LG2 
LCé 
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LC2 
L13 
L13 
L13 


L13 
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G5 
Lc5 
Lc5 
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LOS 
LC5 


1 LE2] 


6cv 
80V 
138V 
30V 
30V 


60V 
18V 
L8V 
10Q0V 
16CV 


18V 
1OCcV 
60V 
1OV 
30V 


30V 
40V 
105V 
7T5V 
140V 


180V 
140V 
1380V 
1éV 
16V 


L6V 
60V 
100V 
100Vv 
lev 


12V 
l2v 
32V 
L20V 
30V 


30V 
15V 
15V 
L1LOQV 
40V 


4CV 
6Cv 
69V 
30V 
8CV 


LJ0V 
10CV 
20V 
20V 
4 CV 


49V 
60V 
6CyV 
30V 
3av 


100V 
LCOV 
120V 
12cVv 
120V 


15CV 
22V 
32V 
32 
32V 


29 
25V 
40V 
6cv 
BOV 


1oav 
25V 
80V 
LOOV 
80V 


12CV 
1BCV 

80V 
L8OV 


20v | 


4EV 
60V 


25V 
25V 


45V 
13V 
13¥ 
65 
100V 


13V 
100Vv 
€0V 


20V 
30¥ 


16V 
16v 


LéV 
40V 
60V¥ 
60V 


1cav 


25v 


25V 
45V 
45V 
55 
55V 


65V 
65N 


l2v 
30¥ 


20V 
30V 
30V 
35 
35 


40V 
40V 
50V 
50V 
9OV 


10CV 


18V 
30V 
40V 
50¥ 


60V 
25V 
40V 
60Vv 
60V 


SOV 
120yv 
80V 
40¥ 


20V! 


2cyv 
40V 
l2v 
12V 
12V 


12v 


40Vv 
3V 


lv 
lV 
5V 
25 


10V 
15V 
50V 
lv 
LV 


lv 
LV 
lv 
6V 
6V 


6V 
LV 
lv 
2v 
l2v 


L2V 
12V 
1OV 
50v 
15V 


15V 
éVv 
6¥ 
50V 
20V 


2CV 
40V 
40V 
4CV 
40V 


60V 
60V 
10V 
10V 

lv 


LV 
10V 
10Vv 
50V 
5OV 


SOV 
5OV 
5Cv 
50V 

iv 


1V 
10V 
Lov 
LCV 
10V 


6V 


20V 
4CV 
40V 


60V 
12V 
12v 
12v 
1V5 


lv5 
lv5 
lv 
lv 
12V 


1 400QMA 


“OB 
MAX ‘ror MIN MAX 


85c 3CwC 
B5C 2ChC 
75C 65SMWF 
75C | LSOMWE 
75C | 1S5SOMWF 
75C | 150MWF 
85C | 15CMWF 
85C {| 1SOMWF 
85C 40WC 
75C 30wc 
a5C | LSOMWF 
75C 35WC 
75C 35WC 
T5C 40MWF 
65C SOMWF 
75C | 225MWF 
75C | 225MWF 
75C€ TOMWE 
85C 43wC 
85C G3nC 
B5C 5ChC 
aoc 40we 
8 5C 40WC 
B5C | LSOMWEF 
85C | LSOMwWF 
ASC | 250MWF 
LOOC 5CwC 
icoc 50wWwC 
1eac 5CwCc 
69C 4 OMWF 
65C 4OMWE 
é5C 4OMWF 
85C | 200MWF 
85C 1BOCMWF 
B5C | 229MWEF 
A5C | 225MWF 
B5C | LSOMWF 
a5C | 150MWF 
ASC |} 225MwWr 
LOOC 8CwC 
1c0c BOWC 
Lecce 8OWC 
1090C BCwl 
LOOC 8OwC 
100Cc 8OwWwC 
100C BO nC 
1coc BOwC 
75C 8 3MWF 
75C 8 IMWF 
99C L2wec 
90C 1 2we 
gac L2wec 
90C L2WC 
90C 120 
990C€ L2we 
FOC L2we 
90C Léwe 
99C 12wWC 
90c L2wc 
T5C 30 wl 
15C 3CGwC 
75C | 165MWF 
75C | L65MwWF 
75C | 165¢WEF 
75C | 165MWFr 
T5C SOMWE 
75C | 150"Wr 
g0c TO WC 
9ac 70WC 
90C TOWC 
99C TOWC 
85C 15WC 
B5C L50C 
85C 15wC 
85C 5OWC 
85C 50wWC 
B5C 5OWC 
90C L2wc 
90C 12we 
7T5C | LSOMWF 
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100K 
120K 

2M 
400K 
490K 


15P 
60P 
é0Pp 


400K 
500K 
509K 
200K 
TOOK 


6CP 


500K 


5M 15P 


400K 
400K 
40)K 
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500K 
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TOOK 
TOOK 
4005 
400K 
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2coK 


500K 
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500K 
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500K 70P 


20/45 
20/765 
125TP 
LOOTP 

80TP 


8QTP 
TOTP 
36TP 
30/120 
25/200 


65TP 
30/290 
30/200 
g8nTP 
5OTP 


TOTP 
7OTP 


50TO° 


30/125 
30/125 


30/125 
14/100 
14/109 
5OTP 
60T? 


60TP 
40/200 
40/200 
40/200 
1ogdTP 


150TP 
LOOTP 
90TP 
20/250 
&5TP 


65TP 
BOTP 
15aTeP 
35TP 
20/125 


20MN 
29/125 
20/125 
25/70 
25/70 


25/50 
25/50 
TOTP 
BOTP 
50/165 


LQQTP 
5QMN 
5OMN 
35M@N 
35 4N 


35MN 
35MR 
35™MN 
35MN 
25/250 


25/250 
L26TP 
220 TP 
125TP 
180TP 


15a0Te 
LooTP 
30/150 
30/150 
30/159 


30/150 
30/120 
25/120 
20/120 
10/100 


10/80 
10/100 
50/280 
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IMA 

SOMA 


50MA 
15GMA 
LMA 
1A 
1CA 


150MA 
SA 

SA 
IMA 
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SOMA 
SOMA 
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1A 
1A 


1A 

8A 

BA 
1MA 
150MA 


L50MW 
LA 
1A 
1A 

5COUA 


500UA 
500UA 
3COMA 
5CMA 
20MA 


20MA 
20MA 
20MA 
2MA 
5A 


5A 
5A 
54 
5A 
5A 


5A 
5A 
LMA 
60MA 
1A 


LA 
15CCMA 
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8A 

BA 


BA 
BA 
GA 
BA 
oA 
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2MA 
2MA 
2MA 


10MA 
30MA 
5A 
5A 
SA 


5A 
SOGMA 
SOOMA 
SOCMA 
4A 


4A 
4A 
1A 


SOMN 4500MA 


90TP 


| LOOMA 


AHG 
AHH 
RLG 
ALG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AHH 
RHH 


AMG 
RHG 
RKG 
RLG 
ALG 


AMG 
AMG 
ALH 
RHG 
RHG 


R HH 
REH 
RHH 
ANG 
AMG 


AMG 
RHG 
RHG 
RHG 
ALN 


LALA 


ALN 
AMG 
AMH 
ANG 


AMG 
ANG 
AMG 
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2N1536 
2N1533 
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2N1176 
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2N110G 


2NLLO0 
2N1100 
2N1100 
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2$2365 
288367 
288368 
258370 
2S58370A 


2883 70AH 
288371 
258372 
288373 
288374 


288375 
288376 
258377 
258378 
288379 


€$838C 
288381 
288382 
2528383 
238386 


298389 
258390 
2se39gi 
258392 
2S$B393 


288394 
258395 
288396 
288400 
288461 


2884C2 
2828403 
258405 
288407 
258410 


288411 
258413 
2SB414 
258415 
2SB416 


<SB417 
283418 
288426 
2S8B426/8 
2SB42E/Y 


€SB426/R 
283427 
282428 
288430 
eSB431 


252432 
288433 
282434 
258434/0 
2SB434/R 


2SP434/Y 
258435 

2$B435/R 
258435/0 
2SB435/Y 


2828439 
258440 

25B443A 
2584438 
25B444A 


2564448 
258445 
258446 
283447 
258448 


288449 
288450 
25B450A 
258451 
2358452 


25B452A 
288453 
282454 
258455 
2SB457 


PG 


PG 
PG 
PG 


6V 
2Vv5 


1A 
500KA 


150MWA SCOK 7OP soTPp 
4wWwd 100TP 
4uC 85TP 
200MWF TOMN 
20C#WF TOMN 
Z200MhF TOMN 
L6E5MWF| 800K 125TP 
1500*W TOTP 
1500MW 150TP 
1500MW 150TP 
2ChwG 800K 25/250 
225MWF 400K SO0TP 
270MWFII1 200K 134TP 
180MWF iM 42TP 
180MWF/1 300K 84TP 
16CMWFIL500K 1€é9TP 
270MWF, 600K 427P 
270MWF) 700K 84TP 
270MWFIL2Z00K B4TP 
150MWF, 700K 80TP 
8ChWF 3M 100TP 
30wWC} 500K 25/250 
30wC; 500K 25/350 
1LSOMWF 100TP 
150%kF 44TP 
150 WF 90TP 
150MWF 160TP 
150MhF 68TP 
1LOOMWF! 4COK 10QTP 
24CMWF] 150K 60TP 
240MWF) 150K 60TP 
240MWF] 350K 50TP 
T2CMWH| 350K 100TP 
30WC|] L75K BOMN 
4OWCil 200K €0MN 
4CTwWC 1M 60TP 
13wc 1M 33/130 
13%C 1 33/130 
200MWF) 400K TOTP 
LSOMWE TOTP 
150MhF TOTP 
L5QMWF TOTP 
30WC] 180K 30/200 
30wC] 180K 85/200 
30wWC] 180K 50/100 
3CwC} 180K 30/60 
225MWFT 400K 6aTe 
225MWF 400K 90TP 
BOWC] LOOK 10MN 
200MbWF] 5COK 80TP 
50wCh 200K 40/170 
56WC 30/120 
25wWwC 1M 40/240 
25WwC 1M 70/140 
254C iv 40/80 
25wWwC 1M 120MN 
25WC 1M 40/240 
25WC iM 40/80 
25WC 1M 70/140 
25WC 1M 120MN 
1L50MWF] 8COK 50P/ 70/270 
1I50MWF) BOOK 50P/ 70/270 
1OOM\KF iv 110TP 
LOOMWFILSOOK 190TP 
1O0MWF 18 120 TP 
LOOMWF 1M 200TP 
10WC!] 750K 40/200 
1CwC) 750K 40/200 
45WC} 700K 15/50 
13wC} 300K 30/110 
22uC} 200K 20/a5 
200MWF _120TP 
200¥ KF 1207TP 
3OQOMWF| 400K 80TP 
300MWF| 400K L50TP 
3OCMWF| 400K 150TP 
250MWF! 700K 120TP 
25CMWF| 700K 120TP 
250MKF| TOOK 120TP 
150MWF I 300K 11LOTP 
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AC 128 
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ACYAT 
ACYLT 
ACYL? 


AL103 
AC128 
ACY17 
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AC Y17 


ACY17 
ACYL? 
ACY17 
ACY17 
AC128 


ACLOWN 
AL103 
ALLO3 
ACY17 
ACY17 
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ACY17 
AC YLT. 
AC125 
ACY17 


ACYL? 
ACY17 
AC128 
ASZ16 
AL103 


AL103 
AD1L62 
AD162 
AC128 
AC125 


40125 
OC7T7N 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
ACY1T 
ACYi7 
ADZ12 
AC128 


AL100 
ADZ12 
BD590 
BD590 
BD590 


Bo590 
BD590 
BD590 
BD590 
BO590 


aClO7TN 
AC LOIN 
ACLOTZN 
ACLOTA 
ACLOTA 


AC107N 
AD162 
AD162 
AU106 
AD1L62 


4SZ16 
AC128 
AC128 
ACYLT 
ACYL? 


AC Y1L7 
ACYL? 
ACY17 
ACY17 
AC128 


2N2706 
2N2835 
2N2835 
2N2706 
2N2706 


2N2706 
2N2706. 
QNLI7E 
2N1176 
2N1176 


2N2147 
2N2706 
2NL1L76 
2N1176 
2N1176 


2NL1L7E 
2N1176 
2M1L176 
2N1176 
2N2706 


2N2147 
2N2147 
2N1176 
2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N406 
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2NL1L76 
2N1176 
2N2T0€ 
2N15 33 
2N2147 


2N2147 
2N2835 
2N2835 
2N2706 
2N406 


2N406 
2N11768 
2N1536€ 
2N1536 
2N1536 


2N1536€ 
2NL1L76 
2N1176 
2N1100 
2N2706 


2N2147 
2N1100 
2N6126 
2N6126 
2N6126 


2N6126 
2N6126 
2N6126 


2N6125 | 


2N6126 


2N2835 
2N 2835 


2N2835 


2N1536 
2N2706— 
2N2706 
2N1176 
2N1176 


2N1176€ 
2NL1L76 
2N1176 
2N1176 
2N2706 
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2SB457A PG| TOL Log 32vV SOOMA| 85C ; ISOMWF) 300K LLOTP | 1SOMA] AMG) M1T] ACL28 | 2N2706 | 0 
288458 PG] XO3 | LO5) 25V i 12¥ 1 85C | 800MWF 28/210 | SCOMA| AHG OBS| ADL62 | 2N2835 | 0 
258458A PG x03 LOS} 45V) 32y 12V 1A 85C | S8OOMWF 28/210 | SOOMA) AHG OBS} AD162 | 2N2835 | 0 
2884588 PG] x03 L05) 100V| 604 l2v 1A) 85C | 8OOMW 28/210 | SOOMA| AHG) OBS! AD162 | 2N2835 | 0 
258459 PG TO1 LO02| 30V) 18Vy 2v5 SOMA 85C | 12 0MWF 180TP IMA; ALG) HIS} ACL25 | 2N406 0 
258460 PG} 701 LOZ) 40V| 25¥4 2V5 SOMA) 85C | 120MWA 180TP LMAl ALG HIJ) AC125 | 2N406 0 
2SB461 PG} TO5 Lo 35V| 244 12V | 400MA 75C | 300MWFi 500K 80TP | 400MA/ AMG TOS) ACY1L7 | 2N1176 | 0 
288463 PG) 1066 | 143) 32V 12v 2A) B5C 6wC) 400K 30/250 | 5OOMA! AHG TOS] ADL62 | 2N2835 | 0 
25B463/R | PG T066 | 143) 32V 12v 2A) =85C 6éwl) 400K 30/60 | 5O0MA/ AHG TOS) AD162 | 2N2835 | 0 
2S88463/Y | PG) TO66 | 143) 32V 12v 2A) 85C 6WC; 400K 50/100 | SOOMA] AHG) TOS! ADL62 | 2N2835/ 0 
288463/8 | PG) TO66 | L43| 32 12vV 2A| 85C 6WC| 400K 85/250 | SOOMA| AHG TOS| AD162 | 2N2835 | 0 
28B464 PG| TO3 L05| 100V/ 60v LV 6A) 85C 30WC; 700K 30/170 1A) RHG] OBS) ALLO3 | 2N2147] 0 
288465 PG} 703 Lo5; 60V/ 40M LV 6A) 85C 30wC) 700K 30/170 1A) RHG) OBS] ALLO3 | 2N2147) 0 
258466 PG] x03 L002) 40V| 30M 12V | SGOMA) 85C 12WC) 150K 25/150 | SOOMA| AHG FUJ| ADL62 | 2N2835 | O 
288467 PG| x03 LO5| 60V| 404 12V | SOOMA) 85C 12WC;} 150K 25/150 | 500MA| AHG! FUJ| ADL62 | 2N2835 | 0 
258468 PG; 103 105; 200V|) 90M 1V5 1cA) =85C 32WC 14/130 4A) RHH) HI J] AULO6 0 
2SB468A PG| 703 105] 270V| 90V LV5 100A; 85C 324C 14/130 4A| RHH) HI J) AULOG 0 
2S8B470 PG] TOL LO2| 25V)} 18W 2Vv5 SOMA) 85C 8 OMWF 160TP | 1MA] ALG] FUJ! AC1L25 | 2N406 0 
2SB471 PG; T03 L05} 60V; 45v 10V 104) 85C 40wWC) 120K 50/165 LA] AHG HIJ) ASZ16 | 2N1536 | 0 
2SB471A PG] 103 105) 60V) 45¥ 1LOV 10A) 85C 40WC) 120K 50TP 1A] AHG) OBS] ASZ16 | 2N1536 | O 
2884718 PG} TO3 L005) 60V|] 45¥ 10V 10A| 85C 40WC) 120K 80TP 1A] AHG} 08S] ASZ16 ; 2N1536{ 0 
2838472 PG] T03 LO5| 60V/ 45Vi 10V 110A} 85C 40uC} 120K 50/165 LA] AHG) HI J] ASZ16 | 2N1536 | 0 
2SB472A PG; TO3 L05| 80V| 50V 10V 10A| 85C 40wC] 120K 50TP LA| AHH] 08S| ASZ15 | 2N1533 | 0 
2884728 PG} TO3 L05} 80Vv; 50W 10V 10A) 85C 40WC) 120K 80TP 14] AHH] OBS} ASZ15 | 2N1533 | 0 
258473 PG! x03 LO5| 32V 6V 1A) 85C 4WH 40/180 | 5SOOMA| AHG MAT] AD162 | 2N2835 | 0 
2SB474 PG| T03 L105) 35V/) 24Vvi 6V 2A) 85C L2wc) 250K 50/275 | 2COMA| AHG|) SAN| ASZ16 | 2N1536 | 0 
2S8475 PG] Tol £02) 20V| 10v; 6V | 300MA) 75C | 1SOMWF) 200K 7T5TP SOMA] AMG! MAT| AC1286 | 2N2706 | 0 
2S B476 PG] TO39 | LO4 20V} 10VW 6V 2A) 85C | 250MWF) 600K 7T5TP 2A) AHG! MAT| ACYL7 | 2N1176 | 0 
2SB477 PG] TO36 | L123} 30V| L5v) 15V 30A| 85C 80kKC 20/130 15A| AHG| OBS) ADZL2 | 2N1200 | 0 
288478 PG} 1036 | 113) 60V| 30V) 30V 30A} 85C 80WC 20/130 15A] AHG) OBS} ADZ12 | 2N1100/ O 
288479 PG] TO36 | L13) BOV| 40W 40V 30A} 85C 80nc 20/130 1 5A} AHG! OBS} ADZ12 | 2N1100 | 0 
258480 PG] T036 | L113) LOOV| 8OV BOV 304) 85C 80WC 20/130 15A} AHG! OBS) ADZ12 | 2N1100/ 0 
238481 PG} X03 LO5| 32vV 10V 1A} 85C 6wC) 200K 30/110 1A] AHG] MAT| AD162 | 2N2835 | O 
288482 PG| TO1 LO2} 25V} 20Vi lav 50MA| 85C | 120MWF 3¥ 12P) 200TP IMA] RLG] TOS! OC44N | 2N2614 0 
258486 PG| TC1 tO02| 25V| 20Vi lav 50MA| 85C | 120MWF 3® 12P{ 200TP LMAI RLG| TOS! OC44N | 2N2614 | 0 
288487 PG; 08S OBS} 30V| 20V 2V5 | SOOMA! 85C 5wWC| 500K 30/150 | 300MA| AHG] FUJ| AD162 | 2N2835 | 0 
288488 PG; OBS OBS] 60V] 30v) 12V | 500MA} 85C 5wC! 500K 30/150 | 300MA| AHG!] FUJ] ADL62 | 2N2835 | 0 
2SB492 PG) 7039 | LO4) 25V| 18Vi 6V 2A; 85C 6WC} 350K L10TP | 200MA| AMG! SAN] ACYLT | 2NL176 | O 
258493 PG} 108 L12} 40V|] 20Vv) 10V 5A; 85C SWC) 300K 40MN 3A] AHG] MAT] AD136 | 2N1L184BH 0 
2538494 PG| TOL LO2}; 25V/ 18W 6V 1A) 85C | 200MWF) 400K 38MN | LSOMA| AMG] MIT] AC128 | 2N2706 | 0 
288495 PG] TO1 LO2); 25V/ 18Wj 6V 1A] 85C | 200MWF) 400K L1LOTP | 150MA] AMG] MIT] AC128 | 2N2706 | O 
2SB495A PG! TO1 102) 32V| 25vi 6V 1A) 85C | 200MWF) 400K 110TP | L5OMA| AMG] MIT] ACI28 | 2N2706 | O 
288496 PG| TOl LO2| 25V| 18V) 2V5 | 250MA) 85C | 600MWH) 800K 60MN 50MA| AMG] HIJ| ACL28 | 2N2706 | 0 
288497 PG} OBS OBS} 20V] 15V) 2Vv5 30MA| 85C 65MWFIL200K 90TP 1MA] ALN] FUJ| ACLOTN 0) 
2SB504 PS); T039 | LG5; BOV} 60V LOV 3A) 185C 1WF 40/300 | SOOMA/ AMH] NIP| BFS93 | 2N4037 | 0 
238505 PS} TO37 | L47| 8OV| 60V| LOV 3A| 185C LWF 40/300 | 500MA| AHG) NIP 2N2197 | 0 
288506 PS| 103 105] 15CV |L00V) 7V¥ i7500MA/ 185C 6CwC 35/200 1A] RHH] NIP} AL103 | 2N1100/ 0 
288507 PS; TOP66/ L32) 60V) 60V) 5V 3A) 150C 30nC 4M 40/320 1A] AHH} SAN| BD590 | 2N6126 | 0 
288508 PS| TOP66) 132) 60V |) 60V) 5V 3A| 150C 30wWC 4M 40/320 1A] AHH] SAN] 80590 | 2N6126 | O 
2S8511 PS| TOP 66] 32) 35V) 35vi 5V [5O00MA! 150C 10WC 4M 40/320 1A] AHG! SAN| BD590 | 2N6126 | O 
238514 PS| TOP66) L32) 50V |) 50V) 5V 2A) 150C 20WC 4M 40/320 1A| AHG] SAN| BD590 | 2N6126 | 0 
23C€11 NG; TOl LO4| 18V 12vV 24MA| 75C 55 MWF 26 15P 22MN LMAIRLG! OBS} ASY29 | 2N1304 | 0 
28€12 NS| TO5 L04| 60V 8V | 250MA| 150C | 7TOOMWF BM 20TP | 200MA| AMG] OBS|BFYSO | 2N2297 | 0 
25C€13 NG| TO5 LC4| LBV 12¥v 40MA] 75C 6 5SMWF 3M 15P 50TP 24MA| ALS] OBS} ASY29 | 2N1304 | O 
2S8C14 NG] T05 LO4| 18V 12V 40MA| 75C 6SMWF 8M 15P) lLOOTP 24MA| RLG| OBS] ASY29 | 2N1304 | O 
2scis NS} TO5 L004; 30V/ 20V) 5V SOMA! 175C lWF| 80M 4P 60MN 1OMA|RLG] 0BS|BSW24 | 2N2219A 0 
2S$C€15/0 NS| 705 LO4| 30V/] 20v) 5Vv SOMA! 175C 1WF| 80M 4P 60MN LOMA|RLG] OBS| BSW24 | 2N221L9A 0 
2SCLi5/1 NS| TO5 LO4| 60V| 30Vi 5V SOMA! 175C LWF| 80M 4P 60MN 1LOMA| RLG! OBS) BSW24 | 2N2219A 0 
2SC15/2 NS] TO5 LO4) 90V | 45Vv) 5V SOMA) L75C IWF}; 80M 4P 60MN LOMA! RLG| OBS] BSW24 | 2N2219A 0 
2SC15/3 NS| TOS 104; 120V |) 60V) 5SV 5OMA| 175C 1WF; 806 4P 60MN 10MA| RLG/ OBS] BSW24 | 2N2219A 0 
28C16 NS} TO18 |}LO1] 25V) 20W, 5V 3OMA| 175C | 250MWF) 100K 7P 25TP 10MA| ALG| OBS|BCLO?T | A157 .¢) 
2SC1L6OA NS}TO18 |LCl] 25V) 20V) 5V 30MA| 175C | 250MWF| 1COM 7P 30TP 1OMAj; ALG} OBS| BCLO7 | AL57 .¢) 
2SC17 NS} TO18 | LO1) 20V) 20Vi SV 50MA|175C | 250MWF) SOM 7P 30TP 2MA| ALG] OBS/ BC10O7 | AlL57 0 
2SCiT7A NS| T1018 | LO2| 25V| 20vi Sv 50MA|175C | 250MWF| 8OM 7P 30TP 1QMAj ALG| OBS! BCLOT | A157 0 
2SC18 NS|}TO018 | LOL} 20V] 20Vi 2v ZOMA| 175C | 250MWF| 20" 10P 12TP LMA! ALG] GBS/BC107 | AL57 0 
2Sc19 NS| TO5 Lec4| 40V 5V | 40Q0MA| 150C | 600MWF) 10M SOP 50TP | 150MA! ANG] OBS| BFY50 | 2N2297 | 0 
2SC€20 NS| 105 LO4| 40V 3V | 400MA) L50C | 600MWF) 1OM 50P 50TP |150MA/ AMG] OBS| BFY5O | 2N2297 | O 
28C21 NS| TO03 LO5| 60V]| 60V) SV 2A) 150C 63W 25MN 1A] AHG] OBS| BDYZ0 | 2N3055 | 0 
23C22 NS} TO8 L12| 75V | 50v) 5V | SOOMA; 165C 13WC} 50M 20/100 |150MA/ VHG! NIP 2N2782 | 0 
28C23 NS| TO8 Liz} 75V | SOv| 5V | 5O00KA| 165C i3WC| 50M 20/100 | 150MA) VHG| NIP 2N2782 | 0 
2324 NS]; 108 ti2|}100V!} 70V) 5V | S5OOMA| 165C 13WC; 50M 20/100 | 150MA/ VHH| NIP 2N2782 | 0 
28C27 NS; TOS L004; 60V 100MA| 150C | SOOMkwF) 60M = 8P 50TP LOMA] ALG! FUJ| BFY50 | 2N2297 | 0 
28C28 NS| T05 L044) 100V } 45vj 5Vv LA] 150C | 600MWF] 40M 20P 20MN 1MA| AMH| FUJ|BSW66 | 2N1893 | 0 
238C29 NS| T05 L04; 40V 25MA/ 150C | 115MKF) 406 8P 30TP LOMA! ALG| FUJ|BFY50 | 2N2297 | 0 
23C€30 NS| T05 £04; 60V;} 30v) 5V SOMA; 165C | SOOMWF] 140M 8P 45TP LOMA|RLG| NIP|BSW54 | 2N2219A 0 
2S8C31 NS| 105 LO4| 60V) 25¥) 5V | 200MA/165C | 7SOMWF| 100M 8P 35TP 10MA| AMG) NIP) BFY50 | 2N2297 | 0 
28C32 NS} 105 LO4) 60V |) 25V; SV | 200MA|165C | 7T50MWF/ 125M &P 60TP 10MA| AMG| NIP|BFY50 | 2N2297 | 0 
2S8C32A NS} TO05 LO4; 60V | 25Vv; SV | 200MA;,175C | 750MWF] 100 8P 60TP 10MA| AMG] GBS|BFYSO | 2N2297 | 0 
2$C33 NS| TO5 LO4|) 45V/) 20V) 3Vv SOMA| 165C | 1SOMWF|/ 125M 5P 55TP SMA|RLG! NIP|BSW54 | 2N2219A) 0 
25034 NGI X01 Lo3! 20V 20V | 250MAi 75C | 140MWFBSOOK 30TP | 2COMA! AMG! OBSIAC176 | 2N2430 | 0 
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FC 
TRANSISTOR P T OB EURO USA 
NUMBER TOT | MIN MAX EQVT. EQ. 


28035 NG] x01 Lc3] 2cv 20V |] 250MA] 75C | 14CMWFR 500K 65TP | 2CCMA| AMG] OBS|/AC176 | 2N2430 
28C36 NG| X01 103} 20V 20V | 250MA| 75C | 140MWF 9M LOOTP | 2COMA| ANG] MAT] AC176 | 2N2430 
28C37 NS| TO5 LQO4| 40V | 25V| 3V | 200MA) 175C | 200MWF)/ 125M 8P 50TP LOMA] RBG! OBS| BSW54 | 2N2219A 
23¢€38 NS| TO05 LO4| 40V | 25v| 3V | 200MA/175C | 750MWF| 1256 &P 50 TP LOMA} RMG! OBS| BSW54 | 2N2219A 
25C39 NS| TO18 | LCL] 25V}] 15; 3Vv SOMA; 150C | 250WF/ 200" 4P 50TP 1MA/ ALG| FUJ| BCLOT | A157 
2SC39A NS; TO1L8 | LCL] 25V] 15V 250MWF| 200M 4P| 120TP 3MA) ALG) FUJ| BC107 | ALST 
25C40 NS} T018 | LOl) 25V] 1L5V 250MWF| 300M 4P 50TP LMA| RLG] FUJ!] BSW64 | 2N2222A 
28C41 NS| 103 LO5/ 1L50V 5ChC| 10 12/92 1A} AHH| OBS| 8U123 

28C42 NS} TO3 L05/ 150V 50wWC; LOM 4/185 1A] AHH| OBS/ BU123 

28C42A NS| 103 Lc5| 2c0v | 75V 50wC) LOM 12/128 1A} AHH] OBS| BDY25 

28C43 NS} TO3 LCc5) 1 COV 50wC; 10M 4/185 1A] AHH] OBS) BEDY23 N3445 
28C44 NS] TO3 LO5; 5CV 50QWC;] 10M 4/185 LA) AHG| OBS| BOY23 pots 
28045 NS| T03S | LO4| 45V | 20V SOOMWF| 80 = 8P 25MN 10MA} AMG; OBS; BFYSO | 2N2297 
28046 NS| T05 L104) 60V | 40V GOOMWF; 90M 25P 50TP 1MA| AMG| FUJ|BFY5SO | 2N2297 
2SC47 NS| TOS LO4| 40V; 25V 72CMWF| 90M 30P 50TP LMA) AMG] FUJ| BFY50 | 2N2297 
28048 NS] TOS LC4| 120V | e0V 600MBF| 9OM 25F 50TP IMA] AFH] FUJ| BSW66 | 2N1893 
28049 NS] 105 L04] 120V|) 70V 800MWF] 806 20P TOTP | 150MA} AMH| NEP] BSW66 | 2N1893 
2S8C50 NG| X€1 LO3; 20V 20V 10CMWF 5s 30¥N 4MA| AMG] OBS} AC176 | 2N2430 
2SC51 NS| CBS OBS| 60V] 40V lwF} 90M so TP LMA} AMG] FUJ] BFY50 | 2N2297 
2S$C52 NS| TOS LC4| 40V 175M = =8P 50TP LMA! RLG| FUS| BSW54 | 2N22L9A 
zS¢53 NS} 105 L004) 25V¥) 25V 6OCMBF] 150 = 8F 50TP IMA) RLG}] FUS| BSWD4 | ZN2215A 
28C54 NS|TOLB | LOL] 40V] 35V ZO0CMWF| 175 8P 50TP IMA] RLG| FUJ|BSW64 | 2N2222A 
28C55 NS] TO18 | LCL] 25] 25V 36C¥WF| 150M 8P 50TP LMA] RLG| FUJ| BSW64 | 2N2222A 
28C56 NS| CBS OBS} 20V 200MwWF] 9OM 5P 80TP 2MA| ALG] FUJ| BC 182L] 2N3710 
2$c57? NS| TO8 L1l2} 75V} 40v llwc; 55M 10/30 {150A} VMG| OBS 2N2782 


zSC58A NS| 105 LC4] 125V |120V 7T5CMWF] 125% = 6P 65TP LCMA! ALH] MAT| BFY6S | 2N1990 


2$€59 NS} T05 LO4) 120V) €0V BOCMWF) 756 20° 35TP |) 15 CMA} AMH! NIP] BSW66 | 2N1893 
2S8C6C NG{| TCL LC2} 20V] 12Vv SOMWF 4M 25P 50TP LMA! RLG| OBS| ASY29 | 2N1304 
2Scé6l NS| OBS OBS| 30V] 20V 200MWF| 99M 5SOMN LMA] AMG] FUJ| BFY5O | 2N2297 
<SC62 NS|TO18 | LC1| 40V{ 15V 360MbKF| 300 LOP 60TP LOMA| RLG| OBS| BSW64 | 2N2222A 
28C64 NS} TC5 LC4} ecv| 5O0V SO0CMWFL 20" LOF soTe 5MAl ALG! OBS} BEY5C | 2N2297 
28C65 NS| TO5 L104] 130V] SOV 600MWF, 20M 1LOP 20 TP 5MA| ALH!] SAN/| BFY65 | 2N1990 
2SC6E NS] TO5 LC4}130V}] 70V 600MWF} 30M 10P TOTP SMA) ALH] ORS) BFY65 | 2N199C 
2SCo7? NS| TOL8 | LOL] 40V] 20V 360MWF] 2COM 7P BOTP LOMA] R¥G| NIP] BSW64 | 2N22224 
2SC68 NS} TO18 |] LCl] 40V] i5V 36CMWF| 200M 7P} LOOTP LOMA] RMG| NIP|BSW64 | 2N2222A 
28C6S NS} TC5 LC4)/120V| 60V &CCMWF| 80M 20P S5OTP | 15CMA] AMH] NIP! BSW6E | 2N1893 
28c7c NS} T039 ] 104) 180V BOOMWF| TOM 4P 45TP 2MA| ALH! OBS! BFY65 | 2N1990 
2sc7i NG| TO5 LO4} 15V{ L5V 150MbhF LOOTP | LOOMA] RNG] 08S] ASY29 | 2N1304 
2sc7e2 NG} 105 £04] 15v] Ll2V 150 MWF 1OOTP |} 100MA}RMG} 08S) ASY29 | 2N1L304 
28C73 NG} x01 LC3| 15V| lev 30MWF Be 4F 4LTP LMAIRLG| OBS} BCLOT | ALS? 
2sci4. AS} TC3S {LC4| 30V | 20% 600MWF| 150M 8P TOTP LCMAT ALG! OBS! BFY5C | 2N2297 
2ScU5 NG} xOl Lc3/ 15Vj L2v JOMWE 4M 4P 24TP LMA] RLG| OBS| BC107 | AL57 
2SC76 NG} x01 LO3) 15Vq] Lev 3CMwWF 4h GP 24TP IMAI RLG| OBS|BCLOT | AL57 
2Ssc7T NG| XOL LOQ3} 15V] lev 30MWF 46 4P 24TP 1MA| RLG}| OBS| BCLOT | ALS? 
2S8C78 NG| KCl LC3] 15V) 12V 3CMWF 4M 4P 24TP 1MA) RLG| O8S| BC1O7 | A1lST 
z2sc79 AS} TO1e | LC’ 15V) 12Vv 300MWF] 250M 5P 50TP 1MA] RLG] FUSS] BSW64 | 2N2222A 
2$C80 NS| TO72 | LO6) 30V) 15V 20QMWF) 100" 7P 55TP 5MA| RLG| NEP| BFX73 | 2N9138 
2SC31 NS} 08S OBS}; 50V] 40V 125WC 3M 10/150 LA] AHG] OBS| BDY20 | 2N3955 
2S8C82 NS] CBS OBS] 100V |] 80V 125wWC 3M 10/150 1A} AHH) OBS) BDXS1 | 2N4348 
2S8C83 NS| CBS OBS| 150V |120V 125wWC 3M 10/150 1A] AHH] OBS] BEX51 | 2N4348 
2S8C84 NG| TOL Lo2z| 15vV{ Lev 1OOMWF 4 2CP 40TP 20MA| RMS| CBS| ASYZ9 | 2N1304 
2sC35 AG/ Tol LO2| 15V] 12V 100MWF 8M 20P 30TP | 20OMA| RMS| OBS] ASV29 | 2N1304 
2$C86 NG} 101 LC2) 15] 12V 1LOCMWF 4” 20F 60TP | 2CCMA| RMS! OBS| ASYZ9 | 2N1 304 
28C87 NS| TO5 104] 30V| 24V 60CMWF| 125M 8P 50TP LOMA] RMG!] FUJ| BSW54 | 2N22194 
2S$C88 NS} TOS LC4| 120V] e0V GOOMWF] 125" 6P 50TP LOMA) AME] FUS) BSWOE | 2N1893 
28C39 NG! 105 LO04} 25v] L5V 120MWF 1” 40P 20¥N 20MA| RMG| FEU] ASY29 | 2N1304 
z2SC89H NG| T95 LO4| 25V] 15V 12 0MWF 1’ 40P 20MN 2CMAI RMS] KIS} ASY29 | 2N1304 
2S8C€90 NG} TQ5 LO4) 25V] 15V 120MWF 2M 40P 20MN | 2CCMA| RMS| H1J| ASY29 | 2N1304 
25C90H NG] T05 LO4) 25v] 15V 120MWF 2M 40P 20MN | 20CMA| RMS| HIJ| ASY29 | 2N1304 
2scal NG| FO5 LG4| 25V| L5v 120MWF 4™ 40P 20MN | 200MA| RMS! HIJ| ASY29 | 2N1304 
2SCg1k NG| T05 LC4| 25V| 15V 120MWF 46 40P 20MN | 2GCMAIRMS| FI J] ASY29 | 2N1304 
28C92 NS} 108 L12] 1cov)} 50V 20wC;} 100M 10/100 | 350MA| VHG| NIP 2N2782 
2$C93 KS| TO8 L12| 8OV) 45V 20wWwC! 100M L0/35 | 35CMAl VHG| NIP 2N2782 
2SC94 NS} T08 Li2}100V] 50V 20wC} LOOM 10/35 | 350MA!) VHG| NIP 2N2 782 
2Sc95 NS| 105 LC4} 140V |106V BOOMWF] 7OM 2CP 50 TP LOMA| ALH| CBS) BSW66 | 2N1893 
2SC97 NS! 105 LC4) 60V! 30V GOCMWF] L25M 20P 60MN | 15CMA] AMG) NIP] BFYSCO | 2N2297 
2Sca7A NS| TQ39 | LO4) 80V| 45V BOOMWF| 175M LOP 4OMN | 5CCMA| RMG| NIP| BSW54 | 2N22192 


300MWF| 175M 45TP 1OMA| RLG| MAT| BSW64 | 2N2222A 
3ZOOMWF! L75M goTe LOMA| RLG| MAT| BSW64 | 2N2222! 
150MWF| 300" 6P 30MN 1CMA| VLA! OBS! BFX73 | 2N918 


2SC98 hS|TOi8 | LO1) 20V] 15V 
2S5C99 NS| TOL8 | LOL] 20V)} 15V 
28C100 NS} OBS oes; 40V] 15Vv 


25wWwC!| 10M 30MN | 5CCMA} AHG] TCS] BUY3E | 2N3054 
250MWF| 200M 7P 35TP LOMA] ALG] OBS] BC107 | A157 
250MWF| 1256 7P B0TP 10MA| ALG| 0BS|BC1O7 | ALS? 
250MWF| 125M 7P 32TP LOMA] ALG] CBS| BCLO7 | AL57 
250MWF| 1250 TP 60TP 1OMAl! ALG} OBS|BC107 | A157 


2SC101A NS| TO6é | L 43] FOV] 50V 
28C103 NS| TOL8 | LC1) 25V{ 20V 
2SC103A NS| TOL | LCL} 30V{ 20V 
25C104 AS|TOL8 | LOL] 25V){ 20V 
2ST1L044A NS} T018 ] LCi} 30V) 20V 


2SCi05 NS| TOLLS | LC1] 30V | 18V 250MWF) 125M 7P 407P 10MA} ALG] CBS) BCLO7 | A157 
28€106 NS| 108 Li2| 60V| 40V 15wWwC| 50M 8/20 | 200MA\ VHG| OBS 2N2782 
28C107 NS| 108 L12} 60V| 40V 15wC] 506 8/30 | 200MA| VHG| CBS 2N2782 


600MWF| LOOK 20P 20MN | 150MA| AMG| OB8S| BFYSO | 2N2297 
600MWF} 50M 20P 35MN | 150MA] AMG] ORS] BFYSC | 2N2297 
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2SCL08 NS} TO5 LG4| 90V) 45V 
2SCic9 NSI T05 LC4| SOV! 30V 


ooca°o ocooo ooo0o°o oococoo 


ooooco 


oooco oocoo aoooo ooccoca ooooo ocaoo oacco ooocoo oooo0 oooo°o 


eooo0o 


TRANSISTOR 


28C112 
2$8C113 
2SCLLE 
2SC1167T 
2scil? 


2$8C118 
2SC119 
25C€120 
2SC12i 
28122 


28C123 
2$C124 
25C€127 
28€128 
28C129 


28C130 
2SC131 
28C132 
28C€133 
2SC134 


2$€135 
25C136 
25€137 
2SC138 
25C138A 


28C139 
2$C140 
2SCL47 
28C149 
2SC15C 


z2SC150H 
2SC15CT 
2scl5l 
2SCisilk 
2$C€152 


2SC152r 
2SC1L54 
2SC154H 
2Sciéeé 
2Scle7 


2$C1i70 
2SC171 
2SCi7l2 
2SC1Lt2A 
2sc173 


25C174 
2SCL74A 
2SC175 
2SC1L76 
2SC177 


28C178 
25C179 
2$C180 
28C181 
25C1 82 


25C186 
25C187 
2S8C188 
28C189 
2SC190 


2$C191 
28C€192 
28C193 
2SC194 
28€195 


2SCL9E 
28C197 
28C199 
2$C€200 
2sc20l 


28C202 
28C2C3 
28C204 
25C205 
2SC206 


2SC210 
28C211 
28C212 
2SC213 
28C214 


¥O5 
T05 
T05 
T0039 
108 


Tos 
¥08 
1039 
1039 
TO3S 


T039 
1039 
1039 
105 
T05 


T08 

TOLé 
1918 
TO18 
TO18 


1018 
TO18 
T018 
TO12 
T1012 


1012 
TO05 


L04 
LC4 
LO4 
LC4 
l12 


Liz 
L12 
LO4 
LO04 
L04 


L04 
LC4 
L04 
L04 
LO04 


Li2 
Lol 
LOL 
Lol 
Lol 


LO0l 
LCcl 
Lol 
LCS 
LO9 


LOS 
LC4 
LO4 
LC4 
L04 


L04 
LC4 
LC4 
LO4 
LO4 


LO4 
LC4 
L04 
LO2 
La2 


LC1l 
Lol 


40V 
50V 
50V 
T5V 
T5V 


BOV 
75 
40V 
40V 
40V 


40V 
40V 
2cVv 
30V 
25V 


60V 
40V 
20V 


2cv 
25 


50V 
50V 


50V 
50V 


25V 
25V 


25V 
25 


25 
20V 


SOV 
24V 
15V 
15V 
24V 


15V 
45V 
15V 
30V 
35% 


20V 


TOV 
70V 
20V 
20V 


20V 
20V 
20V 
20V 


20V 


15V 
15V 
25 
40V 
40V 


45V 


Sy 
5V 


15V 
SV 
3V 


5V 
5V 
3V 
5V 
2V 


5V 
5V 
5V 
5V 
5V 


200WA 
20GMA 
200MA 
200A 
600MA 


600MA 
600MA 
25MA 
25MA 
25¥A 


25NA 
25MA 
25MA 
100MA 
1L00MA 


400MA 
300MA 
30QMA 
3OO0MA 
J00MA 


300MA 
300MA 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


L75C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
75C 
75 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
L75C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175¢€ 
175C 
175C 


175C 
175C 
L75C 
150C 
150C 


175C 
175C 
175C 
200C 

75C 


175C 
175C 
75C 
75C 
75C 


75C 
85C 
85C 
ASC 
75C 


125C 
125C 
175C 
175C 
175C 


r LSOC 


150C 
150C 


1 150C 


150C 


150C 
150C 
175C 
175C 
175C 


1L75C 
175C 
175C 
175C 
185C 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


750MWF 
T5CMWF 
TSOMWF 
T5SOMWF 

2WF 


2uwF 
WF 
250 MW 
250MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
29 04WF 
125MWF 
125MWF 


800MWF 
35 0MWF 
350MWF 
35CMWF 
350MWF 


350%wWF 
350M WF 
350MWF 
8OCMWF 
BOOMWF 


ECOMWF 


A 7OCMWF 


TOOMWF 
800MWF 
75 0MWF 


7T5CMWF 
TSCMWE 
T5CMWE 
TSOMWF 
T50MWE 


TSCMWF 
T5O0MWF 
T5OMWF 
200M WF 
20C0MWF 


1L CMRF 
200MWF 
300 MWE 
36 0MWF 

30MWF 


200MWF 
20 0MWF 
30 MWF 
30MhF 
30MWF 


30MWF 
120MWF 
120MWF 
12 CMWF 
12 5M4WF 


85 ¥WF 
85 ™hF 
600MWF 
600MWF 
60 0MWF 


250MWF 
25CMWF 
250MWF 
250MWF 
250MWEF 


250MhF 
250MWF 
6OOMWE 
650MWF 
£50 MWF 


650MbWF 
350MWF 
350MWF 
350MWF 
200MKWF 


650MWF 
é50MWF 
650 MWF 
5OCMWE 
500MWF 
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BOM 
80M 


14P 
14P 
40P 


35™N 
35MN 
4TP 
BMN 
10TP 


Late 
LOTP 
40TP 
40TP 
goTP 


140TP 
40TP 
L50TP 
30TP 
451P 


20/150 
60TP 
6oTPe 
60TP 
60TP 


60TP 
60TP 
50TP 
5o TP 
50TP 


50TP 
30TP 
247 
50TP 
50TP 


20MN 
50TP 
50TP 
20MN 
5NTP 


20N 
11TP 
35MN 
105TP 
LOSTP 


60TP 
60TP 
60TP 
60TP 
41TP 


45TP 
45TP 
24TP 
24TP 
24TP 


49TP 
20MN 
20MN 
20MN 
45TP 


40TP 
50TP 
50TP 
40TP 
751P 


21TP 
21TP 
2ure 
217TP 
21TePe 


2iTP 
21TP 
707P 
60TP 
60TP 


60TP 
60TP 
&0TP 
60TP 
35TP 


50TP 
50TP 
50TP 
20MN 
20MN 


2COMA 
200MA 
1CMA 
200MA 
30MA 


3CMA 
3CMA 
SOUA 
1MA 
1MA 


LMA 
50UA 
IMA 
100MA4 
1COMA 


2CMA 
10MA 
10MA 
1CMA 
LOMA 


10MA 
10MA 
10MA 
30MA 
30MA 


30MA 
5OMA 
SOMA 
15CMA 
10MA 


10MA 
LOMA 
LOMA 
LOMA 
LOMA 


LOMA 
LOMA 
LOMA 
3MA 
3aMA 


LCMA 
10MA 
10MA 
LOMA 

1MA 


2MA 
2MA 
LMA 
1MA 
LMA 


1MA 
20MA 
200MA 
20CMA 
1CQMA 


2MA 
2A 
LOMA 
150MA 
150MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
IMA 
3MA 
1MA 
1MA 


LMA 
1MA 
LIMA 
1MA 
2MA 


20MA 
20MA 
20MA 
10MA 
LOMA 


AHG 
AHG 
ANG 
AMH 
VHG 


VEG 
VHG 
ALN 
ALG 
ALG 


ALG 
ALK 
ALG 
RMS 
RMS 


VEG 
RMG 
RMG 
RMG 
RMG 


RMG 
RG 
RMG 
RMG 
RMG 


RMG 
AHG 
AHG 
AMH 
ANG 


RMS 
AMG 
ANG 
RMS 
RMG 


RMS 
ALH 
ALH 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
RLG 
RLG 


VLA 
VLA 
RLG 
RLG 
RLG 


RLG 
AMG 
AMG 
AMS 
RMS 


ALG 
ALG 
AMG 
AMG 
AMG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
AMG 
RMG 
RMG 


RMG 
RLG 
RLG 
RLG 
VLA 


ANG 
ANG 
AMH 
VHG 
VHG 


GBS 
OBS 
H1 J 
HIiJ 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
cas 


OBS 
OBS 


EURO 
Max MIN MAX EQVT. 


BFY5O 
BFYS5C 
BFY50 
BSW6E 


BC 109 
BC107 
BC107 


BC107 
BC 109 
B8C107 
ASY29 
ASY29 


BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSWO4 
BSW64 
BSW54 
BSW54 


BSW54 
BFY50 
BFY5O 
BSW6E 
BFY5Q 


BSW54 
BFY50 
BFY50 
BSW54 
BSW54 


BSW54 
BFY65 
BFY65 
BC107 
BCLOT 


BC107 
BC107 
BC 107 
BSW64 
ASY29 


BFX73 
BF X73 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


ASY29 
AC1L76 
AC176 
AC176 
ASY2S 


BCLO? 
BC107 
BFY50 
BFY50 


BFY50 


BCLOT 
BCLO7 
BC1907 
BC107 
BC 107 


BC1LO?7 
BC107 
BFY50 
BSW54 
BSW54 


BSW54 
BSW64 
BSW64 
BSW64 
BFX73 


BFY50 
BFY50 
BS W66 


USA 
EQVT. 


2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N1893 
2N2782 


2N2782 
2N2782 
A159 
A157 
ALST 


AL57 
A159 
AlL57 
2N 1304 
2N1304 


2N2782 

2N2222A 
2N2222A 
ZN2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
2N2297 
2N2297 
2N1893 
2N2297 


2N2219A 
2N2297 
2N 2297 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
2N1996 
2N1990 
ALST 
A157 


A1s7 
AL5T 
A157 
2N2222A 
2N1304 


2N918 
2N91L8 
2N1304 
2N1304 
2N1304 


2N1304 
2N2430 
2N2430 
2N2430 
2N1304 


ALS? 
Al5T 
2N2297 
2N2297 
2N2297 


ALST 
A157 
A157 
Al 57 
A157 


ALS7 
ALS? 
2N2297 
2N2219A 
2N2219A 


2N221GA 
2N2 222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N918 


2N2297 
2N2297 
2N1893 
2N27B2 
2N 2782 


oooo0o ooceo oocosdc ooooso oooco oooo°0o oooo°9c ooooo Qqooo0c]e oocoa ooo0oo eoooo ooooo oooce oooono 
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| TRANSISTOR “OB USA 


28€215 NS 108 Lia) 80v 600MA) 175C ASOCMWF) 756 208N LOMA] VHH] FUS 2N2782 | 0 
28C216 NS| TO5 LO4| 5OV[ 25V 3V 30OMA} 175C | 650MWF/ 100M 50TP SOMA| AMG| FUJ|BFY50 | 2N2297 | 0 
2SC217 NS{| TQ5 LO4, 25V) Levi SV | 300MA) 175C | 6SOMWF) LOOM SOTP SOMA) AMG) FUJ|BFYSO | 2N2297 | O 
25€218 NS| T05 LO4| 80V{ 40V) 5V | 300MA; 175C | 65OMWF/ 100M 50TP SOMA! AMH;/ FUJ) BSW66 | 2N1893 | 0 
28220 NS| ¥O5 Lo4| 50V 5V | TOOMA! 1LT75C | 650MWF| 75M 30P 5aTp 20MA) ANG) FUJS| BFY50 | 2N2297 | 0 
2$C221 NS| T05 LO4| 25V 5V | TOOMA| 175C | 6SOMWF| 75 30P 50TP 20MA( AMG! FUJS|BFY5S0O | 2N2297 | OG 
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T1039 | LO4| 40V1 30Vv| 5V | 6OOMA|175C | 8OOMWF) SOM 30P/ 50/150 | 150MA| AHG 
T039 | LG4| 300V [300V| 3V | 100MA] 175C | 600MWFL 20 15°) 30/150 50MA| VLE 
TO39 | LC4| 300V [300Vi 3V | LOOMA| 175C | 600MWF) 20M 15P) 50/150 50MA! VLE 
TO39 | LO4| 300V [300M 3av | LOOMA)175C | GOOMWF) 20M 15P) 30/90 5OMA| VLE 
TO39 | LC4] 200V |200W, 3V | 100MA;/175C | GOOMWF) 20M 15P| 30/150 5OMA| VLE 
1039 | LO4| 200V |200V) 3V | LOOMA| 175C | GOOMWF] 20M 15P/ 50/150 SOMA] VLE 
T039 | LO4| 200V |200V| 3V | LOOMA| 175C | GOCMWF) 206 15P] 30/90 5O0MAI VLE 
T039 | 104) 170VJ120v) Sv | LOOMA)175C } 75O0MWF) 100M 4P) 40/240 10MA] VLH 
T1039 | LO4|170V}i20v} SV | LOOMA) 175C | 750MWF] 100M 4P| 70/140 LOMA! VLH 
TO39 | LO4| 17OV Ji20vV) Sv | LOOMA) 175C | 7TS5OMWF) 100M 4P! 40/80 10MA| VLH 
TO39 | LO4| 17OV JizZ0V]) 5V | LOOMA) 175C | 750MWF| 100M 4P| 1L20MN 10MA| VLH 
TOEE | 143) 180V 5V 4A; 150C 2CwC] 10M 206N 4At RHKH 
X19 L41] 35V] 30v] 5V | 500A; L50C | 600MWF] SOM 30P} 70/400 50MA| AMG 
X19 L41] 35vV] 30vV; 5Vv | 5OOMA| 150C | 600MWF] 50M 30P; 200MN 50MAl AMG 
x19 141] 35V] 30V, 5V | SOOMA] 150C | GO0MWF) 50M 30P| 70/140 50MAI AMG 
x19 L4t] 35V!] 30V, SV | SOOMA; 150C | 6OOMWF) 506 30P/ 120MN 50MA| AMG 
TO39 | LC4/140V{100V) 5V [LS0OMA| 175C | SOOMWF] 20M 4CP/ 30/150 | 200MA! AMH 
TO39 | LO4)140V)}100V] SV [L500MA| 175C | 8OOMWF) 20M 40P| 50/150 | 200MA| ABH 
TG39 | LC4] 140V }100V) SV [LS5O0OMA| 175C | GOOMWF) 20 40P) 30/90 | 200MA) AMH 
1039 | LO4|120V} 8OV) SV BSOOMA! 175C | BOOMWF) 206 40P} 30/150 | 2COMA| AMH 
TO39 | LO4|) L20V] BOvl SV |L5OQOMA] 175C | BOCGMWF) 20M 40P/ 50/150 | 2COMA| AMH 
TO39 | LO4)120V| 8OVi SV |150OMA| L75C | GOOMWF) 20M 40P/ 30/90 | 200MA; APH 
T1039 | LC4} 100V | 60V, 5V |[LSOOMA| 175C | BOOMWF, 206 GOP) 30/150 | 200MA| AMH 
C39 | LO4| 100V!1 60V) 5V fL5O0OMA) 175C | BSOOMWF| 20™ 40P) 50/150 | 2COMA| AMH 
TCE39 | LC4/100V) 60V, SV [LSOOMA] 175¢ | 8OOMWF) 20M 40P| 30/90 | 2COMA) AMH 
T1039 | 104) 7O0V} 40Vi 5V [L50OMA!175C | 8OOMWF) 20M 40P} 30/150 | 200MA| AMG 
T0639 | LO4| 7OV| 40Vi SV [LSOOMA| 175C | GOCOMWF) 20M 40P} 50/150 | 200MA) AMG 
T1039 | LC4| 7OV| 40Vi SV |LSQOMA] 175C | BOOMWF) 20” 40P} 30/90 | 200MA) AMG 
o8S OBS; 300V |300V, 3V | LOOMA; 150C 4wC; 10” 60MN SOMA/ RLE 
TO66 | L43) 3CO0V/300V) 5V | LOOMAl 175C 20wC|) 12M 10P] 40/170 5OMAl VME 
T066 | L43) 300V {300V, 5V | 100MA) 175C 20WC) 12M 1OP| 40/170 SOMA) VME 
T05 LQ4] LOOV| 60Vi SV [LSCOMA) 175C | SOOMWF) 25 50P 60TP 2MA| AMH 
105 LO4]140V/100V, 5V [LS5QOMA| 175C | BOOMWF) 25M SOP 60TP 2MAl AMH 
TO37 | L47) 6OV 4V 2Al L75C 10WC} 150M 50P/ 10/140 | 5OQMA) VHG 
T03 LG5/ 140V 5V 5A) 150C 63WC} 20M 40MN 5A| RHH 
1903 LO5) 180V 5Vv 5A) 150C 50WC] 20M 40MN 5 A} RHH 
TO3 LO5} LLOV |100V 5A) 150C 506C; LOM SOMN 1A] RHH 
103 LO5;}130V/11C0W SV TA| 150C 50wWC 5M250P 30MN LA] RHH 
T03 LO5; 8GV) 7OV) 5V 5A| 150C 50WC; 10M SOMN LA] RHG 
103 105; 100V| 8s0Vv) 5V TA) 150C 5Owe 5M250P 30MN 1A] RHH 
T03 LO5) 50V;} 40vV) 5V 5A] 150C SOWC; 10M 50MN LA] RHG 
¥03 Lo5) 7OvVy; 50vW SV TA) 150C 50WC 5M250P 30MN 1A] RHG 
TO37 | L47| 140V|;100VW) 5Vv —500MA) 175C 10WC; 20M SOP] 30/150 | 200MA/ RHH 
TO37 | £47/24CV|100V) 5V LLSOOMA;) 175C 1OWC) 20M 50P/ 50/150 | 200MA| RHH 
1037 | 147, 140V |100V) 5V [L500MA; 175C 1GwC; 206 50P) 30/90 | 200MA| RHH 
TO37 | L47/120V) 8OVi SV A S5SOOMA! 175C 1OWC) 20M SOP| 30/150 | 20C0MA| RHH 
TO37 | L47/ 120V) 8OVv) SV JLSOOMA! L75C 1owC; 20M 50P) 50/150 | 200MA! RHH 
TO37 | L47/120V | 8O0v, Sv [LSOOMA! 175C 1CwC; 20M 50P) 30/90 | 200MA| RHH 
TO37 | £47) 100V| 60V| 5V [L500MA 175C 10WC] 20M SOP; 30/150 | 200MA; RHG 
T1037 /L47/100V) 60V, SV [LSOOMA| 175C 10wC) 20 50P) 50/150 | 200MA| RHG 
TO37 1 L471 1L00Vi 6OVi SV SOOMA| 175C 10WC} 208 50P|° 30/90 | 200MA| RHG 
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BDY25 
BCc1O9 
BC107 
BC109 
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25C657 NS] X20 L42| 18V] 18V 30MA) 150C | 150MW | 250M SOTP 4MA| VLA| SOY) BFX73 | 2N918 0 
25C663 NS| ¥O18j} L021) 25V] Lev 2y 20MA! 150C | 150MWF] 450 ae 40TP 1OMA| VLA} MIT] BFX7T3 | 2N918 0 
25C664 NS| TO3 L05| 100V| 50Vi 5V 5A) 175C 100WC) 10 35/200 LA) RHG] HIJS| BOY23 | 2N3445 | 0 
280665 NS| 703 LO5) 125V] 75y) SV 5A} 150C 100wC) LOM 35/200 1A| RHH!| HI J| BDY25 0 
25C668 NS| TO92 | L221) 15V 3V 3OMA! 125C | 120MWF| 275M 2P é0TP 1MAl| VLA] SAN! BFX73 | 2N9L8 0 
2SC674 NS] TO92 | L21] 15V 3V ZOMAl125C | L2OMWF) 3756 2P 80TP IMA] VLA] SAN| BEXT3 | 2N918 0 
2SC679 NS} x03 L05| 300V 6V 2A] 175C 35wC; LOM 35/200 | LOOMA] RHE| HI J| 80215 0 
2SC680 NS! TO66 | £43] 200V [120V| 6V 2A!) 175C Bac 60/240 |200MA| RHH] HIJ| BDY79 | 2N5050 | O 
2SC680A NS| TOGE | L 43) 200V |140V, 4V 2A) 175C BWC 45/180 | 200MA| RHH| HIJ| BDY79 | 2N5050 | 0 
28C681 NS] T03 L05|) 200V |) 70V) 5V 6A/ 175C 50wWC 100TP | 200MA| RHE] HIS 2N3739 | 0 
2SC681A KS| TO3 £05) 250V | 80V| 5V 6A) 175C 50wC 80TP | 200MA| RHE| HIJ 2N3739 | 0 
2S8C682 NS| TO72 | LO6) 20V) 20Vl 3V ZOMA| 175C | 18OMWF) 27T5MOR94 30MN 2MA] TILA] HI J] BFLT3 tf) 
2S8C683 NS} T072 | LO6| 20V] 20¥W) 3V 20MA| 175C | 1BOMWF) 275M0R94 30MN 2MA|FVG| HIJ| BF182 i¢) 
2SC684 NS] X21 L45; 30V|] L9Vi 2V 5OMA| 125C | 200MWF) 650M 2R2 40TP 1LOMA| TUQ! HIJ| 8F183 6) 
25C685 NS| T03 L05| 300V 3V | 100MA 10 30/150 50MA| RHE] HIJ| BU120 0 
2SC685A NS| TO66 | £43] 300V |300V, 4Vv | LOOMA| 175C 6wC] 12 30/160 SOMA|RLE| HIEJ 2N3739 | 0 
2SC68E NS| TO5 L104) 150V /150V, 6V 50MA)175C | 8OOMWF) 90M 5P 9OTP 25MA| VLE) NIP| BF259 0 
2SC687 NS| 103 LO5] 150V 6V 5A| 150C 5 CWC 14/33 | 5A) RHH| MAT! BDY25 0 
2SC689H NS| 7018 | £01] 40V| 15v) 5V | L00MA}175C | 300MWF) 100M 7P 40 MN 1QMA| ALG] HIJ| BC107 | A157 0 
28C693 NS} TO92 |L21| 40V 5Vv 50MA| 125C | LOCMWF) 90M 6P) 240TP 1MA!] ALG| SAN/| BC152L] 2N3710 | O 
2S8C694 NS; TO92 1121) 40V 5V 50MA| 125C | LOOMWF) SOM 6P) 240TP LMA! ALG] SAN] BC1821| 2N3710 | 0 
2S8C696 NS| 7039 | LO41100V |; 60W 5V 3A) 175C- | 750MWF) 35M 28MN | 5COMA| AHG| MAT) BSV64 | 2N4877 | 0 
2SC696A NS| T7039 | LO4) 130V] 8OV) 5V 3A, 175C | 75OMWF| 35M 28MN | 5OOMA| AHH| MAT] BSV64 | 2N4877 | 0 
2SC697 NS| 7037 | 147) 100V | 60V, 5V 3A| 175C LOWC; 356 30/173 | LOOMA| RHG| MAT| BDY78 0 
2SC69TA NS| T7037 | L47/130V | 8OV) 5V 3A) 175C 10wWC; 35M 30/173 | 100MA|RHH| MAT) BOY79 | 2N5050 | 0 
2sc7co NS| T039 | LO4| 60V] 40) 3V } 7S50MA) 200C 5wC| 150M SMN | 100MA) RG OBS| BSW54 | 2N2219A 0 
2Sc701 NS} TO39 | LO4| 40V |] 25V) 3Vv | 750MA) 175C 5uc 30TP 50MA| RNG) OBS| BSW54 | 2N2219A 0 
2sC705 NS| T1092 | L21| 15V 3V 3OMA| 125C | 120MWF| 400" 2P 80TP 1MA| VLA] SAN| BFX73 | 2N918 0 
2S5C707 NS| TO72 | LOG] 20V} 20v) 2v 20MA| 175C | 15CMKF) 325% OPB 25MN 2MAl TUM! HI J] BF1L82 0 
2Ssc7CcTH NS} TO72 |LOG) 20V|] 20V, 2vV 20MA| L75C | 150MWF| 325™ OPS 25MN 2MA| TUM] HIJ| BFL82 0 
2S5C708 NS} 7039 | L04) 60V} 30Vi 4V 1A] 175C | 750MWF| 100M 35MN 50MA| RMG| HI J) BSW54 | 2N2219A) 0 
2SC7TOBA NS| T03S | LO4) 9OV! 60V) 4V 14] 175C | 750MWF) LOOM 35MN 5OMA|RMG| HIJ|/8SW54 | 2N2219A 0 
2SC7O8AH | NS|TO3GS | LO4! GOV) 30V) 4V 1A, 175C | 750MWF) 25M 30MN 5OMA|RMG! HIJ|BFYSO | 2N2297 | 0 
2S8C7C08H NS|TG39 | L004) 60V) 30VW) 4V 1A] 175C | 750MWF) 25M 30MN SQMA/RMG| HIJ| BFY5SO | 2N2297 | 0 
28C709 NS} 7092 | L40] 25vV) 12v) 4V | LOOMA) 125C | 200MWF) 100M = 5P TOTP 1MA| ALG! 08S| BC182L| 2N3710 | 0 
25C710 NS} 7TO92 | L4C} 30V | 25V) 4V 30MA|125C | 2COMWF) LOOM 3P5 90TP 1MA| RLG| MIT) BC182L| 2N3710 | O 
28C711 NS} TQ92 ]}L40! 30V | 25Vv) 4V 50MAI125C | 200MWF) 756 SP] 300TP LMA! ALN| MIT!) BCL34L| 2N3707 | 0 
2S8C711A NS} TO92 |} L40! 5O0V | 45V) 4V 5OMA}125C | 20CMWF) 756 SP} 200TP LMA! ALN] MIU] BC184L) 2N3707 | O 
2SC712 NS} TO92 | L400) 30V) 25) 4V 5OMA|125C | 200MWF) 75M 5P! i150TP LOMA| ALG] MIT} BC182L;) 2N3716 | 0 
2SC7L2A NS|TO92 | L4C} 30V] 25vl 4V | LOOMA!125C | 2Z00MWF) 75M 5P 90TP LOMA| ALG] OBS| BC 1821) 2N3710 | 0 
28C713 NS|TO92 | L4C] 30V) 25v) 4@V |] 100MA/ 125C |] 200MWF/ 100" 5P 90TP 10MA| ALG} M1T|BC182t) 2N3710 | O 
28C714 NS} TO92 | L4C] 7OV| 40vi SV | 200MA| 125C | 25CMWF] 100K 14P 60Tp 1CMA| AMG] MiT| BCW36 | 2N3704 | O 
2SC715 NS|TO92 | L221] 40V 5V | LOOMA/] 125C | 125MWF] LOOM 6P soTP 1MA! AMG] SAN| BCW36 | 2N3704 | O 
2SC716 NS|}TO092 | 121) 20V 5v | 100A; 125C | 125MWF| 100M 6P soTP 1MA] AMG] SAN| BCW36 | 2N3704 | O 
2sc?vi? NS| X21 L45} 30V/ 19Vi 2Vv SOMA 200MWF| 650M 2P 40TP 10MA/ ULA| HIJ| BFY9O | 2N2857 | 0 
280722 NS'1TO92 |} 221) 15V 5V 30MA/125C | 120MWF) 1756 3P 45TP 1MA| VLA] SAN| BFX73 | 2N918 0 
2S8C727 NS|TO18 | LGL]100V }100V) 3v | 100MA! 175C | 350MWF) LOM 18P 90TP LOMA! ALH| FUJ|/ 8SX21 | 2N1990R) 0 
28C730 NS} T7039 |} LO4) 40V] 24V, 3 | 400MAL175C 2 200MWF) 250M 5OTP | LOOMA! VMG| MIT} BSW54 | 2N2219A) 0 
2SC732 KS} TO98 |} L211] 35V]) 30Vi 5V | L100MA;}125C | 300MWF) 40” 10P/ 200MN 2MA| ALN] TOS| BC184L! 2N3707 | O 
28C732/B | NS| TO98 | L21| 35V] 30V) SV | 100MA)125C | 300MWF) 40M 10P| 350MN 2MA| ALN] TOS| BCLS84L] 2N3707 | O 
28C732/G |NS|T098 | L21) 35V |] 30V) SV | LOOMA) 125C€ | 2300MWF) 40M LOP| 200MN 2MA| ALN] TCS|BCLB4L| 2N3707 | O 
2SC732/V | NS} TO9B | L221] 35V) 30Vi SV | 100MAl125C | 300MWF) 40M 10P) 600MN 2MAi ALN! TOS| BC184L] 2N3707 | 0 
28C733 NS} TO98 | L21) 35V] 30Vi 5V | 100MA;}125C | 300MWF) 80M 14P TOMN 2MA| ALG| TOS/ BC182t| 2N3710 | O 
28C733/B8 |NS}TO98 | L21] 35V | 30v) SV | 1L00MA/125C | 300MWF) 80M 14P!) 350MN 2MA| ALG| TOS|BC182L| 2N3710 | 0 
25C733/G | NS|TO98 /}L21| 35V]) 30V) Sv | 100MA/125C | 300MWF| 8OM 14P/ 200MN 2MA| ALG| TOS| BC182L) 2N3710 | 0 
28C733/0 |NS|T098 | 121) 35V] 30¥, SV | LOOMA] 125C | 300MWF) 80M 14P| 70/140 2MA} ALG! TOS| BC182L| 2N3710 | 0 
2SC733/Y | NS|TO9B | L121) 35V}] 30V) SV | LOOMA)125C | 300MWF; 80M 14P] 120MN 2MA| ALG! TOS} BC182L/ 2N3710 | O 
2SC734 NS|T098 | 121) 7OV |] SOV) 5SV | 150MA/125C | 300MWF) 75M 10P 40MN 20MA{ ALH) TOS) BC182L)] 2N3710 | 0 
28C734/G |NS| T7098 [L21; 7OV | SOV) SV | 150MA/125C | 30C0MWF) 756 10P} 200¥MN 20MA! ALH| TOS|BC182L| 2N3710 | O 
28C734/0 |NS|TO98 | L21) 7OV| 5O0V) SV | 150MA]125C | 3O0MWF) 75M IOP) 70/140 20MA| ALH| TOS/8C132L] 2N3710 | 0 
25C734/R | NS| T7098 | L21) 7OV!] SOV) 5V | LSOMA/125C | 300MWF) 75M LOP| 40/80 20MA; ALH] TOS/ BC182L| 2N371C | O 
2SC734/Y |NS|} T7098 | L21] 7OV| SOV) 5V | 150MA)125C | 300MWF); 75M LOP| L20MN 20MA} ALH| TOS/ BC182L| 2N3710 | 0 
28C735 NS|T098 |4L21] 35V | 30v] 5V | 400MA! 125C | 300MWF) 1506 14P] 40/400 | 100MA| AMG] TOS| BCW36 | 2N3704 | O 
28€735/G |NS| T098 | £21) 35V |] 30V) 5V | 400MA/ 125C | 300MWF) 150" 14F) 200MN | 1GOMA! AMG] TOS|BCW36 | 2N3704 | 0 
28C735/0 |NS|}TO98 | L21} 35V) 30Vi SV | 400MA| 125C | 300MWF) 150M 14P| 70/140 | 100MA! AMG] TOS|BCW36 | 2N3704 | 0 
25C735/R | NS} TOSS | L212] 35V)] 30¥) 5V | 400MA/125C | 300MWF) 150M 14P| 40/80 | LOOMA| AMG] TOS/ BCW36 | 2N3704 | 0 
2SC735/Y |NS|/TO98 | L211] 35V] 30V) 5V | 400MA/125C | JOCMWF] 150M 14P/] 120N | 1OOMA| AMG! TOS| BCW36 | 2N3704 | 0 
2S8C736 NS| TO03 LO5};135V |) 60V) 5Vv 5A] 175C 50 wl 25/70 LA) RHG| OBS|BOY23 | 2N3445 | 0 
25C738 NS)}TO92 | L221} 25V/ 12Vi 4V 20MA| 125C | 150MWF) 200M 3P é0TP IMA) VLA| MIT] BFX73 | 2N918 0 
28C739 NS|TO92 | L21) 25V] 12V) 4V 20MA/125C | 150MWF; 175M 3P 60TP LMA/| VLA! MIT! BFX73 | 2N918 0 
2SC740 NS| TOL LO2) 25V; 12Vv); 2vV 20MA/175C | LSOMWF) 4506 3° 40TP LOMA] VLA) MiT| BFX73 | 2N918 0 
2sc7T4l NS| 7039 |LO4; 40V) 24V/ 3V | 300MA/175C | BOOMWF) 250" OP 30TP | 1C0OMA| VMA| MIT|/BSW54 | 2N2219A) 0 
28C752 NS} T0098 | L221) 30V | 12V) 4V | LOOMA! 125C | LOOMWF) 150M BP BoTP LOMA! VLS!| TOS|BSX20 | 2N2369 | 0 
2S8C752G NS} TO98 [L211 40V) 15vl SV | 200MA)125C | 200MWF) 200M 6P| 40/240 LOMA] VL S| TOS| BSX20 | 2N2369 | 0 
25C€752G/0) 8S) 1098 | L2l| 40V) 15V) SV | 200MA/125C | 200MWF/) 200M 6P| 70/140 1OMA| VLS| TOS| BSX20 | 2N2 369 | 0 
2SC752G/R] NS|}TO9SB [L221] 40V{ 15V) SV | 200MA}125C | 200MWF) 200M 6P) 40/80 10MA| VLS| TOS|BSX20 | 2N2369 | O 
2SC752G/Y|NS|}TO98 | L21) 40V |] 15V) SV | 200MA/125C | 20CMWF) 200M 6P) 120MN LOMA! VLS| TOS)BSX20 | 2N2369 | 0 
25C756 NS| T05 LO4/130V | 40V) 6V 4A) 150C 10wl;) 30M B8OMN | 100MA| AMH| SOY| BSW66 | 2N1893 | 0 
2SC761 NS} TO72 | LO6| 30V |] 20vVi 2v 20MA/175C | LSOMWF! 330M0OR56 13MN 2MA| TUG| MAT) BF180 0 
25C762 N31 TO72 | LO6| 30V |] 20V) 3V 20MA/175C | 150MWF| 300M0R56 13MN 2MA|TUO| MAT] BF181 | O 
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TRANSISTOR 
NUMBER 


2SC 763 
250764 
2SC766 
2SC767 
28C769 


28C770 
28C773 
2SCT14 
28C775 
2SC77E 


eSc77? 
28c778 
28C780 
25C780AG 
2SC780AGC 


ZSC78G0AGR 
2SC7BOAGY 
258C780G 
2SC781 
280782 


2SCT82A 
250783 
2SC 184 
28C784/B 
2SCTB84/R 


2SC784/0 
2S8C785 
2SC 786 
2Sc7e7 
28C788 


28C789 
25C789/R 
28C789/0 
2ScTag/sy 
2S8C791 


280792 

“280793 
28C793/8 
2SC793/R 
2SC793/Y 


2SC795 
2SC796 
2SC797 
2SC798 
2sC799 


2$C802 
280803 
25C804 
2S8C3805 
2Scais 


28C816 
28C€818 
28C821 
28C822 
28C825 


28C826 
28C827 
2SC828 
2SC828A 
28€829 


2S8C830 
250833 
25€8 38 
2SC8 39 
28C840 


2SC840A 
250844 
280845 
2SC847 
28C848 


28C849 
28€850 
25C851 
2$C852 
2$C854 


2SCas5 
250856 
2S8C857H 
25C858 
25C859 


NS 
NS 
NS 
NS 
WS 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


1092 
1018 
¥03 
To3 
T03 


T03 

7092 
T039 
1039 
T039 


1037 
1066 
1098 
1098 
1098 


T0968 
7098 
T098 
T05 

1066 


1066 
TO66 
T7098 
T1098 
1098 


T098 
1098 
T0772 
1072 
T05 


TOP 66 
TOP E6 
TOP6E 
TOP66 
TO066 


T03 
703 
103 
T03 
103 


x03 
TOS 
T05 
TO05 
TO05 


105 
TO5 
TOT2 
yO5 
092 


705 
To5 
J039 
1039 
1066 


TO5 
TO5 
TO92 
1092 
1092 


TO6E 
T066 
¥O92 
T092 
7066 


TAGE 
TQ5 
T05 
7018 
7018 


018 
TO18 
T03 


3} TO12 


TO5 


T05 
Tol 
Tol 
TO92 
1092 


3V 
4V 
5V 
5V 
5V 


5V 
4V 
4V 
4V 


4V 
4V 


1 SOOMA 
LSOOMA 
20MA 
20MA 
20MA 


20RA 
20MA 
2Q0MA 
20MA 
50MA 


4A 
4A 
4A 
4A 
RSOOMA 


nSOCMA 


125C 
175C 
150C 
150C 
150C 


150¢€ 
125C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
125C€ 
125€ 
125C 


125C 
125C€ 
125C 
175C 
150C 


150C 
150C 
125C 
125C 
125C 


125C 
125C 
150C 
150C 
150C 


150C 
150C 
150C 
150C 
150C 


150¢€ 
150C 
150C 
150C 
150C 


150C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 
125C 


200c 
150C€ 
175C 
17sc 
175C 


175C 
175C 
125C 
125€ 
125C€ 


175C 
150C 
125C 
125C 
150C 


150C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C. 
2coc 
175C 
175C 


175 
178C 
175C 
125C 
125C 


“OB EURO 
TOT MIN MAX EQVT. 


LOOMWF 
36 OMWF 
30nC 
30 WC 
50wc 


50wc 
250 MWF 
BO CKWF 
80 OMWF 
1WF 


26F 
2 SOOMHF 
200MWF 
150MWF 
150MWE 


15 0MWF 
150MWF 
LOOMWF 
800 MWF 

20nC 


25wWec 
25KC 
100MWF 
_LOOMWF 
100MWF 


LOCMWF 
100MWF 
200M KF 
L50MWF 
BOOMWF 


30wC 
30wWCc 
30wC 
30wWC 
15we 


5CwC 
60WC 
60"C 
60KC 
60uWC 


Sw 
5SQOMWF 
SOOMWF 
TOOMWF 

10wWC 


Lwr 
5we 
150MWF 
T5OMWF 
250MWF 


LWF 
800MWF 
h 7OOMWC 
Pp SOOMWC 
30ne 


TOOMWE 
TOOMMF 
250MWF 
250MWF 
25CMWF 


25WC 
25WC 
250MKF 
25 0MWF 
20WC 


20WC 
B SOO MWC 
BSOOMWC 
SOOMWF 
SOOMWF 


SOOMWF 
SOOMWF 

750C 
50 OMWF 
P 5SO00MWC 


awe 
300MWF 
200MWF 
100MWF 
LOOMWF 


75. 


235M 


500M re 


125M 
100 
100M 
100M 


14P 
20P 
20P 
20P 


756 
75 6 
50M 
50M 
50M 


20P 
20P 
5P 
7P 
7P 


506 
506 
50M 7P 
175M 20P 
5M100P 


7P 
7P 


5*100P 
5M100P 
250M ORS 
250M ORD 
250M ORI 


250M ORD 
200M ORI 
300MOR55 
500M OP6 
606" 8P 


5M 

5é400P 
5400P 
5 ™400P 
5M400P 


115 LOP 
75™ 1LOP 
45M 18P 
75M 


908 10P 
45M 

600MOR45 
BOM 3P 


60F 24P 

50M 9P 
175M 
200M 
7M 


10M 
10M 


20P 
20P 


75M 2P6 
10M 
10M 
1256 
1256 
256 


3P6 
5P 


25M 
400M 
400M 
356 
30M 


20P 
20P 


20P 
20P 


3P5 


t 20P 
20P 
6P 
6P 


TOTP 
40MN 
20/180 
20/180 
10/110 


10/110 
35MN 
20MN 

SMN 
SMN 


SWN 

5 MN 
é0TP 
40/240 
70/140 


40/80 
L20MN 
40MN 
BOTP 
30/250 


40/350 
30/250 
25/140 
25/50 
40/80 


70/140 
25MN 
20MN 
25MN 

100TP 


40/240 
40/80 
70/140 
120MN 
40/250 


30/200 
30/200 
85/200 

30/70 
50/120 


TOMN 
50TP 
30TP 
50 TP 
50/90 


30TP 
20/300 
50TP 
100TP 
80TP 


55MN 
20MN 
20MN 
20MN 
20/250 


LOOTP 
370TP 
65MN 
65MN 
40MN 


35/200 
40/80 
7T5TeP 
75TP 
30MN 


30MN 
10/200 
10/200 
L60TP 
160TP 


160TP 
160TP 
20/250 
1ooTP 
10/200 


10/200 
30MN 
30MN 

240TP 
240TP 


IMA 
LOMA 


VLA 
VLS 
RHH 
RHH 
RHH 


RHH 
AMG 
RMG 
RMG 
RMG 


RNG 
RHG 
ALH 
ALH 
ALH 


ALH 
ALH 


MIT 
NIP 
OBS 
OBS 
oBs 


CBS 
MIT 
MIT 
MIT 
MIT 


MIT 
MIT 
Tos 
TOS 
TOS 


ToS 
TOs 
Tos 
NIP 
Tos 


Tos 
TOS 
TOS 
Tos 
Tos 


Tas 
Tos 
TOs 
Tos 
TOS 


Ta$s 
TOS 
Tos 
TOS 
Tos 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


SOY 
FUJ 
FUJ 
FUJ 
N1P 


FUJ 
FUJ 
SOY 
SOY 
NIP 


og8s 
OBS 
MAT 
MAT 
FUJ 


FUJ 
FuJ 
MAT 
MAT 
MAT 


H1J 
TOS 
NIP 
NIP 
MAT 


MAT 
FuJ 
FUuJ 
FUJ 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
NIP 
NIP 
FUJ 


FUJ 
HIJ 
HI J 
SAN 
SAN 


BFX73 
BSX20 
BU1 23 
BuU123 
BUL23 


BU123 
BCW36 
BSW54 
BSW54 
BSW54 


BO YTS 
BDY78 
BC394 
BC 394 
BC 394 


BC 394 
BC 394 
BC394 
BSW54 


BF 200 
BF200 
BF200 


BF200 
BF 185 
BF185 
BF183 
BF259 


BD589 
BD589 
BD589 
BD5389 


BOY7S 


BU120 
BU1L23 
BU1L23 
BU123 
BU 123 


BDYTS 
BSX59 
BSX59 
BFY50 
BSV64 


BFYS0 
BFYSO 
BFY90 
BFY65 
BC W36 


BFY50 
BSW66 
BSW54 
BSW54 


BSW66 
BSW66 
BC182L 
BCis82L 
BC182L 


BDY78 


BC1LB4L 
BC184L 
BOY78 


BDY?S 
BSW54 
BSW54 
BSX33 
BSX33 


BSX33 
BSX33 
BDY60 


BSX12 


BSK12 
BSX21 
BSX21 
BC 184L 
BC184L 


USA 
EQVT. 


2N918 
2N2 3694 


2N3704 

2N22192 
2N2219A 
2N2219A 


2N2219A 
2N3739 


2N3739 
2N3739 


2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6123 


2N5050 
2N3725 
2N3725 
2N2297 
2N4877 


2N2297 
2N2297 


2N1990 
2N3704 


2N2219A 
2N1893 
2N2219A 
2N2219A 
2N3739 


2N1893 
2N1893 
2N3710 
2N3 710 


ooco$o ecooo°0o ooooe oooo°9o ooooo 


oooo°0 


2N3710 


2N3739 
2N3707 
2N3707 


2N5050 
2N22194 
2N2219A 
2N731 
2N731 


2N731 
2N731 


2N3303 


2N3303 
2N1990R 
2N1990R 
2N3707 
2N3707 


oocco 


ooooo 


ooooodc 


eoo°o 


ooooco 


ooooo Qoooosn. 


oocce coooeo cooce 


TRANSISTOR 


2SC 860 
2S5C864 
2SC868 
25C869 
28C870 


28Sce7l 
28C875 
2SC876 
28C890 
2S8C893 


28C895 
280396 
28398 
28C899 
28C900 


2scg0ol 
2SCIOLA 
258C€903 
28C9C4 
28C905 


28C908 
2ST912 
28C913 
2S8C914 
28C915 


2SCGLE 
28C917 
25C918 
28C923 
28C924 


280926 
2S8c9g27 
25€928 
28€929 
2§C€930 


2SC931 
¢$C€932 
25C9 33 
2SC934 
280935 


28C939 
280940 
2SC941 
2SCS41/0 
28C941/8 


2Sca4al/y 
2$C9 43 
250944 
28C947 
280948 


28C957 
z2SC959 
25C979 
2S8C979/06 
25C979/R 


2SCS79/Y 
2SC9I79A 
2SC9TSA/C 
2SCI79A/R 
250980 


2SCS80A/G 
2S8C€983 
28C988 
2SC988 
2SC9BBA 


25€988B 
2scggi 
280992 
28C994 
28€995 


280996 
2ScoagoT 
28C998 
28C10CC0 
2S8C1C06 


23C1010 
2SC1012A 
28C1024 
2S$€10625 
28C€1033 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


TO72 
072 
1092 
1092 
TO0S2 


TO092 
T0393 
1039 
7039 
T0377 


x03 
TO18 
T93 
1092 
TO92 


103 
103 
TO092 
TO92 
T1092 


TO5 
Tol 
TO18 
ToO18 
T018 


Tos 
Tol 
T1072 
TO92 
10S2 


X20 

TC72 
T1072 
T092 
T092 


TOPE6 
TOP €6 
TO1C6 
TOiCEe 
TO3 


103 
TO3 


TO98 | 


TO98 
TC38 


TCS8 
TO18 


106 
LCé 
L4c 
L4C 
L40 


140 
LO4 


15V 
40V 
130V 
160V 
30V 


30V 
7T5V 
50V 
40V 
100V 


38CV 
55V 
15CV 
50V 
30V 


20CV 
256V 
35V 
50V 
65V 


40V 
30V 


30V 
30V 


115V 
30V 
30V 
15V 
15V 


50vV 
30V 
50V 
20V 
300V 


12v 
30V 
40V 
40V 
25V 


25V 
75V 


3V 
4V 
SV 


30MA 
25MA 
30MA 
30MA 
30MA 


308A 
5OCMA 
SOOMA 
400MA 
300MA 


2500MA 
200KMA 


125C€ 
150C 
125C 
125C 
125C 


125C€ 
150C 
150C 
175C 
175C 


150C 
150C 
175C€ 
125C 
125C€ 


150C 
150C 
125C 
125C 
125C 


175C 
150C 
175C 
L75C 
175C 


175C 
175C 
L75C 
125C 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C 


125C€ 
125C 
125C 
125C 
175C 


150C 
150C 
125C 
125C 
125C 


125C 
150C 
125C 
175C 
175C 


175C 
175¢ 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C€ 
175C 
175C 
125C 


125C 
150C 
150¢ 
150C 
159C 


150C 
175C 
175C 
175C 
150C 


150C 
150C 
175C 
125C 
150C 


150C 
175C 
150C 
150C 
L75C 


200MWF| 400M 
200MWF} 360M 
200MWF;) 75M 
ZOCMWF;) 756 
200MWF| 75K 
200MWF) 75M 
SOOMWF;) 85M 
SOOMWF|) 85M 
4WC| 600M 
12wWC| 10” 
1ewCc; 10M 
300MWF] LOOM 
8OwWwe 
250MWF;) 756 
250MWF) 75M 
50wWC 
SOnwCc 
200MWF| 75 
200MWF| 75M 
200MWF| 75M 
5WC} 400™ 
1SCMWF] 756 
J00MWF 
300MWF 
3OONWF 
2WF 
30CMWF| 90M 
375MWF| 200M 
250MWF 
250MWF 
10CMWF] 80 
150MWF} 250M 
L50MWF] 250M 
12CMWF} 1506 
120MWEF/ 1506 
1CwC] 60M 
1CWC} 60M 
200MWF | 250M 
200WF | 250 
12«C 
50wWC 
50WC 
200MWF| 80M 
20CMWF; 80” 
200MWF] 80M 
200MWF] 80M 
300MwWF] 150” 
250MWF] 200 
1SCMWF | 325M 
150MWF/ 400M 
360NWEF | 350M 
SuC 
300MWF | 250" 
Z00MWF | 250M 
Z00MWF | 250M 
300MhWF | 250" 
3JOCMWF | 250M 
30 CMWF | 250M 
Z00MWE | 250™ 
200MWF | 200M 
200MWF | 200 
€00MWFI 60M 
150MWF 1L500M 
150MWF15COM 
150MWFL750M 
150MWFL750™ 
600MWF | 250M 
600 MWF | 250M 
60CMWF | 2506 
BOOMWF) 406 
1200MWF) 40M 
175MwWF | 350M 
GOOMWF | 225-6 
20CMWF) 40M 
3ZQOMWF) 5OM 
300MWF |] SOM 
2500MWC| 50M 
25WC 
25wWC 
3O00MWFI 75M 


76 


2P2 
OR5 


5P 


5P 
10P 
10P 


7P 


16P 
L6oP 
16P 


SP 
5P 
5P 
5P 


38P 
2P 
ORO 


4P5 
2P 
2p 
3P5 
3P5 


10P 
10P 


7p 


80TP 
39MN 
35MN 
35¥N 
250TP 


350TP 
1OOTP 
LOoOoTP 
20MN 
50/370 


20/350 
TOTP 
25/200 
115 TP 
250TP 


14/25 
14/25 
100TP 
1oaTP 
LoOTP 


5MN 
90TP 
45.MN 
45MN 
45™MN 


40/120 
8MN 
20MN 
250TP 
100TP 


50TP 
80TP 
B0TP 
LOOTP 
80TP 


TOWN 
TOMN 
100TP 
LOOTP 
8MN 


15/120 
15/120 
40/240 
70/140 

40/80 


120MN 
BOMN 
60¥N 
1OMN 
24TP 


13MN 
30/100 
40/240 
70/140 
40/890 


129MN 
40/240 
70/140 
40/80 
TOTP 


40MN 
8cTpPe 
30MN 
30MN 
30MN 


30K 
30MN 
30MN 
TOTP 
25/2490 


25/240 
25MN 
50TP 

300TP 
600TP 


550TP 
20MN 
TOMN 
8OMN 
30MN 


1MA 
7MA 
1MA 
1MA 
1MA 


iMA 
50MA 
50MA 
10CMA 
50MA 


VLA 
TIA 


SAN 
TOS 
MIT 
MIT 
MIT 


MIT 
SAN 


SAN 


NIP 
FUJ 


SOY 
NIP 
HIJ 
NIP 
NIP 


MAT 
MAT 


MAT 


T F C 
J P T OB EURO 
MAX TOT | MIN MAX EQVT. 


BFX73 
BF173 
BSX21 
BSX21 
BC184L 


BC 164L 
BSW54 
BSW54 


BOY78 


BC107 
BCY79 
BC184L 
BC 1984L 


BU120 
BUL20 
BCW36 
BCW36 
BC W36 


BSW54 
BC1O7 
BSX20 
BSX20 
BSX20 


BFX 73 
BF 185 
BC184L 
BC192L 


BSX21 
BFXT73 
BFX73 
BFX73 


(| BFX73 


BD589 
80589 
BSW54 
BSW64 
BU120 


BDY23 
BU120 
BC1B2L 
BCL 2L 
BCLB2L 


BC1L82L 
BSW64 
BCW36 
BF1382 
BF 133 


BF183 
BSW54 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 
BCW36 


BSW64 
BSX21 


BSW54 
BSW54 
BSW54 
BF259 


BF167 
BSW54 
BC1L84L 
BC109 


BC 109 
BF259 
BUY38 
BOYT2 
BSX21 
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EQvVT. 


2N918 


2NL990R 
2N1990R 
2N3707 


2N3707 
2N2219A 
2N2219A 


2N3739 
Al57 

2N5050 
2N3707 
2N3707 


2N3704 
2N3704 
2N3704 


2N2219A 
A157 

2N2369 
2N2 369 
2N2369 


2N2782 
2N918 


2N3707 
2N3710 


2NL99OR 
2N918 
2N918 
2N918 
2N918 


2N6123 
2N6123 
2N2222A 
2N2222A 


2N3445 


2N3710 
2N3710 
2N3710 


2N3710C 
2N2222A 
2N3704 


2N2219A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N3 704 


2N 22224 
2N1990R 


2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 


2N3739 
2N2219A 
2N3707 
2N930 


2N930 


2N3054 
2N3441 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


2SC1C334 
2SC1L047 
2S8C1CS5E 
25€1060 
2SC10€1 


2$C1162 
25C€1173/G 
28C1212 
25C1212A 
2SC1173 


2SCL173/R 
2SC1173/C 
2SC1L173/Y 
280234 
280234/0 


2$0234/R 
2S0234/Y 
280235 

2$D235/0 
2SC235/R 


2SC225/Y 
71T2 
7272 
1272 
7472 


1ccT2 
19472 
108T2 
109T2 
111T2 


11172/18 
180T2 
181T2 
192T2 
18372 


124T2 
185T2 
40C22 
46050 
4CC51 


46084 
4C217 
40218 
40219 
4C22C 


40221 
40222 
40221 
40232 
40233 


40234 
40235 
4C27E 
40237 
40238 


4C239 
40240 
40242 
40243 
40244 


4C245 
40246 
4C25C 
40256V1L 
40251 


40253 
40254 
40255 
4C256 
4€261 


4C262 
40263 
40264 
40269 
40282 


40294 
40295 
4C29E 
40309 
4C21G 


ic 
KS 
NS 
NS 


NS 
NS 
NS 
KS 
NS 


NS 
NS 


TC1é 
TO092 
TC5 

TOQESG 
TOP é6 


T0126 
TOP €6 
T0126 
T0126 
TOPGE 


TOPEE 
TOP 66 
TOP66 
TOP6E 
TCPGE 


TOP €6 
TOP €6 
TOP 66 
TOP 66 
TOPEE 


TOP 66 
105 
TC5F 
TOSF 
TCSF 


103 
To3 
103 
T03 
T039 


Tole 
T93 
¥c3 
T03 
T03 


TC3 
T03 
103 
103 
103 


TOLS6 
1N4E 
TC46 
TC46 
T1046 


9) TC4E 


TC4E 
1018 
TC1L8 
TO18 


Tc1e 
TE7T2 
O72 
ToaT2 
TCT2 


TC72 
TC72 
1072 
Ta72 
TO7?2 


TQ72 
TC72 
TOGE 
1066 
TC3 


Tol 
TO3 
TO5SF 
TC5F 
Tél 


Tol 
Tol 
OBS 
TCS 
1046 


TC72 
O72 
TCT2 
TC5 

TO66 


OA LEAD 
LT INFO 


LO1 
L2zl 
LC4 
33 
L322 


i321 
L32 
L31 
L31 
L322 


L32 
L32 
L2< 
132 
L22 


L3z 
L32 
L32 
L322 
L32 


L32 
L44 
L44 
L44 
L44 


LCs 
Lo5 
LCcs 
L05 
LC4 


LC4 
Lc5 
LCc5 
LC5 
Lo5 


Lc5 
105 
LCc5 
L¢c5 
Lcs 


tcl 
LGl 
LCl 
LCi 
LCl 


LCl 
LC 
tcl 
LCl 
LCL 


LCl 
LC6 
LGé 
06 
LC6é 


LC6 
LCé 
LCE 
LG6 
LC6 


LC6 
LG6 
L 43 
L43 
LC5 


LC2 
L105 
L44 
L44 
L02 


LC2 
LO2 
ces 
LC4 
LCl 


LCeé 
LC6 
LC6 
LC4 
L143 


250V 
30V 
260 
SOV 


eCOV 
20V 
2&CV 


ay 
5V 
4V 
4V 


5V 
5V 
4V 
4V 
5V 


10MA 
15MA 
1O0MA 
3A 

3A 


150CMA 
3A 
1A 
1A 
3A 


1A 


SCMA 


20GMA 


20GMA 
100A 
LCOMA 
1L0QMA 


10GK¥A 
5OMA 
SOMA 
SOMA 
50NMA 


SOMA 
50MA 
50MA 
50MA 
SCMA 


50MA 
50MA 
4A 
4A 
15A 


S5Q0QMA 
5A 
1A 
1A 

10MA 


1GMA 
SOMA 
100MA 
1CQMA 


40NA 


40MA 


TOOMA 
4A 


175C 
125C 
125C 
150C 
150C 


150C 
150C 
125C€ 
125C 
150C 


150C 
150C 
150C 
150C 
150C€ 


150Cc 
150C 
150C 
1590C 
150C 


150C 
175C 
175C 
175C 
175C 


L75C€ 
2coc 
200Cc 
200C 
175C€ 


175C 
200ec 
200C 
200C 
20ac 


200c 
200C 
1coc 
1090C 
100C 


200C 
L75C 
175C 
2c0c 
175C 


200C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175¢ 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
2c0c 
200C 
200C 


goc 
100C 
200C 
200C 
85C 


85C 
1900C 
150C 
85C 
206C 


2coc 
290C 
200C 
200C 
2c0c 


30ChWEF 
150MWF 
4ToMWEF 
25WC 
25hC 


BWC 
25Wwel 
T5OMWF 
T50MWE 
25hC 


25WC 
25wWC 
Z25uC 
25WC 
25kC 


25WC 
25wWwe 
25WC 
25" 
25we 


z5we 
awe 
20F 
2"C 
2c 


85kC 
85wWC 
175wWe 
175We 
B00MWF 


SOCMHF 
87 nC 
e7we 
8 7WC 
87uC 


e7we 
87we 
12wWwe 
L2wec 
120C 


SOCMWF 
300MWF 
300MWF 
360 4WF 
3COWF 


260MWF 
300MWF 
500Mh 

SOCGMWF 
SOCMWF 


400MWF 
180 MWF 
L80¥WF 
1 8OMWF 
1 EOMWEF 


LBOMWF 
1 GOMWF 
18CMWF 
180MWF 
LBOMWE 


18 CMKF 
1L8GMWF 
29WCl 
60 
1i7we 


125 9kF 
12wC 
10WCc 
10wWwC 

8OMWF 


eCMWF 
12 0MWF 
4we 
L5OMWF 
400MwWF 


200MWF 
200MWF 
200MWF 
IWF 
29K 


77 


“OB 
MAX MIN MAX 


758 
325 
75M 


as 
10eP 


1M 


1M 


1M 

iM 

LM 
500K400P 
500K400P 


500K 400P 
500K4900P 
500K4CG0P 
§00K400P 
509K 4COP 


500K 400P 


10” 
LOM 


10 
10M 
10” 
10™ 


10” 
10M 
150K 
259K 
250K 


100™ 
200™ 
200 
300M 
350" 


15P 
10P 
5P 
6P 
4P 
250” 5P 
200M 

39 44P 
30" 44P 
30" 44F 


30M 44P 
500MNP65 
500 "0P65 
5000P465 
400MOP65 


400MCP65 
4000P65 
QP65 
1235 

cee 


TRS 
1R5 


500k 
150K 
20M 
20m 
20M 3P7 
20 
12™ 
2506 


1G 
700M 


1P 
1P5 


50M 


20N 
40MN 
20MN 
B0TP 
80TP 


35/320 

200MN 
35/320 
35/320 
40/240 


40/80 
70/140 
120N 
40/240 
70/140 


4C/80 
120MN 
40/240 
70/140 
40/80 


120MN 
36/90 
75/290 
30/90 
75/20C 


3/80 
20MN 
20/60 
20/60 
30/120 


30/120 
15/45 
30/90 

75/189 
15/45 


30/90 
75/180 
38MN 
5OMN 
SOMN 


50/250 
20™MN 
29N 
30M™N 
25™MN 


30MN 
20MN 
55/180 
90/300 
90/300 


35/180 
40/170 
40/275 
27/275 
40/179 


27/100 
27/275 
40/170 
40/170 
27/170 


70/275 
27/90 
25/100 
25/1090 
15/60 


50 MN 
38MN 
40/160 
40/160 
80TP 


BOTP 
1é0TeP 
30/150 
SOMN 
10N 


30/150 
30/200 

30¥N 
70/350 
20/120 


EURO 
EQVT. 


SMA 
1MA 
1LCMA 
1A 
1A 


LSQCMA 
5COMA 
50MA 
50MA 
5OOMA 


SOCMA 
50 0MA 


IMA 
1MA 
15CCMA 
15COMA 
BA 


40CMA 
1A 
2CMA 
20MA 
1MA 


MA 
1MA 
SOMA 
12MA 
SOORA 


3MA 
2MA 
IMA 
50MA 
1A 


ALE 
TUM 
VLE 
AHG 
AHG 


AMG 
AHG 
AMG 
AMH 
AHG 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AKG 
AHH 
AFH 
AMH 
AMH 


AHH 
AHG 
RHH 
RHH 
SMS 


MAT 
MAT 
SOY 
HJ 
HIJ 


FIJ 
TOS 
HIJ 
HIJ 
TOS 


Tos 
TOs 
TOS 
TOS 
TOS 


Tes 
TOs 
TOS 
TOS 
TAS 


Tcs 
SEU 
SEU 
SEU 
SEU 


SEU 
SEU 
SEU 
SEU 
SFL 


SEU 
SEU 
SEU 
SEU 
SEU 


SEU 
SEU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
OBS 
OBS 
oes 
ces 


OFS 
OBS 
RCU 
RCU 
RCU 


RCL 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


HRCU 


RCL}. 
RCL 


RCU 
RCU 
RCL 


ces 
RCU 
oBs 
OBS 
OBS 


3} CBS 


OBS 


|} 085 


OBS 
ces 


RCU 
RCU 
o8S 


5] RCU 


RCU 


BF259 
BF182 
BF25S9 


BD589 


BD16S 
BD589 
BD 169 
BD169 
BD589 


BD58S 
BD589 
BN589 
BD539 
80589 


HD589 
BN58S 
BD 589 
805389 
BC58S 


en58a9 


USA 
EQvT. 


2N6293 
2N6123 


2N4923 
2N6123 
2N4923 
2N4923 
2N6123 


2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6123 


2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6123 


2N6123 


2N3442 
2N3442 


2N1536 
2N1536 
2N153€ 


2N7 31 
ALS? 


2N2222A 


2N2 369 
2N2369 


2N9 30 


2N3054 
2N3055 


2N2T70E 
2N1536 


2N991 


2N991 
2N406 
2N4927 
2N1188 
2N2222A 


2N2857 
2N2857 
2N2857 
2N2297 
2N3054 
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TRANSISTOR 
NUMBER 


4G31l 
40312 
40313 
40314 
40315 


40316 
40317 
40318 
40319 
40320 


40321 
40322 
40323 
40324 
40325 


40326 
40327 
403228 
40346 
40346V1 


40346V2 
40348 
40348V1 
40348V2 
40349 


4C349V1 
40349V2 
40350 
40351 
40352 


40354 
40355 
40360 
40361 
40362 


40363 
40364 
40366 
40367 
40372 


40347 
40347V1 
4034 7V2 
40373 
40374 


40375 
40385 
40389 
40390 
40391 


40392 
40394 
40397 
40398 
40399 


40400 
40403 
40404 
40405 
40406 


40407 
40408 
40409 
40410 
40411 


40412 
40412V1 
4041 2V2 
40413 
40414 


40421 
40422 
40423 
40424 
40425 


40426 
40427 
40439 
40440 
40444 


PACK- 
AGE 


To5 
1066 
T0066 
ras 
05 


TC66 
To5 
TO6E 
O05 
TO5 


TGS 
TAGE 
a5 
TO6E 
Ta3 


Ta5 
TC5 
TO066 
Tos 


TOSF 
To5 


TOSF 
TO5 


TCSF 
T72 
Ta72 
T1072 


Tc18 
Tc5 
To5 
a5 
TC3 
1066 
TO5 
TO5 
TG5 


TOSF 


TO5 


LC4 
L43 
L43 
LO04 
Lo4 


143 
L04 
L43 
LC4 
LC4 


L04 
43 
La4 
L43 
LO5 


04 


LO04 


L43 
LC4 
LC4 


144 
LC4 
LO4 
L44 
LO4 


LCc4 
L44 
LC6 
LOé 
L06 


LCl 


LO4 
L04 
L04 


LC5 
L44 
LO04 
Lc4 
L43 


LC04 
LO04 
L44 
L43 
L43 


L43 
L04 
L04 
Lc4 
LC4 


L44 
L44 
LCL 
Lol 
Lol 


iol 
LC4 
LCL 
tgl 
L04 


LC4 
LC4 
LCc4 
LO4 
LOa5 


L03 
103 
L44 
LO6 
LG6 


tcs 
L43 
L43 
L43 
L43 


L43 
L43 
LO5 
ics 
Lc5 


60V 
300V 


300V 


40V 
35V 


40V 
40V 
150V 
40V 
40V 


300V 
300V 
18V 
35V 
35V 


40V 


100V 
100V 


100V 
65V 
65V 
65V 
140V 


140V 
140V 


150V 
150v 
TOV 


150V 
150V 
150V 
20V 
15V 


50V 


2v5 
2Vv5 
2v5 
2v5 
2v5 


5V 
2v5 
6Vv 
2v5 
2v5 


5V 
6v 
2v5 
2v5 
5V 


2v5 
5V 
6V 
4V 
4V 


4V 
7qV 
TV 
WwW 
TV 


TV 
TV 


2v5 


1V5 
2v 
2V 
2 
2vV 


2vV 
2V 
2v 
2vV 
qV 


TOOMA 
4A 
2A 

TOOMA 

TOOMA 


4h 
700MA 
2A 
TOOMA 
700MA 


1A 

2A 
7O0MA 
4A 
LSA 


1OOMA 
1A 
2A 


200c 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
200C 


200€ 
200€ 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
200Cc 


200C 
200C 
2c0c 
200C 
200C 


200C 
200C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
200C 
200C 
200C 


2coc 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200c 
200C 
200C 
200C 


200C€ 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
175C 
L75C 
175C 


175C 

85C 
175¢ 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
200C 


200C 
200C 
200C 
200C 
200C 


100C 
150C 
150C 
150C 
150C 


150C 
150C 
85C 
85C 
200C 


1WF 
290C 
35¥WC 
1WF 
LWF 


29WwC 
LkF 
350C 
LWF 
LWF 


1WF 
35wWwC 
LWF 
25WC 
117WCc 


LwWF 
WF 
35WC 
1WF 
1WF 


wr 
1WF 
SWF 
124C 
LWF 


1WF 
1KF 
1 80MWF 
180MWF 
180MWF 


SOOMWF 
1 WF 
1WF 
1WF 
1LWF 


115wWC 
35KC 
1wWF 
WF 
6WF 


1WF 
4uC 
LLC 
6WF 
15WF 


6WF 
1WF 
1WF 
3aW5A 
3w5C 


THC 
1WF 
500 MWF 
50 0MWF 
SOOMWF 


SOOMWF 
200MWF 
LWF 
300MWF 
1LWF 


1lWF 
1LWF 
3WF 
3WF 
1508C 


WF 
4 WF 
1WF 
200MWF 
200MWF 


50WC 

BRC 
3W SF 

BWC 
3W8F 


BHC 


_ 3W8F| 


40we 
40WC 
140WC 


78 


50M 
375K 


50M 
50M 


375K 


50M 


50M 
375K 


10 
10M 


10M 


50M 3P5 
50M 3P5 
50 
50M 


350K 
8s 


800K 


15M120P 


6ON175P 
15M 10P 
100M 15P 
15 1CP 
60M 


100 15P 
60M 30P 
50M 20P 
50K 20P 
256 20P 


25M 20P 


300M 3P5 
50M 


50M 
50 
50M 
50™ 
400K 


10M 1OP 
10¥ 10P 
10™ 10P 
700M 1P5 
iG 1P 


2M 
25M 
25M 
25M 
25M 


25" 
25M 


75/350 
20/120 
40/250 
35/150 
70/350 


20/120 
40/200 

50MN 
35/200 
40/200 


25/200 
75MN 
70/350 
20/120 
12/60 


40/200 
40/250 
20MN 


25MN | 


25MN 


25MN 
30/100 
30/100 
30/106 
25/100 


25/100 
25/100 
4&0MN 
40 MN 
27N 


55TP 
551P 
40/200 
75/350 
35/200 


20/70 
35/175 
40/120 
35/100 
25/100 


25/100 
25/100 
25/100 
20/80 
40MN 


50/200 
40/160 
50/250 
40/160 
50/250 


50/250 
50/250 
165MN 
75/300 
165 MN 


75/300 
15MN 
25MN 
20MN 

30/200 


40/200 
40/200 
50/250 
507250 
35/100 


40MN 
40MN 
40MN 
30/200 
30/150 


62/175 
50/250 
50/250 
30/150 
30/150 


20/100 
20/100 
15™N 
15MN 
20MN 


ANG 
AHG 
AHE 
AMG 
AHG 


AHG 
AHG 
AHE 
RMG 
ANG 


AME 
AHE 
AMG 
AHG 
AHG 


AMG 
AME 
AHE 
AME 
AME 


AME 
AHG 
AHG 
AHG 
AME 


AME 
AME 
ULA 
ULA 
ULA 


TVs 
TVM 
AMH 
AMG 
AMG 


AHG 
AHG 
AMH 
AHG 
AHG 


AMG 
AMG 
AG 
AHE 
RHH 


AHG 
RME 
AHG 
AME 
RMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
RMG 


RWG 
AMG 
AMG 
RMG 
ALN 


ALG 
AMH 
AMH 
AMH 
AHG 


AVE 
AME 
AME 
ULG 
ULG 


RHG 
RME 
RME 
RME 
RME 


RME 
RME 
RHE 
RHE 
AHH 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
oes 
OBS 
CBS 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCL 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCL 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
OBS 
oB8s 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
ces 
o8Ss 
OBS 
OBS 


oss 
CBS 
RCU 
RCU 
oBs 


EURO 
MIN MAX EQVT. 


BFY50 
BUY 38 


BFY50 
BFY50 


BUY38 
BFYSO 
BOY 72 
BFS95 
BFY50 


BUY60 


BFY50 
BUY3& 
BBY20 


BFY50 
BUY 60 


BUY60 


BFY50 


BSW67 


BF X73 
BFX73 
BFX73 


BF257 


BSW66 
BFY5O 
BFS95 


BDY20 
BDY79 
BSW66 
BFY50 


BFY50 


BUY60 
BFY50 
BUY60 
BFS95 


BFS95 
BSX33 
BS X33 
BSxX33 


BSX33 
ACY17 
BSX33 
BSW64 
BFS95 


BFY50 
BSW66 
BSW66 
BFR23 
BDX40 


BUY60 
BUY60 
BFY90 
BFY90 


AL103 


AUL06 
AULO6 
BDXx50 


USA 
EQVT. 


2N2297 
2N3054 


2N2297 
2N2297 


2N3054 
2N2297 
2N3441 
2N4036 
2N2297 


2N3439 
2N6235 
2N2297 
2N3054 
2N3055 


2N2297 
2N3439 
2N6235 
2N3439 


2N2297 


2N2197 
2N5082 


2N918 
2N918 
2N918 


2N4001 
2N2297 
2N4036 


2N3055 
2N3738 
2N4001 
2N2297 


2N2297 


2N3439 
2N 3053 
2N3439 
2N4036 


2N2197 
2N4036 
2N731 
2N731L 
2n731 


2N731 
2N1188 
2N731 


2N22224 


2N4036 


2N2297 
2N4001 
2N4001 
2N4929 
2N3772 


2N3 439 


2N 3439 
2N2857 
2N2857 


2N1906 
2N3739 
2N3739 
2N3739 
2N3739 


2N3.739 
2N3739 
2N5155 
2N5155 
2N3773 


ooo0oea ooooo 


eooocea [20000 eoooo ooooo oooo$d eooog oocoo ooooo ooooo eoooso ooooco oooo°o eooceo0a 


oooeo6 


TRANSISTOR 


NUMBER 


40457 
40458 
4€459 
40462 
40464 


40465 
4C466 
40491 
4050C 
40519 


4€537 
40538 
40539 
40544 
40595 


40594 
40611 
40612 
40613 
4Cé1lé 


4C616 
40621 
40622 
40623 
4C424 


40625 
4CH26 
40627 
4C628 
4062S 


4C63G 
40631 
4C632 
40634 
40635 


4Cé3€E 
AlL57 
ALS7TA 
A157B 
A158 


ALS5SBA 
A1538 
ALEaCc 
A159 

A1598 


A159C 
ALT? 
A1LT8 
ALTS8A 
41738 


Al79 

ALTGA 
A1798 
AT47A 
AT478 


A7488 
A7148C 
A7498 
A149C 
AC105 


AC107 
ACLOTN 
AC198 
ACLOY 
ACLIC 


AC113 
ACLLS 
ACLIG 
ACLL? 
AC 120 


ACl21 

AC121/4 
ACL21/5 
AC121/6 
AC121/7 


ACl22 
AC123 
ATL24 
AC125 
AC1L2¢ 


. 
NS 
PG 
NS 


AS 
NS 
NS 
NS 
NS 


PS 
PS 
NS 
NS 
PS 


NS 
NS 
PG 
NS 
NS 


NS 
NS 
NS 
PG 
NS 


NS 
PG 
NS 
NS 
NS 


NS 
AS 
NS 
PS 
NS 


Tc18 
T0046 


TG3 
Tc3 


TC3 
Tc3 


TO18 
TG4E 


Ta5 
TC5 
O05 
TaQ5 
TC5 


105 
TO5 
TC3 
TOQ EE 
TO5 


TOCEE 
TOGES 
TOQE6 
1G3 

TOWGE 


103 
TCQ66 


TOG6E 


TCWEG 
TOWEE 
TOQ66 
TC5 
105 


TC3 
T018 
1018 
TO18 
TC18 


TOLE 
TOLs 
1018 
TO18 
T0118 


TO1e 
T9148 
Tole 
TO18 
TO18 


Tole 
TO18 
TO18 
xQ9 
x09 


X09 
x09 
x09 
x09 
TCLA 


x01 
TOl 
TOL 
TOL 
TOL 


TOl 
TOL 
X04 
X04 
TOl 


TOLA 
TOLA 
TCLA 
TOLA 
TOLA 


TO1A 
X04 
X04 
TOl 
Tol 


LC1 
LC 
tcl 
LG5 
Les 


LC5 
LC5 
L43 
Lol 
LC 


LC4 
LO4 
LC4 
LC4 
LC4 


LC4 
LO4 
LC5 
L33 
LC4 


L343 
L33 
L33 
LC5 
L323 


LC3 
LO5 
L343 
LC4 
L33 


L33 
L33 
L33 
LO4 
LC4 


LC5 
LOL 
LCl 
LC 
LCl 


LCl 
Lol 


jLCl 


LCcl 
Lcl 


LCl 
iCl 
LCL 
Lcl 
LG) 


ici 
tol 
LCcl 
Lic 
L1C 


Lic 
Lid 
L10 
Lic 
LOQ2 


LC? 
LC2 
LG2 
L002 
LC2 


LC2 
L102 
tcl 
{01 
LO2 


LQ2 
LO2 
LC2 
L02 
LC2 


LC2 
Lol 


Lol 


LCZ 
LC2 


25¥ 
60V 
60V 
40V 
35V 


40V 
50V 
30CV 
30V 
40V 


55V 
55V 
55V 
50V 
S5V 


95V 
25V 
25V 
25V 


45V 


55V 


T5V 
75V 


50V 
SCV 
50V 
30V 


30V 
30V 
3CV 
30V 
30V 


20V 
50V 
30V 
39V 
30V 


25V 
25V 
25V 
50V 
50V 


3CV 
30V 
30V 
30V 
30V 


15V 
15V 
20V 
20V 
20V 


26V 
26V 
30V 
32V 
2cv 


20V 
20V 
20V 
20V 
20 


20V 
45V 
45V 
42V 
32V 


25V 
40V 
40V 
40V 
35V 


40V 
50V 
300V 
30V 
16V 


32V 


3acv 
32V 
40v 


45V 


45V 


55V 
55V 
35V 


4CV 
45v 
60V 


70V 
45V 
45V 
45V 
20V 


20V 
20V 
20V 
20V 
2QV 


20V 
45V 
25V 
25V 
25V 


20V 
20Vv 
20V 
45V 
45V 


ecv 
2cv 
20V 
20V¥ 
18V 


15v 
12V 
20V 
15v 
15v 


LEV 
16V 
18V 
18v 
20V 


20Vv 
20V 
2cv 
20V 
2cVv 


13V 
32V 
42v 
12v 
12V 


ay 
8V 
5V 
4V 


4V 
4V 
2V 
TV5 
5V 


SV 
5V 
SV 
5V 
4&V 


4V 
2V5 
5V 
5V 
2v5 


5V 
5V 
5V 
5V 
5V 


VV 
5V 
5V 
TV 
5V 


5vV 
SV 
5V 
VV 
WV 


4V 
5V 
5V 
5V 
5V 


5V 
5V 
Sv 
5V 
SV 


5V 
5V 
5V 
5V 
5V 


5V 
5V 
SV 
6V 
6V 


5V 
5V 
5V 
SV 
1OV 


5V 
5V 
LOV 
10V 
1Ccv 


3 
3V 
l2v 
10V 
1CcVv 


1OV 
1QV 
10Vv 
10V 
10V 


lev 
12V 
1Cv 
Lov 
19 


a 
1A 
5A 
SA 


5A 
5A 
150MA 
200A 
50CMA 


TOOMA 
TOOMA 
TOOMA 
TOOMA 

24 


ZA 
TOOMA 
5A 
4A 
TOOMA 


4A 
4A 
4A 
5A 
6A 


1A 
5A 
6A 
1A 
4A 


4A 
4A 

6A 
7OOMA 
TOOMA 


15A 
100MA 
LOOMA 
1LQQOMA 
LOOMA 


100MA 
100MA 
1OQMA 
1GQMA 
LOCMA 


1OOMA 
LOOMA 
100MA 
LQOMA 
1O0MA 


LOCMA 
LQOMA 
1Q00MA 
200MA 
200MA 


20CMA 
200MA 
200MA 
200MA 

1A 


10MA 
LOMA 
5OMA 
5S0OMA 
50MA 


Boma 
BOMA 
200MA 
1A 
300MA 


300A 
30G0MA 
200MA 
300MA 
300MA 


200MA 
2COMA 

LA 
100A 
10CMA 


175C 
175C 
175C 
100C 
150C 


150C 
150C 
150C 
175C 
200C 


20CC 
200C 
200C 
200C 
200C 


20ac 
200C 
1coc 
150C 
200C 


150C 
150C 
150C 
100C 
150C 


200C 
1oac 
150C 
200C 
150C 


150C 
150C 
150C 
200C 
200C€ 


200C€ 
175C 
175C 
175¢€ 
175C 


175C 
175¢ 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
125C 
125C 


125C 
125¢€ 
125C 
125¢C 

90C 


75C 
75C 
80C 
B0C 
80C 


7T5C 
75C 
90C 
90C 
80C 


90C 
90C 
90C 
9cCc 
90C 


90C 
90C 
99C 
90C 
90C 


S500MWF 
500 MWF 
1LWF 
50wWC 
40WC 


4CwC 
40WC 
3W8F 
SOQOMWF 
1lWF 


LwF 
wr 
IWF 
lhF 
1200MWF 


120CMhF 
lwF 

1 3we 
36WC 
LiF 


3GuC 
364C 
26WC 
13WwC 
5ChC 


3W5F 
13%C 
5CwC 
3WOF 
36WC 


26WC 
26wWwC 
5CwC 
1LWF 
LWF 


1L5wWc 
300MWF 
JOCMWE 
30 OMWF 
300MWF 


J00MbF 
Z00MWF 
ZOCMWF 
30 CMWF 
300MWEF 


ICC MWe 
300MwWF 
30CMWF 
Z00MWF 
300MWF 


30CMWF 
3OCMWF 
300WF 
250MWF 
250MWF 


25CMWE 
25 0MWF 
250MWF 
250MWF 
215MWF 


SOMWF 
BOMWF 
JOMWF 
30MWE 
3CMWF 


200MWF 
200MWF 
145MhWF 

lwk 
210MWF 


SQOMWH 
SOOMWH 
90CMwWH 
900MWH 
SO0OMWr 


13CMWF 
145MWF 

lwk 
500MWH 
500MWF 


79 


F 
T 


Cc 
OB 


MIN MAX 


BOM 
150M 
100M 
300K 

2M 


2M 
aM 
130 
806 
300M 


50" 
50M 
50M 
50M 


350K 
150M 
150” 
150™ 
150M 


‘150 


1596 
150 
159™ 
150 


150% 
100” 
100M 
109M 
100M 


100% 
109 
100M 
159M 
150” 


150 
150 
159™ 
150™ 
500K 


LM 
500K 
500K 
500K 
590K 


700K 
TOOK 
500K 
500K 
800K 


1M 
1M 
Lé 
1 
1M 


i’ 
500K 
500K 

iM 

iM 


20P 
20P 


10F 
20P 
3ps 


5P 
5P 
5P 
5P 


SF 
5P 
5P 
5P 
5P 


SP 
BP 
8P 
8P 
ap 


BF 
8P 
8P 
5P 
5P 


5P 
5P 
5P 
5P 
é0P 


20P 
50P 
50P 
50P 
50P 


60P 
60P 
4 OP 
40P 
asp 


4GP 
40P 
40P 
40P 
40P 


50P 
40P 
60P 
50P 
4QP 


60MN 
50™N 
LOOMN 
50MN 
30/170 


50/170 
5€/170 
30/250 
LOOMN 
20MN 


50/300 
15/90 
15/90 

35/200 

70/350 


70/350 
739/500 
390/150 
30/120 
70/500 


30/120 
25/100 
25/100 
50/170 
20/100 


100MN 
50/170 
20/100 
LCOMN 
20/70 


20/70 
20/70 
2C/70 
50/250 
50/250 


2c/70 
125MN 
125MN 
240MN 
1L25MN 


125MN 
240MN 
450 MN 
240MN 
240MN 


450 MN 

75.MN 
125MN 
L25MA 
240MN 


125MN 
125MN 
240MN 
LLOMN 
200MN 


200MN 
420MN 
200MA 
4 20MN 
40 MN 


35MKR 
35™N 
30¥N 
5OMN 
75MN 


30MN 
15MN 
50OMN 
4QMN 
30MN 


30¥N 
30MN 
50 MN 
T5MN 
125MN 


40¥N 
50MN 
40MN 
SOMN 
1OOMN 


€COMA 
200MA 
LOMA 
1A 

2A 


2A 
2A 
5CMA 
1CMA 
5CMA 


50KMA 
5COMA 
5CCMA 
50MA 
300MA 


300MA 
5O0MA 
1A 

LA 
SOMA 


1A 
1500MA 
15COMA 
1A 
2500MA 


15CMA 
1A 
2500MA 
150MA 
1A 


15CCMA 
2A 

3A 
150A 
15CMA 


4A 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2A 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
150¥A 


accu 
30CUA 
1MA 
IMA 
1NA 


10MA 
10MA 
20MA 
15SOMA 
1coMaA 


100MA 
100MA 
1O0MA 
LOOMA 
10CMA 


2MA 
20MA 
150A 
2MA 
2MA 


RMG 
RMG 
RNG 
AHG 
AHC 


AHG 
AHG 
RME 
AMG 
vMP 


ANG 
AMG 
AMG 
AMG 
AHG 


AHG 
AMG 
AHG 
AHG 
ANG 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AMH 
AHG 
AKG 
AMG 
AHG 


AHG 
AHG 
AKG 
AMH 
AMH 


AKG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALN 
ALN 


ALUN 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALN 
ALN 
ALN 
ALA 
ALA 


ALA 
ALA 
ALN 
ALN 
AMA 


ALA 
ALN 
ALA 
ALA 
ALA 


ALA 
ALA 
ALA 
AMG 
AMG 


AMA 
AMA 
AMA 
AMA 
AMA 


ALA 
AL A 
AMG 
ALA 
ANG 


QBS 
RCU 
CBS 
RCU 
CAS 


OBS 
oes 
RCU 
CBs 
RCU 


RCL 
RCL 
RCU 
RCU 
RCU 


RCU 
RCU 
RCU 
RCU 
RCL 


RCU 
RCU 
RCL 
RCU 
RCU 


RCu 
RCU 
RCL 
RCU 
RCU 


RCL 
RCU 
RCL 
RCU 
RCU 


RCL 
Ame 
AMP 
AMD 
AMP 


ANP 
AMP 
AMP 
AMO 
AMP 


AMP 
AMO 
AMP 
AMP 
AMP 


ANP 
AMP 
AMP 
AMP 
AMP 


AMP 
AMP 
AMP 
MUB 
OBS 


MUB 
NEM 
Sie 
S19 
SIC 


OBS 
08s 
TFK 
TFK 
S10 


SIC 
S19 
STC 
STO 
STO 


TFK 
TFK 
TFK 
VAL 
MU3 


EURO 
EQVT. 


BS x33 
BSX33 
BS x33 
ASZ16 
BEY2C 


BDY2C 
BDY20 


BSX33 


BFS95 
BFS95 
BFY50 
BFY50 
BSS1®é 


BSS42 
BFY50 
ASZ1€é 


BFY50 


ASZ16 
BOXT2 


ASZ16 
BD X72 


BNX72 
BFR23 
BSW6E 


BDY2C 
BC107 
BC1OT 
BCLO7 
BC107 


BC 107 
BCLOT 
BCLO? 
BC1O9 
BC 109 


BC109 
BC177 
BC1L77 
BC 177 
BCLT? 


BC179 
BC1L7S9 
BC179 
BC147 
BC147 


BC147 
BC147 
BC14S 
8C149 
AC128 


ACi25& 
AC125 
ACL25 
AC1l25 
AC126 


AC 125 
AC125 
AC 1L&8k 
AC138K 
AC1i2é@ 


AC128 
AC128 
AC128 
ACi28 
AC1i22@ 


ACL25 
AC1L3 8K 
AC1L88K 
AC125 
ACL25 


USA 
EQVT. 


2N731 
2N731 
2N731 
2N15 36 
2N3055 


2N3055 
2N3055 
2N3739 
2N731 


2N403€ 
2N4936 
2N2297 
2N2297 
2N5323 


2N5320 
2N2297 
2N1536 
2N6293 
2N2297 


2N6293 
2N6293 
2N6293 
2N1536 
2N6100 


2N1536 
2N6100 


2N6293 


2N6293 
2N6293 
2N6100 
2N4929 
2N4001 


2N3055 
A1L5T 
A197 
ALST 
ALS? 


Al1S? 
Als? 
A157 
AlL59 
A159 


A159 
ALTT 
ALTT 
ALT? 
AlTT 


ALTS 
ALTS 
A179 
AT47 
AT41 


A147 
AT47 
AT49 
A149 
2N2706 


2N406 
2N406 
2N406 
2N406 
2N2431 


2N406 
2N406 


2N2706 


2N2T706 
2N2 706 
2N2706 
2N2706 
2N2 706 


2N406 


2N406 
2N406 
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TRANSISTOR 
NUMBER 


ACL27 
AC127/01 
AC127Z 
AC1L28 
ACL 28/01 


AC 128K 
AC130 
AC131 
A4C132 
AC13 2/01 


AC134 
AC1L35 
AC136 
AC137 
AC138 


AC138H 
AC139 
ACI39K 
AC141 
ACI41K 


AC142 
AC 142K 
AC150 
AC151 
AC151/4 


ACL51/5 
AC151/6 
ACi51/7 
AC151R 

AC IS51R4 


ACL51R5 
AC151R6 
AC152 

ACL52/4 
AC152/5 


AC152/6 
AC153 

AC153/5 
AC153/6 
AC153/7 


AC 153K 
AC153K5 
AC153K6 
AC153K7 
AC154 


AC155 
AC156 
AC157 
AC 160 
AC160A 


AC 160B 
AC162 
AC163 
AC165 
AC166 


AC16T 
AC 168 
AC170 
AC171 
AC1L72 


AC173 
AC175 
AC1L76 
ACLTEK 
ACL77 


AC178 
AC179 
AC180 
ACL80K 
ACL SBOKL 


AC181 
AC181K 
AC AB 1KL 
AC182 
AC183 


AC184 
ACI85 
AC186 
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ASZ16 | 2N1536 
ASZ16 | 2N1536 
AD1L62 | 2N2835 
ASZ16 | 2N1536 
ASZ15 | 2N1533 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


AD143 
AD143R 
AD148 
AD148/5 
AD 148/66 


AD1L49 
AD149/4 
AD149/5 
AD150 
AD1S0/4 


AD1L50/5 
AD1I52 
AD155 
AD156 
AD157 


AD161 
ADL62 
AD162/5 
AD162/6 
ADL62/7 


AD162/8 
AD163 

AD163/2 
AD163/3 
AD163/4 


AD164 
4D165 
AD262 
40263 
ADY22 


ACY23 
ADY24 
ADY25 
ADY26 
ADY27 


ADY27/4 
ADY27/5 
ADY30 
ADY31 
ADY32 


AC211 
AD212 
AF 114 
AF115 
AF116 


AFII17 
AF 124 
AF 125 
AF1I2Eé 
AF127 


AFY14 
AFY19 
AL100 
AL10O1 
AL1O2 


AL 103 
ALL1i2 
4L113 
ASY27 
ASY28 


ASY29 
ASY30 
ASY48 
ASY5C 
ASY54N 


ASY55N 
ASY56N 
ASYS7N 
ASYS8N 
ASY59N 


ASY63N 
ASY73 
ASY74 
ASY75 
ASY76 


ASY77 
ASY8O 
ASY81 
AS215 
ASZ16 


a 
PG 


103 
103 
x03 
x03 
x03 


T03 
T03 
703 
103 
103 


To3 
X03 
x03 
T08 
108 


x03 
x03 
xa3 
x03 
X03 


x03 
T03 
T03 
103 
T03 


X03 
x03 
X03 
x03 
T03 


T03 
¥03 
T03 
TOJE 
103 


103 
103 
TO3E 
T0336 
1036 


1036 
TOBE 
To7 
TO? 
TO? 


TO7 

TO72 
TO7Z 
TO72 
TOT2 


X04 
¥039 
T03 
103 
T03 


103 
x03 
x03 
TOS 
TO5 


T05 
X04 
TOLA 
Tol 
Tol 


Tel 
TOL 
TOl 
Tol 
TOL 


TO 
T05 
TO5 
To5 
T05 


TO05 
105 
1039 
To3 
103 


Los 
Los 
L05 
Lo5 
LO5 


LO5 
Los 
L05 
LCs 
LOo5 


L05 
LO5 
L1l2z 
L12 
Li2 


Los 
ics 
tc5 
£05 
LOo5 


L05 
ics 
Las 
Los 
Lo05 


105 
LO5 
Los 
Lo5 
LO05 


ic5 
LO5 
Los 
i13 
Los 


Los 
Lo5 
Li3 
L13 
L13 


L13 
L13 
LO7 
LOT 
Lo? 


LOT 
L51 
L51 
L51 
L51 


LOl 
LCc4 
L05 
LOo5 
LO5 


tc5 
105 
105 
L104 
L04 


L04 
Lol 
L02 
LC2 
LO02 


LO02 
L02 
Lo2 
L02 
LO2 


L104 
L04 
104 
LO4 
LO04 


L04 
LC4 
LC4 
Lcs 
LO5 


40V 
32V 
32V 
32V 
32V 


5GV 
32V 
32V 
32vV 
32V 


32V 
45V 
45V 
32V 
32V 


32vV 
32V 
32V 
32V 
32V 


32V 
100V 
10CV 
10CV 
100V 


25V 
25V 
35V 
60V 
30V 


8CV 
80V 
100V 
8CV 
32V 


32V 
32V 
45V 
60V 
8CcV 


50V 
8CV 
32V 
32V 
32V 


32V 
32V 
32V 
32V 
32V 


40V 
32V 
130V 
60V 
130V 


100V 
35V 
60V 
25V 
30V 


25V 
50V 
64V 
20V 
30V 


20V 
l6v 
16V 
16V 
l6v 


26V 
30v 
30V 
30V 
40V 


60V 
40V 
60V 
100V 
60V 


25 
26 


10V 
LOV 
10V 
10V 


) 1LOV 


20v 
10V 
10V 
10v 
10V 


10V 
12V 
12vV 
10V 
10V 


10V 
10Vv 
10V 
10V 
10V 


10V 
20V 
20V 
20V 
20V 


f} LOV 


10V 
10V 
10V 
12V 


l2v 


12V— 


lav 


i) 40V 


10V 


10V 
10V 


| 25V 


1cA 

10A 
3A 
3A 
3A 


3500MA 
350CMA 
SOOMA 
3Z500MA 
SOOMA 


3500NA 
1A 
1A 
2A 
2A 


1A 
1A 
1A 
1A 
LA 


100C 

85C 
100C 
100C 
100C 


1coc 
100C 
100C 
100C 
1c0Cc 


1o00c 
90C 
90C 
85C 
85C 


90C 
90C 
90C 
90C 
90C 


90C 


90C. 


$0C 
90C 
90C 


90C 
90C 
100C 
100¢ 
B5C 


85C 
85C 
85C 
90C 
100¢€ 


100C 
100C 
L10c 
110C 
110C 


90C 
90C 
75C 
T5C 
7T5C 


75C 
75C 
75C 
7T5C 
T5C 


BCC 
90Cc 
100C 
85C 
100C 


100C 
100C 
100C 
85C 
85C 


85C 
gcc 
90C 
g0c 
75¢ 


75C 
75C 
T5C 
T5C 
75C 


T5C 
75C 
75C 
T5C 
85C 


85C 
85C 
85C 
90C 
90C 


“OB EURO USA 
ToT MIN MAX EQVT. EQvT. 


150MWF 
B8OOMWF 
30WH 
30m®H 
30WH 


30WH 
10WH 
10WH 
15CMWF 
15 0MWF 


150MWF 
150MWF 
S900MWR 
20CMWF 
10 0MWF 


1LOOMWF 
1OOMWF 
1OOMWF 
100 MWF 
LOOMWF 


100MWF 
140MWF 
140MWF 
140MWF 
260MWF 


260MWF 
260MWF 
225MWE 
3CwH 
30WH 


82 


450K 


| 300K 


450K 


i 450K 


450K 


200K 


# 300K 


300K 


1 450K 


450K 


| 450K 


500K 
400K 
1M 
1M 


1M1L50P 
1M150P 


1M 
1M 
1M 50P 
100K190P 
125K1L90P 


30MN 
30MN 
30MN 
30MN 
SOMN 


30MN 
30MN 
50MN 
30MN 
30MN 


50MN 
35MN 
35MN 
SOMN 
50MN 


80MN 
SOMN 
50MN 


7SMN | 


125MN 


175 8N 
12MN 
12MN 
20MN 
30MN 


60MN 
60MN 
30MN 
20MN 
15MN 


20MN 
5SOMN 
20MN 
15MN 
30MN 


30MN 
50MN 
50MN 
25MN 
15MN 


4OMN 
4OMN 
50MN 
50OMN 
50MN 


5OMN 
50MN 
50MN 
SOMN 
5OMN 


40MK 
40MN 
40MN 
40 MN 
40MN 


40MN 
40MN 
40MN 
30 MN 
20MN 


30MN 
40MN 
75MN 
15MN 
20MN 


20MN 
25MN 
30MN 
40MN 
60MN 


30MN 
208N 
35MN 
SOMN 
26MN 


26MN 
5SMN 
30/100 
20MN 
45MN 


ta 
1A 


AT! 
AT! 
S1D 
SID 
Std 


MUB 
VAL 
VAL 
TFK 
TFK 


TFK 
TFK 
TFK 
Sid 
S10 


mUe 
MUB 
VAL 
VAL 
VAL 


VAL 
S1D 
SID 
Sif 
Sib 


TFK 
TFK 
ATI 
ATI 
Ife 


17B 
ITB 
IT8 
MUB 
SID 


Sto 
SID 
RFC 
RTC 
RTC 


RTC 
RTC 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
MUB 
MUB 
MUB 
MUB 


TFK 
MUB 
ATI 
ATl 
ATI 


ATI 
ATI 
AT! 
MUB 
MUB 


MUB 
TFK 
Sto 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
MUB 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
PUB 
SEU 
RTC 
RTC 


AS216 
ASZ16 
ADL62 
ADL62 
AD162 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ1L6 


ASZ16 
AD162 
AD 162 
AD162 
AD162 


ADL61 
AD162 
AD 162 
AD162 
AD162 


AD162 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 


ASZ15 . 


AD 162 
ADL61 
AD162 
AD162 
ASZL6 


ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 
AQZ12 
ASZ1L6 


AS7Z16 
ASZ16 
ADZ12 
ACZ12 
ANDZ12 


ADZ12 
ADZ12 
AF 124 
AF 124 
AF 124 


AF124 
AF124 
AF 124 
AF 124 
AF124 


AF 124 


AL 103 
AL103 
AUL06 


AL 103 
AL103 
AL1O3 
ASY27 
ASY29 


ASY29 
AF124 
AC128 
AC125 
OC44N 


OC44h 
OC44N 
OC44N 
OC44N 
OC44N 


OC44N 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ACY17 


ACY17 
ACYL? 
ASZ15 
ASZ16 


2N1536 
2N1536 
2N2835 
2N2835 
2N2835 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N2835 
2N2835 
2N2835 
2N2835 


2N4077 


2N2835 


2N2835 
2N2835 
2N2835 


2N2835 
2N1533 
2N1533 
2N 1533 
2N1533 


2N2835 
2N4077 
2N2835 
2N2835 
2N1536 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1100 
2N1536 


2N1536 
2N15 36 
2N1100 
2N1100 
2N1100 


2N1100 
2N1100 
2N990 
2N990 
2N990 


2N990 
2N990 
2N990 
2N990 
2N990 


2N990 


2N2147 
2N2147 
2N5325 


2N2147 
2N214T7 
2N2147 
2N1305 
2N1304 


2N1304 
2N990 
2N2706 
2N406 
2N2614 


2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N1 304 
2N1304 
2N1304 
2N1L188 


2N1188 
2N1188 
2N1176B 
2N1533 
2N1536 
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ooooo 


oooocs ecoood 
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TRANSISTOR 


ASZ17 
AS7Z18 
ASZ20 
ASZ21 
AS27223 


AULOL 
AU1O2 
4U103 
AU 104 
AU1L06 


AULO? 
AU1L08 
AULOSF 
AULLO 
AULL1 


AUIL2 
AULL3 
AUY1O 
AUY18 
AUY18/4 


ALY1L 8/5 
AUY19 

ALY19/3 
AUYI9/4 
AUYLS/5 


ALY2C 
AUY20/3 
AUY20/4 
AUY20/5 
ALY21 


ALY21/2 
AUY21/3 
AUY21/4 
AUYZ1A 
ALY22 


AUY22/2 
AUY22/3 
AUY22/4 
AUY2Z2A 
ALY28 


AUY29 
AUY29/3 
ALY29/4 
AUY29/5 
AUY34 


AUY34/2 
AUY34/3 
ALY34/4 
AUY35 
AUY 36 


ALY37 
AUY38 
BC107 
BC 107A 
BC1078 


BCid8 
BCLOSA 
BC108B 
8C108C 
BC 109 


BCLOSE 
BC LO9C 
BC110 
BCL11 
BCil2 


BC113 
BCLL4 
BC115 
BC115 
BC11L6 


EC1LE 
BCLL6A 
BC1LT 
BC1L18 
BC118 


BCLI9 
BC120 
BCi21 
BCi22 
BC123 


To3 
103 
To? 
TOLLS 
ToT 


103 
T03 
TO03 
TO3 
T03 


103 
T03 
To03 
T03 
To3 


103 
TO3 
To3 
T08 
108 


T08 
T03 
TO3 
TO3 
T03 


T03 
103 
103 
TO3 
03 


T03 
103 
103 
T03 
T03 


103 
103 
103 
T03 
T03 


103 
TOo3 
TO3 
103 
T03 


103 
TO03 
TQ3 
108 
To8 


103 
TO3 
O18 
T018 
1018 


1018 
T1018 
TO18 
1018 
TO018 


TO18 
TOL8 
1018 
X14 
X15 


TO1C6 
T0106 
roics 
70105 
TOLOS 


To105 


TO1LCS5 


T0105 
TO106 
T0106 


1039 
7039 
X16 
X16 
x16 


LO5 
Los 
LOo7 
LOL 
LO? 


Los 
LO5 
Lc5 
L05 
Los 


ic5 
La5 
Lcs5 
L05 
Los 


05 
LO5 
Lcs 
L12 
£12 


L1l2 
Los 
Lo5 
Lo5 
Las 


LCc5 
Las 
LO05 
105 
Lo5 


Los 
105 
Los 
L05 
LC5 


Lcs 
L05 
LCs 
LO5 
LO5 


105 
Lo5 
ics 
L05 
LCc5 


Los 
LOS 
Lcs 
Li2 
L12 


ucs 
Los 
ich 
LOL 
iol 


Lcl 
Lol 
101 
Lol 
L01 


LCi 
LoL 
Lcl 
X14 
x15 


Li? 
L1li 
L04 
L04 
L04 


L04 
LO4 
LO04 
L117 
L17 


L04 
Lol 
X16 
X16 


16 


60V 
100V 
40V 
20V 
15V 


120V 

40V 
155V 
185V 
320V 


20CVv 
100V 
10CV 
160V 
320V 


32CV 
250V 
TOV 
64V 
64V 


64V 
64N 
64V 
64V 
64V 


80V 
8QV 
B0V 
80V 
65 


65V 
65V 
65V 
65V 
80V 


80V 
8 QV 
80V 
80V 
90V 


50V 
50V 
50V 
50V 
100V 


LOCcV 
100V 
100V 
70V 
70V 


1ccv 
130V 
50V 
50V 
50V 


30V 
30V 
30V 
30V 
30V 


30V 
30V 
80V 
25V 
20V 


30V 
30V 
40V 
40V 
45V 


45V 
45V 
120V 
45V 
45V 


60V 
60V 

5V 
30V 
45V 


32V 
32V 


L5V 


120V 

40V 
155V 
185Vv 
1E0V 


100V 
50V 
50V 
80V 
160V 


160V 
125V 
60V 
45V 
45V 


45V 
45V 
45V 
45V 
45V 


60V 
60V 
60V 
60V 
45V 


45V 
45V 
45V 
45V 
60V 


60V 
60V 
60V 
60V 
65V 


32V 
32V 
32V 
32V 
80V 


80V 
80V 
80V 
25 

25V 


60V 
60V 
45V 
45V 
45V 


20V 
20V 
20V 
20V 
20V 


20V 
20V 
80V 
12Vv 
12V 


25V 
25V 
30¥ 
30V 
40V 


40V 
40V 
120V 
45V 
45¥ 


30V 
30V 

5V 
20V 
30V 


VEB 
MAX ! 


20V 
40V 
lv 


2v 


lv 
1v 
4V 
4V 
2V 


2v 
2V 


8A 
8A 
25MA 
50MA 
100MA 


160A 
10A 
160A 
12A 
104A 


10A 
104A 
10A 
10A 
10A 


1CA 
10A 
TOOMA 
BA 

8A 


8A 
3A 
3A 
3A 
3A 


3A 
3A 
3A 
3A 
1CA 


10A 
10A 
10A 
igA 

8A 


BA 
8A 
8A 
8A 
6A 


154A 
15A 
15A 
15A 

3A 


3A 
3A 
3A 
10A 
104 


1CA 
10A 
1LOOMA 
1Q0MA 
1OOMA 


1OCBA 
1LOOMA 
100KA 
100MA 
1LOOMA 


1OOMA 
100MA 
SOMA 
SOMA 
50MA 


SOMA 
SOMA 
200MA 
LOOMA 
1006A 


SOOMA 
600MA 

50MA 
200MA 
100MA 


1A 
1A 
50OMA 
50MA 
SOMA 


90C 


90Cc 
g90C 


g0c 


100C 
100C 


100C 
90C 
90C 
g0C 
90C 


90C 
90C 
90C 
90C 
100C 


100C 
Looc 
100C 
100C 
100C 


100C 
100C 
100C 
100C 

soc 


L00C 
100C 
100C€ 
100C 

90C 


90C 
90C 
90C 
100C 
100C 


100C 
100C 
L75C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 
175C 


175C 
175C 
175C 
175C 


125¢ 
125C 
125C€ 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C 


200C 
200C 
125C 
125C 


125C | 


“OB EURO 
Tor MIN MAX EQVT. 


32CWH 
30WH 
11 OMWF 
12 OMWE 
100MWF 


10WH 
10WH 
10WH 
15WH 
30WH 


30kH 
30WH 
30WH 
30WH 
30WH 


30WH 
30WH 
SWHS 
11WH 
11 WH 


1L1WH 
30WH 
30WH 
30WH 
30WH 


30WH 
30WH 
3ChH 
30WH 
36WH 


J6WH! ° 


36WH 
36WH 
36WH 
36Wh 


26H 
36WH 
36H 
36WH 
30WH 


36MH 
36WH 
36WH 
36WH 
3CWH 


3CKH 
30WH 
30WH 
1LWH 
LL WF 


30WH 
3C0WH 
Z00MWF 
300MWF 
300MWF 


300 MWF 
300MWF 
Z0OMWF 
300MWF 
30CMWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
LOOMWF 

30MWE 


200MWF 
200KWF 
300MWF 
30 OMWF 
300MWF 


300MWF 
300MhF 
3Z00MWF 
20 OMWF 
200MWF 


8O0CMWr 
80 0MWF 
SORWF 
SOMWF 


9OMMF| 


83 


110K190P 
110K190P 


40M 
3008 


250K 
250K 
iO 
10M 
1M 


i” 
1M 
1M 
1M 
iM 


2P5 
5P 
4P 


25MN 
30MN 
40MN 
30MN 


30MN 
17MN 
15N 
14MN 
15MN 


35™MN 
35N 
120MN 
20MN 
15¥N 


15¥N 
15MN 


4OMN | 


SOMN 
SOMN 


50MN 
20MN 
20MN 
30MN 
50MN 


20MN 
20MN 
30¥N 
50MN 
12MN 


12MN 
20MN 
30MN 
30MN 
12MN 


12N 
20MN 
30MN 
12MN 
20MN 


20N 
20MN 
30MN 
SOMN 
12MN 


126N 
20MN 
30MN 
35MN 
100MN 


30MN 
30MN 
1LLOMN 
L10MN 
200 MN 


120MN 
1L20MN 
2008N 
420MN 
180MN 


200MN 
420MN 
30MN 
80MN 
60MN 


200MN 
200MN 
50MN 
80MN 
35MN 


40/120 
60/150 
30MN 
40/160 
50MN 


40MN 
20MN 
25MN 
254N 
25€N 


prs 
vts 
VLS 
SLS 


RHH 
AHG 
RHH 
RHH 
RHH 


RHH 
RHG 
RHG 
RHH 
RHH 


RHH 
RHH 
RHG 
AHH 
AHG 


AHG 
AHG 
APG 
AHH 
AHG 


AHH 
AHH 
AHH 
AHH 
AHG' 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHH 


AHH 
AHH 
AHH 
AHH 
AHH 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHH 


AHH 
AHH 
ARH 
RHG 
RHG 


AHH 
RHH 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALN 


ALN 
ALN 
ALG 
ALG 
ALN 


ALN 
ALN 
ALG 
ALG 
ALG 


AMG 
ANG 
ALH 
ALG 
ALG 


AMG 
AMG 
ALN 
ALN 
ALN 


RTC 
RTC 
MUB 
MUB 
MUB 


VAL 
VAL 
VAL 
VAL 
ATI 


ATI 
ATI 
AT! 
ATI 
ATI 


ATI 
ATI 
MUS 
SIO 
S'D 


S10 
S10 
AB 0] 
SID 
SID 


SID 
SID 
$10 
SID 
SID 


SID 
S1Dd 
SID 
ATI 
Sip 


S10 
SID 
S10 
ATI 
TFK 


S10 
STO 
SiD 
S1D 
SID 


SID 
SIod 
S10 
AT! 
ATI 


ATI 
ATI 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
MUS 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
MUB 
TFK 
RTC 
RTC 


SGI 
Set 
FCU 
SGI 
SGI 


FCU 
SGI 
ATB 
FCU 
SGI 


SGI 
SGI 
SID 
Sid 
S10 


ASZ16 
ASZ16 
AF124 


AU106 
AL103 
AU106 
AU106 
AU106 


AUL06 
AL103 
AL103 
AU106 
AU106 


AU106 
AU1L06 
AL103 
ASZL5 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ1L6 
ASZ16 
ASZ16 


AS7Z15 
ASZ15 
ASZ15 


ASZ15_ 


ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 


ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 


USA 
EQvT. 


2N1536 
2N1536 
2N990 


2N5325 
2N2147 
2N5325 
2N5325 
2N5325 


2N5325 
2N2147 
2N2147 
2N5325 
2N5325 


2N5325 
2N5325 
2N2147 
2N1533 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N15 36 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


AUY29/652N1167 
AUY29/52N1167 
AUY29/52N1167 


AUY29/52N1167 
ASZ15 | 2N1533 
ASZ15 | 2N1533 
ASZ15 | 2N1533 
ASZ15 | 2N1533 
AL103 | 2N2147 
AL103 | 2N2147 
ASZ15 | 2N1533 
AU106 | 2N5325 
BC 107 | 2N929 
BC1O7 | 2N929 
BC1O7 | 2N929 
8C107 | 2N929 
BC 107 | 2N929 
BCLOT | 2N929 
BC1O? | 2N929 
BC109 | 2N930 
BC10S9 | 2N930 
BC 109 | 2N930 
BC107 | Al57 
BC146 

BC146 

BC209 | 2N4967 
BC209 | 2N4967 
BC237 | 2N5825 
BC 237 | 2N5825 
BC307 | 2N6015 
BFS95 | 2N4036 
BFR23 | 2N4036 
BC145 | 2N1990 
BC237 | 2N5825 
BC 237 | 2N5825 
BFYS1 | 2N2297 
BFY51 | 2N2297 
BC 146 

BC 146 

BC146 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


Bc1i25 
BC 1258 
8C126 
BCL27 
BC128 


BC129 
BC130 
BCi31 
BC132 
8C134 


BC135 
BC136 
BC1i37 
BC 138 
BC 139 


BC 140 
BC140/6 
BC 140/10 
BC 140/16 
BC141 


BC141/6 
BC 141/10 
AC141/16 
BC 142 
BC 143 


BC144 
BC145 
BC 147 
BCL47A 
BC 1478 


BC148 
BC i48A 
BC148B 
BC148C 
BC149 


BC 1498 
BC149C 
BC 153 
BC154 
BC157 


BCI57A 
BC1L578 
BC1L57/6 
BC158 
BC158A 


BC 1588 
8C158/6 
BC1L59 

BCL59A 
BC159B 


8C160 
BC160/6 
8C160/10 
BC i6C/16 
BC 161 


BC161/6 
8C 161/10 
BC161/16 
BC167 
BC16O7TA 


BC1i6 7B 
BC 168 

BC168A 
BC168B 
BC168C 


BC169 
BC1698 
BC 169C 
BC170 
BCLTZOA 


BC1i708 
BCL7OC 
BCL71 

BCL71A 
BC1718 


BCLT2 
BCL72A_ 
8C172B 
BC172C 
BC173 


100MA 
1Q0MA 


1QO0MA 
1Q00MA 
100MA 
100MA 
LOOMA 


LOOMA 
100MA 
100MA 
LOOMA 
100MA 


LOOMA 
100MA 
100MA 
LOOMA 
100MA 


100MA 
LOOMA 
LOOMA 
LOOMA 
100MA 


F C 
P T OB EURO 
TOT | MIN MAX EQVT. 


300MWF 
300MWF 
300MWF 

TSMWF 
1LOOMWF 


175MWF 
17 5MWF 
175MWF 
200MWF 
20 0MWF 


200 MWF 
300MKF 
3COMWF 
SOOMWF 
TO OMWEF 


3 700WH 
370CMWH 
3 700MWH 
B7OO0MWH 
D7OOMWH 


3 700MWH 
3700MWH 
3 700MAH 
S00MWF 
800 MWF 


800MWF 
30CMWF 
25 OMWF 
250MWF 
250MWF 


25 OMWE 
250 KW F 
250MWF 
25 0MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
200MWF 
200MWF 
30 0MWF 


3O0MWF 
300M WF 
300MWF 
30CMWF 
300MWF 


300 WF 
300MWF 
300MWF 
30 0MWF 
300MWF 


B2O00MWH 
3200MWH 
3 20 0MWH 
3200 MWH 
3 200MWH 


3 200MWH 
B200MWH 
320 0MWH 
300MWF 
300 MWF 


300MHF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
30 0MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
JOOMWF 
30 OMWF 


84 


40K 
40M 
100M 
20K 
206 


150M 
150 
1506 

406 
200 


200M 
608 
608 
406 
100M 


50M 
506 
50 
50M 
50M 


506 
50K” 
50M 
40M 
100M 


40MN 

40M 
150M 
150M 
1506 


1508 
150M 
150M 
150M 
150M 


150M 
150M 
40M 
40M 
1308 


130M 
130™ 
130” 
1008 
100 


100M 
100K 
100- 
100M 
100M 


5OM . 


50-6 
506M 
50M 
50M 


506 
50 


50M : 


BSM 
85M 


85M 
85M 
85M 
85M 
85M 


B56 
85M 
85M 
60k 
608 


60M 
60M 
1C0N 
1ooP 
1006 


100M 
100K 
1008 
1006 
150M 


25P 
25P 

ap 
10P 
40P 


6P 
6P 
6P 
4P 
4P 


4p 
25P 
10P 
25P 
10P 


25P 
25P 
25P 
25P 
25P 


25P 
25P 
25P 


30MN 
40/120 
40MN 
125MN 
150MN 


125MN 
125MN 
240MN 

60MN 
150MN 


SOMN 
40MN 
40MN 
35MN 
40MN 


40OMN 
40MN 
63MN 
10 0MN 
40MN 


40MN 
63MN 
100MN 
20MN 
20MN 


20MN 
30MN 
11OMN 
110MN 
200MN 


L1OMN 
LLOMN 
200MN 
420MN 
200MN 


200MN 
420MN 
50MN 
L60MN 
7TOMN 


120MN 
180MN 
TOMN 
TOMN 
120MN 


180MN 

TOMN 
120MN 
120MN 
180MN 


40MN 
40¥N 
60OMN 
100MN 
40MN 


40MN 
60MN 
LOOMN 
120MN 
120MN 


180MN 
120MN 
120MN 
180MN 
380MN 


240MN 
240MN 
380MN 
35MN 
35™MN 


80MN 
200MN 
125MN 
125MN 
240MN 


125MN° 


125MN 
240MN 
450MN 
240MN 


L50MA 
150MA 
10MA 
1MA 
1MA 


2MA 
2MA 
2MA 
10MA 
LOMA 


LOMA 
10MA 
10MA 
1OMA 
100MA 


1OOMA 
100MA 
10QMA 
1COMA 
10CKA 


LOOMA 
100MA 
LOGMA 
2COMA 
300MA 


300MA 
SMA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
10MA 
1OMA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2™MA 
2MA 


100MA 
100MA 
LOOMA 
LOOMA 
100MA 


100MA 
100MW 
100MA 
"2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
IMA 
LMA 


LMA 
IMA 
2MA 
2MaA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


AMG 
AMG 
AMG 
ALN 
ALN 


ALG 
ALG 
ALN 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
AMG 
AMG 
AMG 


ANG 
AMG 
AMG 
AMG 
ANG 


AMG 
AMG 
ANG 
AMG 
AMG 


AMG 
ALH 
ALA 
ALA 
ALA 


ALA 
ALA 
ALA 
ALA 
ALN 
AUN 
ALN 
ALG 
ALN 
ALA 


ALA 
ALA 
ALA 
ALA 
ALA 


ALA 
ALA 
ALN 
ALN 
ALN 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALN 
ALN 
ALN 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALN 
ALN 
ALN 


ALG 
ALG 
ALN 
ALN 


ALN 


SGI 
SGI 
FCU 
FCU 
FCU 


TFK 
TFK 
TFK 
SGI 
SGI 


SGI 
SGI 
SGf 
SGI 
SGI 


TFK 
TFK 
TFK 
TFK 
TFK 


TFK 
TFK 
TFK 
TIB 
TIB 


SGI 
ATB 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
MUB 
MUB 
MuUB 
MUB 


MUB 
MUB 
SGI 
SGI 
MUB 


MUB 
MUB 
SID 
MUB 
MUB 


MUB 
STD 
MUB 
MUB 
MUB 


Sid 
SID 
S10 
SID 
SID 


S10 
S10 
sro 
TFK 
TFK 


TFK 
TFK 
TFK 
TFK 
TFK 


TFK 
TFK 
TFK 
16 
ITB 


1TB 
ITB 
ITB 
1T8 
IT8 


178 
IT 
ITB 
1T8 
1Ts 


BFY50 
BFY50 
BC328 
BC 146 
BC146 


BC107 
BCLOT 
BC109 
BC 207 
8C207 


BC 207 
BC1LO7 
8C338 
BFY51 
BFS95 


BFY50 
BFY50 
BFYSO 
BFY50 
BFY50 


BFY50 
BFYSO 
BFY50 
BFY50 
BC 143 


BFY5O 
BC145 
BC 147 
BC147 
BC 147 


BC147 
BC147 
BC 147 
BC 147 
BC149 


BC149 
BC 149 
BC207 
8C209 
BC157 


BC 157 | 


BC157 
BC157 
BC157 
BC157 


BC 158 
BCL57 
BC159 
BC15S9 
BC 159 


BC143 
BC143 
BC143 
BC143 
BC 143 


BC143 
BC143 
BC143 
BC 182L 
BC1822i 


BCL82L 
BC182L 
BC 182L 
BC182t 
BC1B84L 


BCL84L 
BC184L 
BC 184L 
BC237 
BC237 


8C 237 
BC 237 
BC239 
BC239 
BC239 


BC 237 
BC 237 
8C239 
BC239 
8C239 


USA 
EQVT. 


2N2297 
2N2297 
2N5819 


AL57 
AL5T 
2N930 
2N4966 
2N4966 


2N4966 
Al57 

2N5818 
2N2297 
2N4036 


2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N2297 


2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N4037 


2N2297 
2N1990 
AT4? 
AT4T 
AT41 


AT47 
AT47 
AT4]? 
AT47 
A149 


AT49 
A749 
2N4966 
2N4967 


2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N4037 


2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N3710 
2N3710 


2N3710 
2N3710 
2N3710 
2N3710 
2N3 707 


2N3707 
2N3707 
2N3 707 
2N5825 
2N5825 


2N5825 
2N5825 
2N5827 
2N582T7 
2N5827 


2N5825 
2N5825 
2N5827 
2N5827 


2N5827 | 
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TRANSISTOR 


B2C1738 
BAC173C 
BC L74 

BC174A 
BC1748 


€C177 
BCII7TA 
BCL77B 
BC 178 
BCL7SA 


BC 1788 
8C179 
BCLT9OA 
8C1798 
QC 181 


BC181A 
BC 182K 
BHCLAO2KA 
BC182KB 
BC182L 


BC182LA 
B8C182L8 
BC 133K 
BC1LE3KA 
BC183KB 


8C183KC 
BCLB3L 

BC183LA 
BC 18348 
BC1S3LC 


BC 134K 
BCLB4K3 
BC 184KC 
BC1384L 
8C184LB 


BC1la4ic 
“aC185 
BC 186 
BC 1387 
BC190A 


BC 19CB 
BC192 
BC204 
BC204A 
BC 2048 


BC 205 
BC 205A 
BC205B 
BC2C6 
BC 206A 


BC20ée 
BC 207 
BC20TA 
BC2078 
BC208 


BC208A 
8C2088 
BC 20 8C 
8C209 
BC209B 


eac209C 
dC210 
BC211 
BC2ilA 
BC212 


QC212A 
BC2128 
BC212K 
BC212KA 
8C212«B 


BC212L 
BC212LA 
BC21218B 
BC 2134 
8C213K 


BC2L3KA 
BC213kB8 
aC213KC 
BC213LA 
BC2131B 


x1¢c 
X10 
X10 
x10 
X1G 


TC18 
TO18 
TO18 
TOLs 
1018 


TO1é 
1018 
TO18 
T1018 
x10 


X10 
x10 
x10 
x10 
TC092 


T1092 
T0392 
x10 
x10 
X10 


x10 

TO92 
T1092 
¥092 
TO92 


x10 
x10 
x10 
TO92 
TO0G92 


TC92 
T1039 
role 
TO1L8 
1018 


T018 
T018 
TO1C6 
TOLCE 


|TOLCE 


T0106 
T0106 
¥O1C6 
TO1C6 
T0106 


T0106 
TOLOE 
TOLCE 
T01C6 
T0106 


T01C6 
TO1LCE 
T0106 
T9106 
¥0106 


TOLCE 
TO18 
T039 
T039 
x10 


x10 
X10 
X10 
x10 
x10 


T092 
TO92 
1092 
1092 
x16 


x10 
x10 
x10 
T092 
TC92 


Pp 
TOT 


20CMWF 
3Z00MWF 
300MWEF 
300MWF 
300MbhF 


30CRRF 
30 0MWF 
300MWF 
300 MWF 
30CKWEF 


30CMWF 
30CMWF 
Z00MhF 
300MWF 
30CMWF 


300MWF 
300 ¥WF 
30 0MWF 
300MWF 
30C¥WF 


300MWF 
Z300MWF 
300MWE 
30 0MWF 
3O00MWF 


300MWF 
300MWF 
30CMWE 
30 OMWF 
Z00MWF 


3ZOCMAF 
30CMWF 
30CMWF 
3OOMWF 
300MWF 


30CMhWF 
TOOMWF 
300MWF 
300MWF 
300M WF 


30CMWF 
40OMWF 
300MWF 
300 MWF 
30CMWF 


300MWF 
300 MWF 
300MbF 
300MWF 
300MWE 


300MWF 
300MWF 
30 0MWF 
30 OMWF 
200 "WF 


300MhF 
300MWF 
300MbF 
300MWF 
300MWF 


30 CMWF 
45 0MWF 
SOCMWF 
BOOMWF 
300MWF 


30CMyF 
30 CMWEF 
300MWF 
300KWF 
300MWF 


30CMWF 
30 CMWF 
300MWF 
300MWF 
300"bF 


300KWF 
300MWF 
3OOMWF 
3OOMWF 
30C%WE 


85 


C 


T OB 
MIN MAX 
150k 6F 
150” 6P 
1COM 6P 
100M 6P 
100M 6P 
1306 7F 
130M 7P 
130M 7P 
100M 7° 
1006 7P 
100M 7P 
100M 7P 
100M 7P 
100M 7P 
1008 
100M 
150M 5P 
150¥® 5P 
1506" 5P 
150M 5P 
150M 5P 
1506 5° 
150” 5P 
1506 5P 
150M 5P 
150” 5P 
150” 5P 
150” 5P 
150M 5P 
150M 5P 
1506 5F 
1506 5P 
150M 5P 
150M 5P 
150” 5P 
1506 5°P 
200M 8P 

50M 7° 

50M 7P 

100" 6P 
100M 6P 
100M 12P 
100M 6P 
100M 6P 
100” 6F 
100M 6P 
100M 6P 
1008 6P 
100® 6P 
100" 6P 
100M 6P 
150M 5P 
1506 5P 
150" 5P 
150M 5P 
1506 956 
150” 5P 
150” 5° 
150M 5P 
150 5P 
150” SP 
100" 86P 

30M 6P 

5QOM 25P 
2COM 9P 
2006 9P 
200" 9P 
200M 10P 
200M 10P 
200 IOP 
200” LOP 
200M 10P 
200M 1¢P 
200M 1LOP 
200" 1CP 
200" 10P 
200C 10P 
200" 10P 
290M 10P 
200C 10P 


240MN 
450MN 
125MN 
1254N 
240¥N 


TOMN 
120MN 
180MN 

TOMN 
120"N 


180MN 
TOMN 
120MN 
180MN 
60™N 


1COMN 
120MN 
120¥N 
240MN 
120MN 


120MN 
240MN 
120 MN 
120MN 
240MN 


450MN 
120¥N 
120MN 
240MN 
450MN 


240N 
240MN 
450MN 
240N 
240MN 


450N 
40MN 
4OMN 
LOOMN 
125MN 


240MN 
60MN 
TSMN 
125MN 
240¥N 


T5MN 
125N 
240MN 
125MN 
125MN 


240™N 
75/509 
125§MN 
240MN 
75/900 


L25¥N 
240™N 
450 4N 
2408N 
240MN 


450MN 
20MN 
40MN 
40/250 
60/300 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2Ma 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
1COMA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
50MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2NA 
150MA 
32GCMA 
150MA 
SMA 


SMA 
SMA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


ALN 
ALN 
ALG 
ALG 
ALG 


ALE 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALA 


[Te 
178 
IT8 
118 
Ive 


SI 
SID 
S1D 
$1D 
sib 


SID 
SID 
SID 
SID 
Tre 


TIB 
TIB 
Tre 
TIi8B 
TI8 


T1B 
TIB 
T1e 
TIB 
TIB 


Te 
TIB 
Tre 
ITB 
TIB 


Tre 
Ti 
TIB 
TIB 
TIB 


TIB 
SGI 
MUB 
MUB 
ITB 


{TB 
178 
SGI 
FCU 
FCU 


SGI 
FCU 
FCU 
SGI 
FCU 


FCU 
SGI 
FCU 
FCU 
SGI 


FCU 
FCU 
FCU 
SGI 


i /FCU 


FCU 
MES 
MIS 
SEU 


,lreK 


TFK 
TFK 
TIB 
T1I8 
TIe 


T1e 
Tre 


5 |T1B 


Ti8 
TIeB 


T1IB 
TIB 
Tre 
TIB 
Tie 


EURO 
EQVT. 


BC 239 
8C239 
BC237 
BC 237 
BC 237 


BCY7O 
BCY 71 
BC Y71 
BCY7O 
BCY71 


ecy71 
BCY70 
BC Y7T1 
BCY71 
8C237 


BC237 
BC 237 
BC237 
BC237 
BC1L82L 


BC182L 
BC182L 
BC237 
BC237 
BC237 


8C237 
BCL82L 
BC1B2L 
BC182L 
BC 182L 


BC 239 
8C239 
BC239 
BC 184L 
BC 184L 


BC184L 
BSW54 
BCY7C 
BCY71 
BC1O7 


8C10¢S 
BSW24 
BC 204 
BC307 
BC309 


BC 204 
BC 309 
BC 309 
BC206 
BC309 


BC 309 
BC207 
BC 207 
BC239 
BC207 


BC 207 
BC239 
BC239 
BC 209 
BC235 


BC239 
BSX33 
BFYS1 
BFY50 
BC 307 


BC307 
BC 397 
BC307 
BC 307 
BC 307 


BC2L2L 
BC212L 
BC 212L 
BC2L2L 
BC 309 


BC309 
BC 3909 
BC 309 
BC213L 
BC212L 


USA 
EQVT. 


2N5827 
2N5827 
2N5825 
2N5825 
2N5825 


2N3965 
2N3965 
2N3965 
2N3965 
2N3965 


2N3965 
2N 3965 
2N3965 
2N3965 
2N5825 


2N5825 
2N5825 
2N5825 
2N5825 
2N5209 


2N5209 
2N5 209 
2N5825 
2N 5825 
2N5825 


2N5825 
2N5209 
2N5209 
2N5209 
2N5209 


2N5827 
2N5827 
2N5827 
2N5210 
2N5210 


2N5210 
2N2219A 
2N3965 
2N3965 
2N929 


2N930 
2N2907A 
2N4248 
2N6015 
2N600 3 


2N4248 
2N6003 
2N6003 
2N4250 
2N6003 


2N6003 
2N4966 
2N4966 
2N5827 
2N4966 


2N4966 
2N5827 
2N5827 
2N496T 
2N5827 


2N5827 
2N731 

2N2297 
2N229T 
2N6015 


2N6015 
2N6C15 
2N6015 
2N6015 
2N6015 


2N508€ 
2N5086 
2N5086 
2N5086 
2N6-00 3 


2N6003 
2N60 03 
2N6003 
2N5086 
2N5086E 


eoooocdc oaoo0c0o00 oog00o ooo0oo oaooc]e oooo$o ooooao eoces oeooooon oooosd oooaoo°o oooo°o ooooso oeooco ooocse 
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FC 
TRANSISTOR P T OB EURO USA 
NUMBER TOT | MIN MAX EQVT. EQvT. 


BC213LC PS/TOS2 | L211) 45V | 30¥] SV | 200MA|150C | 300WF| 2COM 1cP! 350MN 2MAIALGITIB|BC2L2L | 2N5066 | 0 
BC214K PS] x10 L20| 45V ] 30v/ 5V | 200MA/150C | 300MWF] 200" 10P| 125MN 2MA/ALN|TIB/BC309 | 2N6003 | 0 
BC21L4KB PS; x1ic L2Ci 45V ] 30V] Sv | 200MA/150C | 300MWF| 200M 10P} 200MN 2MA/ALN;/TIB;/BC309 | 2N6003 | 0 
BC2L4KC PS| X10 L20| 45V} 3CV] SV | 200MA/150C | 30CMWF] 200M 10P|] 350MN 2MA/ALN| TIB|/BC309 | 2N6003 | 0 
BC214L PS|TO92 |L21) 45V ) 30V) 5V | 200MA/]15CC | 300MWFI 200M 10P|] 125MN 2MA)ALN/] TIB|BC214L | 2N5087 | 0 
BC214LB PS} TOS2 | L2L| 45V | 32C0V) SV | 200MA/150C | 300MWF| 200" 10P|] 200MN 2MAIALN|TIB/BC214L | 2N5087 | 0 
BC214LC PS|T092 ;L21] 45V | 30Vi SV | 200MA|15C0C | 300*WF| 200" 10°] 350MN 2MA/ALN|TIB|BC239 | 2N5827 | 0 
BC2L5 PS|TO1L8 |&LO1] 5OV | 30vV) 5V | 500MA;200C | 40CMKF/ 150" BP 40MN |150MA/AMG|MIS|BSW24 | 2N2907A| 0 
8C220 NS/TOLO6/L17) 30V] 25v/ Sv SCMA/125C | 200™WF] 60M 6P] LOOMN 1M4/ALG|SGI|}8C207 | 2N4966 |0 
BC221 PS|TOLOS/LO4;) 30V | 30¥) SV |500MA/125C | 300MWF] 75M 15P 50OMN 1OMA;AMG|MCB |BFSI5 | 2N4036 |0 
BC222 NS;TOLCS|/LO4|] 30V ) 30¥) SV |500MA]125C | 300MWF] 55 20P 50MN 10MA)AMG|SGIIBFY50 | 2N2297 | 0 
BC 223 NS| X10 Lec] 50V |] 30V! 5V | 400MA/150C | 36CMWF/ 100" 10P] LOOMN S5OMA/ALG|TIW|BC237 | 2N5825 | 0 
BC 223A NS| X10 120) 50V j 30V) SV | 400MA|150C | 360MWF] 100M 10P] 100MN SOMA |ALG| TIW|/BC237 |2N5825 | 0 
BC223R NS| X16 L200} 50V | 30V) SV |400A/150C | 360MWF/ 100M 10P] 200MN 5OMA/ALG|/TIwW|BC239 |2N5827 |0 
BC 224 PS|TC92 |L14, 30V } 3CVl 6Vv 30MA/150C | 250MWF/ 100M 6P| 150MN IMAJALN|TIW/BC2L4L | 2N5087 | 0 
8C225 PS/|TOLC6/L17) 40V | 40V) SV | 1L00MA/125C | 20CMWF/ LOOM BP 9OMN LOMA ALG] SGE }KC204 | 2N4249 | 0 
BC 226 AS;T039 |LO4| 40V | 30v} 5V |500MA|200C | 8OCMWF; 30M 25P| 130MN |1COMA|/AMG|SGI|BFYS1 |2N2297 |0 
BC231A PS|}TO92 |L14) 40V |] 30V) 5V | 400MA|150C |625MKF} 100M 1LOP| 1O00MN 50MA/ALG| SGI |BC2L2L |2N5086 | 0 
BC2318 PS|TO92 |]L14] 40V ] 30V] SV |[40CMA/150C | 625MWF] 100M 10P| 200MN | SOMA JALNITIW|BC214L/2N5087 | 0 
BC232A NS|TO92 |L14/] 40V | 30V} SV |[400MA/150C |625MWF/ 100 10P] LOOMN SOMA /ALG/TIW|/BC182L/ 2N5209 | 0 
BC2328 NS/TO92 |L14) 40V | 30V} SV | 400A/150C |625MWF] 100” LOP| 200MN 50MA |ALG/ TIW/BCL84L}2N5210 | 0 
BC 236 NS|TOLOC6/LIT{120V |l2CV} Sv 5OMA|/125C | 300MWF| 40M 8P 30MN 3QOMA /ALEIMIS |BC394 |[2N4390 |0 
BC 237 NS | X1LO L2C;} 5CV | 45V)] 6V {100MA/125C | 300MWF/LS5SOM 5P|] LIOMN 2MA/ALG|MUB |BC237 |2N5825 | 0 
BC237A NS | X10 L2O| 50V | 45V{ 6V {100MA|125C |300MWF{150M 5P| LLOMN 2¥A |ALGIMUBIBC237 | 2N5825 | 0 
BC237B NS| X10 L20} 5OV | 45V] 6V | 100MA/125C | 30CMWFI 150" 5P] 2004N 2MA |ALG| MUP |BC237 | 2N5825 | 0 
BC238 NS|X10 £20) 30V { 20V} 5V {100MA/125C | 300MWF]1L50M 5P] 110¥N 2MAJALG/MUB|BC237 |2N5825 |0 
BC236A NS|X1LO L20; 30V | 20V) 5V 7] 100MA|125C | 300MWF/150M 5P) 110MN 2MA /ALG/|MUB |BC237 |2N5825 |0 
BC238B AS | x10 L2C} 30V | 20V| SV | 100MA/125C | 300MWF/150" 5P/} 200MN 2MA /ALG/MUB |BC237 | 2N5825 | 0 
BC238C NS | X16 L2C} 30V {| 20V; SV |10CGMA/125C | 30C¥WF/150" 5P) 420N 2MA |ALG | MUB |BC 237 0 
BC239 NS|{ X10 L2G} 30V | 20V\ 5V |} 1LO0MA)125C |) 300MWF)15O0" SP) 200MN 2¥A }ALN|MUB IBC239 | 2N5827 |0 
BC 2398 NS|X10 L2C|) 30V | 20V) 5V | 100MA/125C | 300¥WF/150M 5P} 200MN 2MATALN|MLB |BC239 |2N5827 |0 
BC239C NS | X10 Lz0) 30V | 20V;} SV f|lOOMA{125C | 300MWF/150M 5P| 420MN 2MA JALN [MUR /BC239 |2N5827 |0 
8C250 PS/xX10 L20| 20V | 20V;} 5V [100MA]150C |300MWF|1LOCOM 6P 35MN IMA JALG|ITB |BC307 |2N60L5 | 0 
BC 25CA PS|x10 L20) 20V | 20V} 5V {LOOMA/15CC |300MWF/100¥ 6P 35MN IMA /ALG/ITB/BC307 |2N6015 | 0 
BC250B PS|X10 L20} 20V |} 20V} 5V {1lOOMA/15C0C |300MWF/100M 6P S8OMN IMA /ALG|ITB |BC307 |2N6015 [90 
BC250C PS | X10 L2C| 20V | 20Vj 5¥V |100MA/150C |3004WF/100M 6P) 200MN 1MA JALG/ITR |BC307 | 2N6015 | 0 
BC251A PS | X1G L20] 45V | 45V1 5V |100MA/150C |30CMWF/ 80 6P| 120MN 2MA JALG/ITB IBC307 |2N6015 |0 
8C25 1B PS |X10 L20] 45V |; 45Vi 5V |{1LOOPMA/150C |300MWF) 80” 6P] 240MN 2MA [ALG |ITB1BC307 |2N601L5 | 0 
BC251C PS|X10 L2C|] 45V |} 45V} 5V |10QMA/150C |30CMWF;} 80M 6P] 450MN 2MA ALC /ITB |BC307 |2N6015 |0 
BC252A PS |xX10 L2c|] 25V | 25V| 5V |1L00MA/150C |300MWF|) 80M 6P|] 129MN 2MA JALG{ITR|BC307 |2N6015 |0 
BC252B PS |xX1C¢ L2C] 25V | 25V| 5V |100MA/150C |300MWF) 80" 6P) 240MN 2MA JALG/IT8 |BC307 |2N6015 | 0 
BC252C PS |X1C L2c}] 25V | 25V] 5V |LOOMA{150C |300MwWF] BON 6P| 450MN 2MA JALG/IT®@ |BC307 |2N6015 | 0 
BC253A PS {X10 L20] 25V | 25V;} SV J100MAj{150C |30CMWF; 80” 6P| 120MN 2MA JALN IT |BC309 |2N6003 |0 
BC 253B PS |xX10 £20] 25V | 25V| SV |LOOMA/150C |300MWF|) 80M 6P] 240MA 2MA JALNIITS (BC309 [2N6003 |0 
BC253C PS |XLO L2C) 25V | 25V| SV J1COMA/150C |300"WF] 80M 6P] 450MN 2MA JALN J1TB [BC309 |2N6003 {0 
BC256A PS |xX1iC L20[ 64V | 64V| 5V |1LOOMA|15CC |300MWF) 75” 6P] 1L20MN 2MA JALG JIT jBC307 J2N6015 | 0 
BC256B PS |x10 L2C| 64V |64V|) 5V |LOOMA/150C |30CMWFI 75M 6P] 240MN 2MA /ALCIITB |BC307 |2N6015 |0 
BC257 PS/TO92 |L14| 45V | 45V] 5V¥ |LOOMA|LSOC |300MWFJ130M 6P TOMN 2MA JALG ISITD [BC 2121 |2N5086 |0 
BC257A PS |TO92 |L14/ 45V | 45v¥/ SV {100MAJ150C (| 300MWF 130M 6P] 120MN 2MA JALG JSIN [BC212L |2N5086 |90 
BC2578 PS /TOS2 jL14) 45V | 45V] 5V {1O0OMAJ150C |300KMWFJ130" GP] LBOMN 2MA [ALG |SI9 /BC212L |2N5086 |0 
BC258 PS|TO92 {L14] 25V | 25Vj 5V {LOOMAJI50C {;300MWFIL30M 6P 7TO¥N 2MA JALG {SID [BC212L |2N5086 |0 
BC 258A PS|TO92 {L1i4) 25V | 25V] SV |1LOCMAJ150C |300MWFJ130M 6P) 120MN 2MA JALG JSID JAC212L |2N5286 |0 
BC258B8 PS |TO92 |L14] 25V | 25V} 5V [100MA/150C |300MWF/130M 6P] 18BOMN 2MA JALG [STO [BC21L2L |2N5086 [0 
BC259 PS J¥0S2 |L14] 20V | 20V; 5V |100"A1150C |300MWF/130" 6P] 1290MN 2MA JALN JSID IBC21L4L 12N5087 10 
BC259A PS |TO92 {£14] 20V | 20V} 5V |{1COMA/150C |300MWF L306 6P] 120MN 2MA JALK ISID |BC2Z14L |2N5087 | 0 
BC259B PS;/TO92 |LL4] 20V ] 20V] SV |100"A1150C |300MWF/130M 6P | 180MN 2MA JALN {STD |BC214L |2N5087 |0 
BC260 PS;TOLG |LCL}] 20V | 20V;} SV |100MAJ175C |300MWF 100M = 6P 35MN 1MA JALA {ITB [BCYTO |2N3965 [0 
BC260A PS {7018 |LOL}] 20V | 20V} 5V J100MA]175C |300MWF|1LOOM 6P 35MN IMA JALA |IT8 |BCY7O |2N3965 |0 
BC260R PS;TO1e |LCL| 20V | 20V| 5V |[2L00MA 1175C |300%WF {100M 6P BONN IMA JALAJITB BCY7L |2N3965 |0 
BC260C PSiTO18 |LC1l] 20V | 20V] SV |100MA/175C |300MWF/1L00M 6P | 200N 1MA JALA/ITB [BCY71 |2N3965 |0 
BC261 PS |TOLS (LC1/ 45V | 45V] 5V |100MA/175C |300MWFIJ100M 6P 1) 125MN 2MA JALA |ITB |BCY7L {2N3965 |0 
BC261A PS |TO1E {LCL 46V | 45V] 5V |LOOMA|L75C |300MWF |LOOKR 6P} 125MN 2MA JALA |ITB |BCY71L |2N3965 /|0 
BC2618 PS |/TOLS [LCL | 45V |45V] 5V |LQOOMAI175C |300MWF {LOOM 6° | 240MN 2MA JALA |1TB (BCY7L {2N3965 [0 
BC26iC PS{TOLEG {LOl |] 45V | 45V/ 5V |LO0MA/175C |30CMWF }100F¥ 6P] 450MN 2MA JALA |ITA BCY71 |2N3965 |0 
BC262 PS|TOLB [LC01} 25V | 25V) 5V {100¥"A 1175C |30CMWFJ100¥ 6P] 125MN 2MA JALA [ITB BCY7TL |2N3965 |0 
BC2E2A PS|TO18 |LO1 | 25V | 25V] 5V |100MA /175C |300MWF /100M 6P | 125MN 2MA IALA |I1TB |BCY71 |2N3965 |0 
BC262B2 PS |TO18 ;LO1| 25V | 25V|] 5V |100MAJ175C |300MWF |100K 6P] 240MN 2MA JALAJITB BCY71 |2N3965 |0 
BC262C PS |TO1LS JLO1] 25V | 25V| 5V [100MA/175C |300MWF 100K G6P | 450MN 2MA JALA /ITB BCY71 |2N3965 |0 
BC 263 PS |TO18 |LCL {| 25V | 25V) SV |[LOOMA I175C |300MWF {100M 6P | 125MN 2MA JALA TTR BCY71 |2N3965 |0 
BC263A PS/}¥018 [L01]/ 25V | 25V] SV |LOOMA {175C |300MWF {100M 6P] 125MN 2MA JIALA {178 |BCY7L |2N3965 |0 
BC 2638 PS {T018 [|LOL]| 25V | 25V{ 5V [100MA1175C |300MWF }100" 6P | 240MN 2MA JALA |ITR |IBCY71 |2N3965 |C 
BC263C PS |TC1@ |LCL] 25V |] 25V] SV JL1OGMA 1175C |30CMWF |100M 6P | 450MN 2MA JALA [ITB BCY7TL |2N3965 |0 
BC264 FE FET |SEU 0 
BC2E66A PS |TO1S |LC1] 64V | 64V) 5V |100MA/175C |300MWF (200M 6P | 125MN 2MA JALA [ITB JBCY71 |2N3965 |0 
BC 2668 PS |TOLS {LCL} 64V | €4V] SV J|LOOMA /175C |390MWF |200M 6P | 240MN 2MA JALA |ITA [BCY7L |2N3965 |0 
BC267 NS |TO18 |to1l] 5O0V | 45Vv| 6Vv 1A /175C |375MWF 11506 12P |) 125MN 2MA JAMG |JATI BFX95 |2N2222A |0 
-BC 268 NS /¥018 |LCG1] 30V |] 20V| 6V 1A 1175C |375MWF |LSOM 12P |) 125MN 2A JAMG JATI BFX95) [2N2222A [0 
BC269 NS {F018 [LOL 30V | 20V){ 6V 1A 1175C 1 |375MWF |150M 12P | 240NN 2MA IAMG JATI BFX95 j2N2222A |0 
BC2 70 NS |TO18 jLC1] 20V |; 20Vj 6V LA L75C |375MWF [150M 12P 5OMN 2A |AMG [ATI IBFX95 |2N2222A |0 
BC271 hS |TO1L8 |LOl | 25V | 25V | 8V |300MA {175C |[300MWF [100M 10P | 1OOMN 10MA JALG [ATI [BFX95 [2N2222A [0 
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TRANSISTOR 
NUMBER 


EC272 
AC28C 
BC281 
BC282 
BC 283 


BC284 
BC 285 
EC 286 
BC287 
BC 288 


BC293 
8C294 
ac297 
BC298 
BC 30G 


@C301 


BC 302 
BC 303 
BC 3204 
BC307 


BCIOTA 
BC 3078 
BC 307C 
BC 208 
BC 308A 


eC 2088 
BC208C 
B8C309 

BC 209A 
BCIO9B 


BC 20SC 
BC 210 
BC311 
ac312 
BC 313 


BC313A 
BC 43AL4 
BC315 
BC317 
BCA1L7 


AC3LTA 
BC3L73 
GC 318 

dC 3. 8A 
BC 7188 


BC31L8C 
BC319 
BC3198 
BC3L9C 
BC320 


BC 320A 
BC32CH 
aC 321° 


BC321A 
BC321P 


3C 322 
BC2722P 
RC322C 
BG 223 
RC 324 


AC 325 
BC 326 
8C327 
B8C327/16 
BC327/25 


BC327/4C 
BC 328 

BC328/16 
B8C328/25 
BC 328/40 


BC 3298 
B8C229C 
BC 3308 
38C33CC 
BC 331A 


ec331e 
BC331C 
BC 232A 
BC 32322 
BC332C 


PM 
OA 


LT 


NS 
NS 
PS 
NS 
PS 


NS 
NS 
NS 
PS 
NS 


NS 
PS 
PS 
PS 
NS 


NS 
NS 
PS 
PS 
PS 


PS 
PS 
PS 
PS 
PS 


PS 
PS 
PS 


PS 
PS 


PS 
NS 
PS 
KS 
PS 


PS 
AS 
PS 
NS 
NS 


NS 
AS 
NS 
NS 
NS 


NS 
Ns 
NS 
NS 
PS 


PS 
PS 
PS 
PS 
PS 


PS 
PS 
PS 
NS 
NS 


PS 
PS 
BS 
PS 
PS 


PS 
PS 
PS 
PS 
PS 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


NS 
NS 
NS 
NS 
NS 


T018 
¥018 
1018 
T0O18 
To1e@ 


TO18 
T018 
T03S 
TO39 
T0039 


TC3S 
JO5 

TO18 
TO18 
T03S 


1039 
T039 
1039 
1039 
x10 


x10 
X10 
X10 
X10 
x10 


X10 
X10 
X10 
x10 
x10 


X10 

1039 
1939 
1039 
TC39 


1039 


TOLCE 


x10 
TOG2 
TO92 


TA92 
TO92 
1092 
T0792 
T092 


1092 
TOS92 
TO92 
TA92 
T0392 


T0S2 
TO92 
T092 
T992 
TOGS2 


1CS2 
TO22 
1092 
1039 
1939 


TQ18 
TO18 
X10 
x10 
x10 


X10 
X10 
xX1ic 
X10 
X19 


X10 
X10 
x10 
X19 
x10 


x16 
X10 
x10 
X19 
x10 


LEAD 


INFO 


LCi 
LCcl 
tcl 
ich 
LCcl 


LC] 
Lol 
LC4 
LC4 
LO04 


LC4 
L04 
LCl 
LCl 
LC4 


LC4 
LO4 
LC4 
LO4 
L20 


Lec 
L 20 
L20 
L2c 
L<0 


Lec 
L20 
L20 
L2Cc 
Le 


L2C 
L04 
LC4 
LO4 
LC4 


LCG4 
L17 
L2c 
L14 
L14 


L14 
L14 
L14 
L14 
L14 


L14 
L14 
114 
L14 
L14 


L14 
14 
L14 
L14 
L14 


L14 
L14 
L14 
LC4 
LC4 


LCl 
LCl 
L20 
L2c 
L2c 


L2c 
L2c 
L20Q 
Lec 
Le 


L2c 
L2c 
L2c 
L20 
L2c 


L2c 
L2C 
Lzc 
L2c0 
L20 


45V 
45V 
45V 
6QV 
3CV 


40V 
120V 
TOV 
60V 
&0V 


80V 
6QV 
50V 
30V 
120V 


90V 
80V 
GOV 
80V 
50V 


50V 
50V 
50V 
3CV 
30V 


30V 
30V 
25V 
25V 
25V 


25” 
TOV 
TOV 
Lo0cV 
60V 


&0V 
L2Cv 
45V 
90V 
50V 


50V 
5QV 
4CV 
40V 
40V 


40V 
30V 
3CV 
39V 
50V 


5CV 
50V 
40V 
40V 
40V 


2CV 
39V 
30V 
LO0V 
§5V 


6CV 
60V 
5OV 
50V 
5CV 


50V 
30V 
30V 
30V 
20V 


60V 
60V 
45V 
45V 
60V 


60V 
6cVv 
-45V 
4 EV 
45V 


45V 
40V 
45V 
30V 
30V 


40V 
120V 
€0V 
60V 
40V 


60Vv 
60V 
45V 
25V 
e0v 


€0V 
45V 
65V 
45V 
45V 


45¥V 
45V 
45V 
25V 
25V 


25V 
25V 
20¥ 
20V 
20V 


zZ0V 
10¥ 
70V 
100V 
40V 


€Qv 
120v 
35v 
45V 
45 


45V 
45V 
30V 
30V 
30% 


30V 
20V 
20V 
25V 
45V 


45V 
45V 
30V 
30V 
3CV 


20V 
20V 
2CV 
60V¥ 
55v 


60V 
60V 
495V 
45V 
45V 


45V 
25V 
25V 
25V 
25V 


€0V 
690V 
45V 
45v 
60V 


€0V 
60V 
45V 
45V 
45V 


ev 
6V 
6V 
5V 
5V 


5V 
5V 
5V 
5V 
6V 


6V 
5v 
SV 
5V 
TV 


TV 
TV 
TV 
TV 
5V 


5V 
5V 
5v 
5V 
5V 


5V 
5V 
DV 
5V 
5V 


5 
5V 
5V 
5V 
5V 


5V 


5V 
6V 
6V 


6V 
6V 
5V 
5V 
5¥v 


5V 
SV 
ov 
5V 
6V 


6V 
6V 
5V 
5 
5V 


5v 
5V 
5V 
SV 
5V 


6V 
6V 
SV 
SV 
5V 


5V 
5V 
5V 
SV 
SV 


6V 
6V 
6V 
6V 
6V 


6V 
5v 
6V 
6V 
6V 


30CMA 
100MA 
200MA 
600MA 
600MA 


200KMA 
1COMA 
1A 
1A 
5A 


5A 
600MA 
1A 
1A 
1A 


175C 
200C 
200C 
200C 
200Cc 


200C 
200Cc 
200 
200C 
2coc 


200C 
200C 
175C 
175¢ 
175C 


175C 
175C 
175C€ 
175C 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C€ 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C 


125C 
200C 
200C 
2caru 
200C 


2coc 
125C 
150C 
135C 
135C 


135¢C 
135C 
135C 
135C 
135¢€ 


125C © 


135¢ 
135C€ 
135C 
135C 


135C 
135C 
135C 
135C 
135C 


135C 
135C 
135C 
209C 
200C 


200C 
200C 
150C 
150C 
150C 


150C 
150C 
150C 
159C 
150C 


150C 
150C 
150C 
150C 
150C 


150C 
150C 
150C 
150C 
150C¢€ 


T 
J P 
MAX TOT 


300MWE 
360MWEF 
360MWF 
40 OMWE 
40CMWE 


SOOMWF 
36 OMWF 
8O0MWF 
8O0CMWF 
@00MWF 


GOOMWF 
6008WF 
375@WF 
375MWF 
e50MWF 


BS CMRF 
@5CMWF 
B85OCMWF 
BSOMWF 
300MWF 


30CMWF 
300MWF 
300MWF 
300 ¥WF 
300MnF 


30CMWE 
30 CMWF 
Z00MWE 
300 SWF 
30CMWF 


30CMWE 
BOOMWE 
eOOMhF 
BOOMWE 
BOCMbEF 


G0 OMWF 
13 0MWF 
30 CMWF 
31 ONWF 
31 CMWE 


2 10MWE 
31OMWF 
31CMhWF 
3LCMWF 
31 OMWF 


31LOMWF 
31LOMWF 
3LCMWE 
31 CMWE 
3 1LOMWE 


3LCMAF 
31 CM WE 
3LOMWE 
3 LOMWE 
3 1L0MWF 


31 CMW 
31 OMWF 
3LOMWE 
800MWF 
BOOMWF 


360MWF 
36 OMWF 
5OOMWF 
500 MwWF 
5COMWF 


5O00MWE 
500"WF 
5OCMWF 
SOOMWF 
5OCMWF 


250MWE 
250MWEF 
Z29CMWE 
22 OMWF 
250MWF 


250MhF 
250MWF 
25CMWF 
25 0MWF 
250MWF 
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F Cc 
T OB 
MIN MAX 
100 10P 
109M 6P 
100.M 9P 
100” 10P 
100 12P 
50M 20P 
50M 4P 
50M 20P 
1oOM 25P 
40M 70P 
40” TOP 
100 12P 
100M 12P 
60M 15P 
60 15P 
690 15P 
40M 25P 
40M 25P 
100M AP 
130" 6P 
130” 6P 
139M 6P 
100M 8P 
100M ap 
100" 8F 
190M = 383P 
100 aP 
100M 8p 
109% 8P 
100M 8P 
50M 20P 
100” 20P 
100” 10P 
50” 30F 
SOM 320P 
50M 6P 
200" 10P 
100" 4P 
100M 4P 
100M 4P 
LOJM 4P 
100" 48 
190” 4P 
1C0M 4P 
100* 4FP 
LOOM 4P 
100” 4P 
100M 4P 
100M 4P 
LOQM 4F 
190" 4P 
109M 4P 
190M 4P 
100” 4P 
100” 4P 
LOOM 4P 
100M 4P 
592M 30P 
50M 40OP 
LOOM 9P 
109M gP 
69M 18P 
6)” LBP 
60" 13P 
60M 18P 
69M 18P 
60" 18P 
5OM 1BP 
60” 13P 
100 6P 
100M 3P 
100 3P 
100M 3P 
100M 3P 
100" 3P 
100¥ 3P 
100" 3P 
199M 3P 
100M ap 


L25MN 
L80MN 
SOMN 
50MN 
40 MN 


1COMN 
30MN 
20MN 
20MN 
20MN 


30MNA 
LOOMN 
75MN 
75MN 
4OMN 


40 MN 
4OMN 
40MN 
40MN 
75MN 


125N 
240MN 
500TP 

T5MN 
125MN 


240 ™N 
450MN 
125MN 
125™MN 
250MN 


270TP 
40MN 
40MN 
5 0MN 


49/250 


40/250 


30MN 
LOOMN 
L1LOMN 
L1OMN 


L1OMN 
200™N 
L1LOMN 
L1OMN 
200MN 


4CTOMA 
200MN 
200™N 
400MN 
11LOMN 


L1OMN 
200N 
110MN 
LIOMN 
209MN 


LLOMN 
200MN 
40OMN 
5OMN 
29 ¥N 


LOOMN 
40 MN 
63MN 

LOOMN 

LEOMN 


250MN 

63MN 
LOOMN 
160MN 
250MN 


220MN 
220MN 
220MN 
220MN 
LOOMN 


LCOMN 
100MN 
LOO¥N 
1O00MW 
1COMN 


1CMA 
1MA 
1MA 
SOMA 
50MA 


10MA 
5MA 
500¥A 
500MA 
2A 


2A 
150MA 
10GMA 
1OQ0MA 
15CMA 


150M€A 
150MA 
150A 
15CMA 

2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


1CUA 
200MA 
200A 
20MA 
15CMA 


L50MA 
25MA 
aMA 
2MA 
2MA 


2A 
2MA 
2A 
2MA 
2VA 


2A 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2A 
500MA 
500MA 


LCUA 
LQUA 
LOOMA 
1O0MA 
1U0MA 


1CCMA 
1NOMA 
LQOMA 
1COMA 
1COMA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


ALG 
ALA 
ALA 
AMG 
AMG 


ALA 
ALS 
AMG 
AMG 
AMG 


ANG 
AMG 
AMG 
AMS 
AMS 


AWG 
AMG 
AMG 
AMG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALN 
ALC 
ALG 


ALC 
ALG 
ALN 
ALN 
ALN 


ALN 
ANG 
ANG 
ALE 
AMG 


AMG 
ALH 
ALN 
ALG 
ALC 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALN 
ALN 
ALN 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALN 
ALN 
ALN 
AMG 
AMG 


ALA 
ALA 
AMG 
AMG 
AG 


AMG 
AMG 
ANG 
AMG 
AMG 


ALK 
ALN 
ALN 
ALN 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ATI 
ATI 
ATI 
ATI 
ATI 


ATl 
ATI 
SGI 
SGI 
SGI 


SGI 
ATI 
ATI 
ATI 
ATI 


ATI 
ATI 
ATI 
AT! 
MU3 


STO 
SID 
1T8 
MLS 
S1D 


SID 
SID 
MUB 
SIO 
SID 


IT8 
SGI 
SGI 
SGI 
MIS 


SEU 
SGI 
TIA 
MCL 
FCU 


MCU 
MOU 
MOU 
MCU 
MCU 


MCU 
MOU 
MOU 
MCU 
MCU 


MOU 
MOU 
“CU 
MOU 
MCU 


MOU 
MCU 
MCU 
SGI 
SCI 


TI3 
T1a2 
SID 
S1D 
S10 


ST. 
S19 
SIC 
S19 
S10 


TIh 
TI 
TIw 
TI 
TIw 


TIh 
TIh 
TiwW 
Tiw 
TIh 


EURO 
EQVT. 


BFX9S 
BC 109 
BC YTO 
BFX95 
BSW24 


BFX95 
BC285 
BFY50 
BC143 
BFY51 


BFYS1 
BFX30 
BC297 
BFX95 
BC300 


BC 300 
BFYDO 
BC143 
BC 143 
30307 


BC 307 
BC 397 
BC30S 
BC 397 
BC 307 


BC307 
BC 307 
BC 30S 
BC309 
BC 309 


@éc30s 
BFY50 
BC143 
BC300 
BC143 


BC143 
BC 394 
BC 309 
BClo7? 
BC347A 


BC 16? 
BC167 
BC 167 
BC167 
BClO? 


BC169 
BC159 
BC16S 
BC 169 
BC 32C 


3C 320 
3C320 
BC320 
BC 320 
BC 320 


30322 
BC 322 
BC322 
BFY50 
BFY50O 


BCY71 
BCY71 
BC 327 
BC327 
BC327 


BC327 
BC 327 
BC 327 
30327 
BC327 


BC 239 
BC239 
BC239 
BC239 
BC237 


BC 237 
BC237 
BC237 
BC 237 
BC237 


USA 
EQvT. 


2N2222A 
2N930 
2N3965 
2N2222A 
2N2907A 


2N2222A 
2N1990R 
2N2297 
2N4037 
2N2297 


2N2297 
2N2905A 
2N2907A 
2N2222A 
2N1893 


2N1893 
2N2297 
2N40 37 
2N4037 
2N6015 


2N601 § 
2N601 5 
2N6003 
2N6015 
2N6015 


2N6015 
2N6015 
2N6003 
2N6003 
2N6 00 3 


2N6003 
2N229T 
2N4037 
2N1893 
2N4037 


2N4037 
2N4 390 
2N600 3 
2N5209 
2N3903 


2N5209 
2N5209 
2N5209 
2N5209 
2N5209 


2N5210 
2N5210 
2N5210 
2N521C 
2N5086 


2N5 086 
2N508€ 
2N5086 
2N5986 
2N5086 


2N5087 
2N5087 
2N5087 
2N2297 
2N2297 


2N3965 
2N3965 
2N5819 
2N5819 
2N5819 


2N5819 
2N5819 
2N5819 
2N5B81i9 
2N5819 


2N5827 
2N582T 
eN5827 
2N5827 
2N5825 


2N5825 
2N5825 
2N2825 
2N2825 
2N5825 
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TRANSISTOR LEAD “OB EURO USA 
BC333 NS|]TOS2 |L14) 25V | 25V 5OMA}135C | 31CMWF] 50” LOCMN |1LCOUA/ALG|MCEIBC320 | 2N5C086é 
BC 334 PS|}TO92 |L14] 25V | 25V ay 5CMA|135C | 31CMWF| SOM as 1O00MN ;1COUA/ALG| 0B /8C32C | 2N5286 
BC335 NS/TO92 |2L14;) 25V) 25v] 5V 50MA/135C | 310MWF] SOM 4P] 1OOMN /|1CCUAITALN|MCB|/BC322 |2N5087 
BC336 PS|TO92 | L14] 25V |] 25v; 5 50MA/135C ;310MWF}; SOM 4P!] LOOMN |100UA/ALN|MOB|BC322 |2N5087 
BC337 NS] x10 L2C| 50V | 45V/ SV | 8OOMA/150C | 360MWF) 6OM 20P| LOOMN ;1C00MA/AMG|SID/1BC337 | 2N5818 
8C337/16 |NS|X10 LzO} 50V ) 45vi Sv | €OOMA/150C | 36CMWF) GON 20P| LOOMN |1COMA|/AMG| SID /BC337 | 2N5818 
BC 3237/25 |NS|X1L0 L200] 50V ) 45V; 5Vv | 800PMAIL50C | 360MWF) 60M 20P!| LE0MN JICOMA\AMG) S10|8C337 |2N5818 
BC 337/40 |NS|X10 L2C] 50V | 45V/ SV | 8OOMA|/150C | 360MWF) 60M 20P| 250MN | 100MA/AMG|SIDO|BC337 |2N5818 
BC338 NS/| X10 Lzo| 30V | 20V| SV | 800MA/150C | 360MWF; 60M 20P] LOOMN |1OOMA/ANG|SID|B8C 337 | 2N5818 
8C338/16 |NS/|X10 t2c} 30V | 20V| SV | BOOMA/150C | 36CMWF} 606 20P|] 1LOOMN |100MA| AMG] S1D/BC337 | 2N5818 
BC338/25 |NS|x10 L20] 30V |] 20V¥; 5SV | EOOMA]150C | 360MWF) 60M 20P| 160MKN J1COMA|/AMG!/ SID |B8C337 | 2N5818 
BC 338/40 |NS|X10 L20] 30V |} 20V; SV | 8OCMA/150C | 360MWF) 60M 20P| 250MN |1O00MA/AMG|SI0/8C337 | 2N5818 
BC 340 NS|1T039 |/L04;) 40V | 40V! SV |500MA)/2090C | 8OOMWF) 50M 12P 40MN SOMA/AMG|ITR/BFY5S0 | 2N2297 
BC340/6 NS|T039 | LO04/) 40V ) 40V) SV | 5OOMA|200C | 80CMWF) 50P 12P 40MN SOMA|AMG/ITBIBFYSO | 2N2297 
BC34C0/10 |INS|T039 |LO4| 40V | 40V} SV | 500MA|200C | BO0MwWF] 50M 12P &3MN SQMA/AMG|ITRIBFYSO | 2N2297 
8C340/16 |NS|TC39 |] LO4) 40V |] 40V] SV | 500MA|200C | B800MWF] 50M 12P) LOOMN SGMAIANG/ITB|BFYSL | 2N2297 
BC 341 NS|TO39 |LC4| 60V | 60V! SV | 500MA/200C | BOOMWF; 60 10P 40MN SOMAJALG/ ITB} BFY50 |2N2297 
BC341/6 NS|/TO39 |LG4| GOV | GOV] SV | 500MA/2COC | 8O0MWF; 60F 10P 40MN S5OMAJALG/ITBIBFYSO | 2N2297 
BC341/10 |NS|TO39 |LC4/] 60V |] 60OV} SV | SO00MA|200C | BOOMWF; 6GOM LOP 6 3MN 5SOMAJALG/ITBIBFY5SCO | 2N2297 
BC 342 NS|TO5 LC4} 70V } 60v} 5V 1A} 200C | 8OCMWF! LOOM 20P 20MN |SCCMA/AMG| MCUIBFY50O |2N2297 
BC 343 PS} 105 LC4| 70V |} 60V; 5Vv 1A}200C | &OOMWF!) LCOM 2CP 20MN |SOOMA/AMG;/MOU/BC143 | 2N4037 
80344 NS} 105 LO4;/ 70V | 60v| 5V 1A/200C | 8O0CMWF/ 100M 20P 20¥N |L5SOMA/AMG| MOL IBFYS0O | 2N2297 
BC 345 PS|TOS 104} 90V ; 80V] 45V 1A}200C |800MWF|] LOOM 20P 20MN |L50MA/AMG/]MCU/BC143 | 2N4037 
BC 247 NS|TO92 |Li4] 5CV |] 45V¥) SV | 1G0MA/135C | 30CMWF/ 125M 4P 40MN 2MAIALG| MOR /BCLE7 | 2N5209 
BC 247A NS{TO92 |L14| 5OV | 45Vl 5V | LOOMAI1L35C | 300MWF) 125M 4P] LLOMN 2¢A)ALG]MOB | BC 347A] 2N3903 
8C347B NS|TOS2 | L14)} SOV |] 45v] SV | LOOMA/135C | 300MWF] 125" 4P] 200MN 2MA| AL G| MOB | BC347A| 2N390 3 
BC 347L NS|TO092 |L14] 50V] 45v] 5V |1LOOMA/135C | 30CMWF/ 125" 4P 404N 2MA/ALG| MOB|BC1L4O7 | 2N5209 
dC 348 NS/TO92 1L14]) 4O0V |] 30¥) Sv | 10CMA/135C | 30CMWF/125" 4P 40 MN 2MAiALG/ ™C8)B8C167 | 2N5209 
BC 348A NS1TO92 [LL4| 40V | 30V) Sv | 100MA/135C | 300MWF/ 125M 4P!} LIOMK 2MA/ALG|MCB/BC1L67 | 2N5205 
BC 248B NS}TO9S2 |L14] 40V | 30vV] SV | LOOMA/L35C | 300MWF/ 125M 4P] 200MN 2MAITALGIMOB|B8C 16S | 2N5210 
BC 348L NS/}TOG2 |L14] 4CV | 30V] SV | 100MA/135C | 30CMWF/ 125M 4P 40MN 2MA/ALG|MCB/BC167 | 2N520S 
BC 249 NS1TO92 [L14] 30V | 20Vj SV | LOOMA|135C | 30CMWF| 125M 4P 40MN 2MA/ALN| MOB|BC169 | 2N521C 
8C34SA NS{TO92 [L114] 30V | 20V) SV | 100MA]135C | 300MWF/125M 4P] LIOMN 2MA;ALN|MCBIBCLOG | 2N5210 
BC349B NS1TO92 | L1L4] 30V | 20v] Sv |] 100MA]L35C | 300MWFJ 1254 4P)] 200MN 2MAJALNIMCB}BC LOS | 2N5210 
BC 3494 NS]TO92 | LLG] 30V] 2Cv] SV | LOOMAI135C | 300MWFI125M 4P 40MN 2A} ALN|MOB|BC169 | 2N5210 
8C350 PS|TO92 |L14] 5OV | 45V) 5V¥ | 100M4/135C | 30CMWF/ 125 4P 40MN 2MATALG|MCB/BC320 | 2N5086 
BC 25CA PS|}TO92 |LL4| SCV | 45v] SV |] LOCMA/135C | 300MWFI 1254 4P) LLOMN 2MATALG/] *OB|BC320 | 2N5086 
BC35CB PS1TO092 [LL4] SOV | 45v} SV | 1LOOMA]135C | 300MWF] 125M 4P|] 200MN 2MA/ALG}MO3;}BC322 | 2N5037 
BC 3S50L PS/¥7092 [L114] SOV | 45Vi Sv | 10CMA/135C | 300MWF) 125" 4P 4OMN 2MA/ALG}MQB/BC320 | 2N5086 
8C4351 PSITCS2 [L141 4G0V | 30V) SV | 100MA/135C | 300MWFI 125" 4P 4 0MN 2MA/)ALG]MOB|BC320 | 2N5086 — 
BC351A PS}TO92 |L14] 40V { 30V) 5V | LOOMA|1L35C | 30CMWF/ 125M 4P] LICMA 24A|ALG|MCR/BC32C | 2N5086 
803518 PS|TOG2 [L141] 4OV | ZOVl SV J1OCMAI135C | 300MWFI 1254 4P)] 2C00MN 2MA)ALNIMCB]BC322 | 2N5087 
BCIA514 PS}TO92 | L14) 40V | 30V} SV | 10GMA/135C | 300MWFJ 125M 4P 40MN 2MA/ALG)/M03/BC320 | 2N5086 
BC352 PS/T092 1L14} 30V |] 20V) SV | 1OGMA|/1L35C | 30CMWF/125" 4P 40 MN 2MA/ALN| MORIBC322 | 2N5087 
BC352A PS|TO92] [L114] 30V | 20V) SV | 1COMA;1L35C | 3CCMWFJ 1254 4P/ LIOMN 2MA/ALG|MCB}BC320 | 2NSCBE 
BC 2528 PS|}TC92 1L14)/ 30V ] 2CV] SV | 100MA/135C | 300MWF/ 125M 4P] 200MN 2MATALNI MOB} BC 322 | 2N5087 
BC352L PS|TOS2 |L14) 3OV] 20V} Sv | 1COMA;1L35C | 300MWF) 125M 4P 40OMN 2MA}ALN|MOB}BC 322 | 2N5087 
BC 354 PS|TOG2 | L114} 320V | 2Ev) 4V | 200MA/135C | 3LOMWF! 200M 5P 6 3MN 10¥A|ALG]MO08/B1C320 | 2N5086 
BC 3255 P3/TOS2 |L14] 32CV) 25v) 4V | 2COMA/135C | 3LCMWF) 200M 5P 63MN 1COMAJALG|MOB1BC320 | 2N508€ 
QaC355A PS|TO92 [L114] 20V | 25v) 4V |} 200MA/135C | 310MWF) 200¥ SP E3MN 2MA/|ALG]MCR/BC320 | 2N5086 
BC 2558 PS;TCS2 | L14] 3CV |] 25v] 4V | 200MA/135C | 310MWF) 200M 5P) LOOMN LOMAJALC]MGB]8C320 | 2N5986 
8C355C PS|TOS2 | L114} 20V ] 25v) 4V | 200MA/135C | 310MWF) 200" SP] L5OMK LOMA}ALN|MOB/BC322 | 2N5C87 
sC357 PS/TO92 /L14] 25V | 25v] SV | LOOMA}/135C | 3LCMWF/ 200% LOP| LOOMN LOMA|ALG) MCP IAC320 | 2N508€E 
ACI58 NS}TO92 |LI4| 25V ] 25vV) SV | LOOMA]L35C | 31 CMW) 125M LOP| LOOMN LOMAJ}ALG) OB {/3C32C0 | 2N5086 
8C 360 PS({TO3G {LCL} 40V | 40¥) Sv | 500MA}200C | ROCMWF/ 150M 1L2P 40MN SOMAIALG/ITB|BFX2S9 | 2N2905A 
BC 3260/6 PS|TO3S | LOL] 40V | 40V/) SV |500MA/2COC | EOOMWF) 150" 12P 40MN SOMAIALG| ITB |BFX29 | 2N2905A 
BC360/10 |PS;TC3S [LOL] 40V | 40Vi SV | 50CMA]200C | BCCMWF) 150" 126 63MN SOMA/ALG|ITRIBFX29 | 2N2905A 
8C360/16 JPS{|TO3G ILCL| 40V | 40Vi SV | 5COMA!2COC | 800MwF/1L50M 12P] LOOMN 5OMA/JALG|ITBIBFX29 | 2N2905A 
BC 261 PS}TO39 }LCL] 60V | 60V) SV |}50CMAI12C0C | BCOMWF/ 150M 12P 40M SCMAIALC]ITR|BFX2S | 2N2905A 
BC751/€ PS|TC39 |LOL| 60V | €0V) SV |}SCOMA}200C | 8300MWF) 150M 12P 40MN SOMAIALG/ITBIBFX29 |2N2905A 
BC36E1/10 |PS|TO3S |LCL{ 60V | 60vV;} SV |500MA/2C0C | BOOMWF) 150M 12P 6 3MN SOMA/ALG/ITB|BFX29 | 2N2905A 
BC 262 PS|X17 L325] 50V {| 45v) 4V¥ 1A/135C LwF] 50M 1L2P 69¥N [250¥A/AMC|MOB1BD140 | 2N4920 
BC 363 PS|X17 L35) 60V 1 €0v} 4¥ 1A} 135C IWF] SOM 12P 6OMN |[25CMA/ANG|MCB{BD1L40 | 2N4920 
8C364 PS|xX17 £35); e@OV |) SOV] 4V 1A/135C IWF] 50” 12P 60MN |250MA/AMERIMCB/BD140 | 2N4920 
BC 705 NS| XL? L35] 5Cv | 45Vvi 4Vv 14/135C 1WF/) SOM 12P 60MN |250MA/ANG/MOB /BN169 | 2N4923 
BC 366 NS| X17 L25/ 60V | 60v! 4V 1A{135C IWF; 50 12P 60MN |[250¥A/AMH| MCB IBDLED | 2N4923 
BC 267 NS|X17 L35/ 8cv | 8BCV) 4V LA|L35C IWF] 50M 12P 60MN |25CMA/AME|MCBRI/BD15S | 2N4923 
BC 370 PS|/TO1l8 |LC1}] 20V/ 20V] SV HA|L75C | 375MWE| 9OM 12P 5OMN [LOOMAIAMG/ATI}BSX33 J2N731 
BC371 NS1TO39 |LO1] 60V !1 45v] 5V 1TA}1L75C | 8@5OMWF} 75” LHeP 40MN J|LSOMAJANG|ATI|BFYDSL | 2N2297 
BC377 NS}TOL8 |LOL| 5O0V | 45V) 6V 1A}175C | 375MWF/ 100" 12P 7T5MN JLOOMAJAMG/ATI|BSW64 | 2N2222A 
BC378 NS|TO18 |LCL] 30V {| 25! 4Vv LA|}175C | 375MWF)] LOOM LzP JISWN ILCCMAIAMG/ATI[B8SX33 | 2N731 
BC 381 PS|X10 L20} 40V | 25¥} SV | 200MAI150C | 6254WF/10CM 10P 60MK 2MAJALG/ TIA |}BC307 | 2N6015 
BC 382 NS | xXLO L2C}] SOV | 45v} 6V | LOOMA|150C | 300MWF/ 150M 5P} LOOMN Z2MAIALG/TIA/BC237 | 2N5825 
B8C332e NS|X1C L2C} 50V ]} 45v} 6V | 1LOOMA}125C | 30CMWF/ 150M GP] 240K 2MA/ALG|TIW}/8C239 | 2N5827 
§8C332C NS}X1C L20} 5CV | 45vV) 46V | 1OOMA}125C | 300MWF/150 GP) 450MN 2MATALKRITIWI8C239 | 2N5827 
BC 383 NS| X10 £20] 45V | 3CV¥) 6V | LOOMA|150C | 30CMwWF)150M 5P) 1LOOMA 2MA/ALG|/TIE)8C237 | 2N5825 
BC 3838 AS|X1LO L2Q| 46V |] 20V) 6V | 100¥A1125C | 300MWF) 150" 6P) 2490MN 2MAJALN|TIwW|8C239 |2N5827 
BC333C NS] X10 L2C| 45V | 3GV) 6V | 1COMA/125C | 450MWF] 150" 10P| 450MN 2MA/ALN|TIW|BC239 | 2N5827 
BC 3284 NS] X10 Lec] 45v | 30V} 6V | 10CMA;150C | 300MWF/ 150M SP] 250MN 2MA |ALNITIB|BC239 | 2N5827 
BC385 NS|X10 LZO1| 45V 1 45V) GV | 1COMA]15CC | 30CMWF/150" 5SP| 1LOOMN 2MAJALG|TIB/8C237 | 2N5825 
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TRANSISTOR 


&C 3842 
BC384B 
BC384C 
BC 286 
BC387 


bc33ae 
BC 3389 
BC39C 
BC 391 
BC 393 


8C 394 
BC395 
BC39E 
BC400 
BC407 


BC407A 
B8C4078 
2C408 
BC4Q08A 
ec 4088 


8C408C 
8C 409 
BC409B 
8C409C 
BC413 


€C413e 
BC413C 
BC414 

BC4148 
BC4L4C 


bc4is 
BC415A 
BC 4158 
BC415C 
BC416 


BC416A 
BC4168 
BC41L6C 
BC417 
BC418 


8C41éA 
BC41 88 
8C419 
BC419A 
EC419e 


BC42C 
BC42S 
BC429A 
20430 
8C43CA 


BC431 
BC 432 
BC 440 
80441 
BC46C 


BC461 
BC477 
BC 478 
BC479 
BC512 


BC512A 
BC5128 
BCSL3 

BC513A 
BC513e 


BCS513C 
BC514 

BCSi4A 
BC514P 
BC514C 


BCS47 
BC548 
BC549 
BC557 
BC558 


AC55S 

BC582A 
BC582e 
BC533A 
8C583B 


6V 
6V 
5V 
5V 


5O0CNA 
5CCMA 
zA 
2A 
2A 


2A 
150MA 
150MA 
190KMA 


200MAl. 


200¥A 
200MA 
20CMA 
200K6A 
20CMA 


2COMA 
200MA 
200KMA 
200MA 
200MA 


200MA 
200MA 
20CMA 
200MA 
20GMA 


200MA 
200MA 
200K¥A 
200MA 
200MA 


ToT 


30/¥WF 
30CMWF 
30CMWF 
300MWF 
3 10MWF 


31 CMWF 
30 0MWF 
3Z00MWF 
300MWE 
&00MWF 


BOCMW 


30 0MWF 
300MWF 
200MWEF 
25CMWF 


250MWF 
250 MWF 
250MWF 
25 0MWF 
25CMKF 


250MWF 
250¥WF 
25 0MWEF 
250MWF 
30CMWE 


300MWF 
300MWF 
30O%KF 
JOCMHE 
300MWF 


30 CMhF 
JOOMWE 
30CMWE 
ZO0OMWF 
300MWF 


3OG\F 
30 CMWF 
300 WF 
2590 ¥WF 
250MWer 


25CMWE 
25 0MWF 
250MWEF 
250MWF 
250% WE 


40CMWF 
6Wwc 
6wC 
6wC 
6wCe 


62 5MWF 
625MWE 
LhF 
1hWF 
1WF 


IWF 
360 %WF 
36CMWE 
360MWF 
300MWF 


300MhF 
30CMWF 
3OCMhE 
30 CMWF 
300WF 


20 CMHF 
20 0MWEF 
Z20CMWF 
300MWF 
300MWF 


Z0CMKF 
30CMWF 
300MWF 
300 MWF 
30CMWF 


30CMWF 
300MWF 
Z00MWF 
300 MWE 
30CMWF 
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F C 
T 0B 
MIN MAX 
150% 6&P 
1506 46P 
150M o6P 
150M 5P 
200m 10P 
200M 10P 
150" 7P 
150M 7P 
150M 7P 
60M 8P 
40M 9P 
30M 24P 
1cPp 
20@ 8P 
150” 5P 
150M 5P 
150M 5P 
1506 5P 
150” SP 
150” 5° 
150M 5P 
150M 5P 
1506 5P 
1506 5P 
250M 5P 
250M 5P 
250” 5P 
250" 5P 
2506 SP 
250M 5P 
200" SF 
2004 5P 
200M 5P 
200M 5° 
200" 5P 
200" 5P 
200M 3P 
200M 5P 
75M 9p 
756 GP 
756 OP 
75M 9P 
75M GP 
75M  9P 
7568 OP 
75" BP 
100M LCP 
100M 16P 
100" 1cP 
1900" 1OP 
1¢c9™M 
100M 
SOM 2CP 
50M 20P 
SOM 
50M 
100” 6P 
109% 6P 
199M 46P 
200M 10P 
200" IOP 
200M 10P 
200M 1OP 
290M 1LOP 
200M 10P 
200 LOF 
290M 10P 
2COM 1OP 
290M 10P 
200" 10OP 
150 
150™ 
150M 
T5M 
15M 
75M 
150M 5P 
150M 5P 
150M 5P 
150” 5P 


240N 
240MN 
450MN 
LOOMN 
40/300 


40/300 
40MN 
40MN 
40MN 
50MN 


20MN 
40MN 
4OMN 
1LO0OMN 
L1OMN 


L1ICMN 
200MN 
1L1LOMN 
110MN 
200N 


420MN 
200MN 
2COMN 
420MN 
180MN 


180¥N 
380MN 
180 MN 
180MN 
380MA 


120N 
L20MN 
180MN 
380MN 
L20MN 


120MN 
18OMN 
480MK 
T2MN 
7S5¥N 


125N 
240MN 
125MN 
125™N 
240 MN 


TOMN 
50/160 
50/160 
50/160 
50/160 


63/240 
63/240 

40N 
40/250 
40/250 


40/250 
50MN 
L10MN 
200MN 
€0MN 


1COMN 
200MN 

“BOMN 
100MN 
200MN 


350MN 
140MN 
100MN 
200MN 
350MN 


110™N 
110MN 
200MN 
T5MN 
7T5MN 


125™MN 
LOOMN 
240MN 
100MN 
240 MN 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
LOOMA 


10CMA 
1QUA 
1CUA 
1QUA 
2MA 


1CMA 
1OMA 
10MA 
1MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2A 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MaA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MaA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2A 
15CMA 
150MA 
150MA 
1504 


1CCMA 
100A 
5OOMA 
5COMA 
5COMA 


500MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2VA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2éA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


ALN 
ALN 
ALN 
ALG 
AMG 


AMG 
ALA 
ALA 
ALA 
ALE 


ALE 
AMH 
AH 
ALH 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALN 
ALN 
ALN 
ALG 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALN 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALN 


ALG 
ALG 
ALN 
ALG 
ALG 


ALC 
ALN 
ALG 
ALG 
ALN 


ALE 
ANG 
AMH 
AMG 
AMH 


AMC 
ANG 
ANG 
AMG 
AMG 


ANH 
ALG 
ALA 
ALA 
ALG 


ALG 
ALN 
ALG 
ALG 
ALK 


ALN 
ALG 
ALG 
ALN 
ALN 


AMG 
ANG 
AMG 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALN 
ALG 
ALN 


TIwW 
Tih 
TiwW 
TIB 
MOB 


MOR 
ATI 
ATI 
ATI 
SGI 


SGI 
SGI 
SGI 
SGI 
VAL 


VAL 
VAL 
VAL 
VAL 
VAL 


VAL 
VAL 
VAL 
VAL 
SID 


TFK 
TFK 
Sic 
TFK 
TFK 


TFK 
TFK 
TFK 
TFK 
SEU 


TFK 
TFK 
TFK 
VAL 
VAL 


VAL 
VAL 
VAL 
VAL 
VAL 


SGI 
TIA 
Trea 
TIB 
TLe 


TFK 
TFK 
ATI 
ATI 
ATI 


ATI 
SGI 
SGI 
SGI 
TIwW 


Tih 
Tih 
Tiw 
TIw 
TIw 


Tilw 
Tih 
YIw 
TIwW 
Th 


MUP 
MUP 
MUB 
MUB 
MUB 


MUB 
TIwW 
TIh 
Tih 
Tiw 


EURO 
EQVT. 


BC 239 
BC239 
BC239 
BC 237 
BC 387 


BC388 
BC109 
8C109 
BC 199 


BF337 
BSW66 


BSV68 
BC207 


BC207 
BC 207 
BC 207 
BC207 
8C207 


BC 207 
8C209 
BC209 
BC209 
BC239 


AC 239 
BC239 
BC239 
BC 23S 
BC239 


BC 307 
8C307 
BC307 
BC 309 
BC 30S 


BC 307 
BC307 
BC309 
BC 204 
BC 204 


BC204 
bC296 
BC 204 
BC204 
BC 206 


BD16S 
BD169 
BDN140 
BEL4C 


BFYS1 
BSS42 
BSS18 


BC285 
BCY71 
BC Y71 
8C307 


BC 307 
BC309 
BC307 
BC 307 
BC 309 


BC 309 
BC307 
BC307 
BC 309 
BC 309 


BC338 
BC 338 
BC338 
BC 307 
BC 307 


BC30S 
8C 237 
BC 239 
BC237 
BC 239 


USA 
EQVT. 


2N5827 
2N5827 
2N5827 
2N 5825 
2N4401 


2N4403 
2N930 
2N9 30 
2N930 
2N4357 


2N4927 
2N4001L 
2N4929 
2N3497 
2N4.966 


2N4966 
2N4966 
2N4966 
204966 
2N4966 


2N4966 
2N4967 
2N4967 
2N4967 
2N5827 


2N582T 
2N5827 
2N5827 
2N5827 
2N5827 


2N6Ql& 
2N6015 
2N6015 
2N6003 
2N6C03 


2N6015 
2N6C0L§ 
2N6003 
2N4249 
2N4249 


2N4249 
2N4250 
2N424G 
2N4249 
2N4250 


2N4 357 
2N4923 
2N4923 
2N4920 
2N4920 


2N2297 
2N5320 
2N5323 


2N4929 
2N1990R 
2N3965 
2N3965 
2N6015 


2N6CL5 
2N600 3 
2N6015 
2N6015 
2N6003 


2N600 3 
2N6015 
2N6015 
2N6003 
2N6003 


2N5818 
2N5818 
2N5818 
2N6015 
2N6015 


2N6003 
2N5825 
2N5827 
2N5825 
2N5827 


Qaooo0o ooooo eceao eococacoc oooceo oaocoo ecood ooooco eoooc oooo°o aoooo ooooco oooo0o oooo9o ooooo 


ooocos 


PM 
TRANSISTOR | OA “OB EURO USA 
NUMBER LT aot MIN MAX EQVT. EQVT. 


BC583C NS} X16 L2C; 3CV] 2CV 200MA! 150C | 300MWF! 150M 450MK 2MA) ALN! TiwW] BC239 | 2N5827 | 0 
BC5848 NS| X10 L20; 30V] 20V 20 200A) 150C | 300MWF] 1506 as 250MN 2MAL ALN] TIw! 8C239 | 2N5827 | O 
BC584C NS| X10 L2cj) 30V] 20V) 5V ] 200MA; 150C | 30CMWF] 1506 SP! 450MN 2MA) ALN] TTIW] BC309 | 2N5827 | 0 
BCw1C NS] X11 Lz3) 25V] 25V) 5V | SOOMA! 125C | 300MwWF] 150 12°) 50/300 LOMA) AMG] FEB) BC387 | 2N4401 | 0 
BCwLl PS} X1il L23] 25V] 25V| 5V | SOOMA} 125C | 30CMWF| 150M 6P/|50/300 | LOMA! ANG] FEB! 8C387 | 2N4401 | O 
BCw12 AS] XLL L23} 35V |] 25Vv) SV | SOOMA! 125C | 300MWF) 150M 12P) 50/300 1OMA! AMG] FEB) BC387 | 2N4401 | 0 
BChk13 PS| Xil L<e3; 35V) 35v) SV | 500MA/ 125C | 30CMWF) 150 6P/ 50/300 LOMA) AMG] FER) BC 387 | 2N4401 | 0 
BCWL4 NS} X11 123] 35V] 35V,/ SV | SOOMA) 125C | 30CMWF) 150” 12P) LOOMN LOMA! AMG] FEP| BC33 2N4401 | 0 
BCwW1LS PS| X11 L23| 35V} 35V, 5V | SOOMA! 125C | 30CMWF) 150M O6P) LOOMN 1OMA) AMG] FEB] BC387 | 2N4401 | O 
BCwW16 NS| X11 L23) 45V} 45Vi Sv |] SOOMA)125C | 300MWF) 150M 12P/ 50/300 1CMA| AMG] FEB] BC387 | 2N4401 | 0 
BCW17 PS| X11 £23; 45V] 45V) 5V | S5OOMAl125C | 3COMWF) 150M 6P) 50/300 10MA) AMG) FEB|BC387 | 2N4401 | 0 
BCw18 NS} X11 L23; 7OV] 7OV) SV | SOOMA! 125C | 300MbKF] 1506 127) 50/300 LCMA| AMH| FEB) BC387 | 2N4401 | 0 
BChLY PS| X11 L232} 7OV |} 7OV) SV | SOOMA| 125C | 30CMWF; 150” 6P/ 50/300 LCMA| AMH| FEB] BSX21 | 2N1990R) O 
BCW20 NS| X11 L123) 30V] 30V) 5V | 500MA)125C | 300MWF) 30M 8P/ LOOMN | 1CQUA| ALN] FEB] BC349C} 2N3904 | 0 
BCW22 NS] X11 L23; 45V) 45vV| 5V | SQOMA/125C | 300MWF; 39M 8P|)40/120 LOUA| ALN] FEB] BC349C} 2N3904 | 0 
BCW21 PS| X11 £23} 3CV}] 3Q0Vi SV | SOOMA| 125C | 300MWF) 30M BP} 1LOOMN |1COUA| ALN! FEB} BC309 | 2N6003 | 0 
BCh23 PS| X11 L123) 45V) 45V) 5SV | 500MA) 125C | 3OCMWF) 30M 8P}40/120 | LCCUA| ALN) FFB/BC309 | 2N6003 | 0 
BCW24 NS|TO18 | LOL] 45V] 45V) 5V 3O0MA; 175C | 300MWF] 30 8P) 150MN 1MA] ALA! ITB] BC199 | 2N930 0) 
BCW25/26 | NS DUA! TIB 0 
BCW29 PS| X12 L2S| 30V} 20Vi 5V | 200MA/125C | L5SOMWF) 754 7P/ 120MN 2MA! ALG) MUR| BFS37 | NIL 0 
BCW2SR PS} X12 Lz7} 30V} 2CVi SV | 200A) 125C | 15CMWF) 75M TP] 1L209N 2MA| ALG] MUP} BFS37 | NIL 0 
BOW3C PS| X12 L29| 3O0V | 20V) 5V | 200MA/125C | 150MWF] 75M 7P)] 215MN 2MA; ALG!) MUBI BFS37 | NIL 0 
BCwW30R PS| x12 L27) 30V | 20V} SV |} 200MA/125C | LSOMWF) 75M 7P] 215MN 2MA) ALC) MU3| BFS37 | NIL 0 
BCW31 NS] X12 Lz9| 20V | 20vi 5V 5O0MA)/125C | 150MWF] L550" 4P] 110N 2MA/ALG| MUB] BFS36 | AIL ¢) 
BCW31R NS| X12 Lz?) 30V | 20v) 5V 50MA}125C | 150MWF) 150 4P/ LIOMN 2MA/ ALG| MUB|BFS36 [NIL 0 
BC w32 NS| X12 L29] 30V |] 2C0V) 5V 50¥A/125C | 1SCMWF/ 1504 4P) 200K 2MA|ALG| MUB|BFS36 | NIL 0 
BCw32R NS] X12 L27| 30V | 20V) 5v 5OMA/125C | 150MWF) 150M 4P) 2004N 2A) ALG} MUB| BFS36 | NIL 0 
3Cw33 N3| X12 L2S| 30V | 26V} 5V SOMA|125C | LSOMWF] 159M 4P/] 420MN 2MAl] ALN] MU8/ BFS36 | NIL 0 
uC w33R NS| X12 L27) 3CV] 20V) 5V SOMA] 125C | LSCMWFL 150" 4P! 420MN 2MA/ ALN] MUR BFS36 | NIL 0 
BCW34 NS] TOLS |LC1] 6OV | 45V] 5V | €0CMA/175C | 36CMWF/ 150" OP) LOOMN 1CMA| AMG] TIBISFXI5 | 2N2222A) 0 
BCw35 PS|TC1l@ | LC1l] 6O0V] 45V] SV | 600MA)175C | 360MWF/ 150M 6P!/ LOOMN LOMA] AWG) TIP) BSW24 | 2N2907A) 0 
BCW3E NS}TOS2 |} LZ1] SOV | 45Vi Sv | 6€COMA/175C | 300MWF/ 159” 6P; LOOMN LOMA|AMG| TIBI BEX95S | 2N2222A| 0 
BCW37 PS|}TO92 | LZL] 60V | 45V) 5V | S00MA/175C | 300"WF/ 150” 6P] LOOMN LOMA|AMG| TIBI BSW24 | 2N2907A\ 0 
BCW44 NS} 705 LO4| 70V | 55v!] 5v 1A/2CCC | 8OCMWF] 40” 18P 40N 1CMA| AMG! SGI}BFX85 | 2N1893 | 0 
BCW45 NS; TO5 LO4| 70V} 55V] 5V 14] 200C | BOCMWF] 40M 18P 40¥N LOMA] A*G| SGI|BFX35 | 2N1893 | 0 
BCWS0 AS] TOLB | LCL} 1L2CV j120V] SV | 100MA}200C | SOOMWF) SOM = 5P L8MK 3MA/ALS|SGI]8C235 | 2N1990R| 0 
BCwS9 PS) X12 LZ2S| 5OV | 45V] SV | 200MA/125C | 15O0MWF] 75 7P}] L20¥N 2MA;ALG| MUB/BFS37 | NIL 0 
BCWOIR PS| X12 Lz7| 5OV | 45v] Sv | 200MA/125C | 15CMWF] 736 7P) 120™MN 2MA/ ALG] MUP |BFES37 [NIL 0 
BCw7C PS| X12 L2S} SOV] 45V] 5V | 200MA/125C | 15CMWF) 75M 7P] 215MN 2MA;ALG| MUB/}BFS37 |NIL 0 
BCw7CR PS; x12 L27| 50V ] 45v) Sv | 200MA/}125C | 1SOMWF) 75” 7P) 215¥N 2MA}ALG| MUR; BFS37 | NIL 9 
BCW7 1 AS] X12 L2S; SOV] 45v/ 5V SOMAILL25C | 150¥WF/ 150” GP] 1LLOMN 2MAlTALG|MUBI/BFS36 {NIL G 
BCWT1R NS] X12 Lz7] SOV | 45V] 5V 50MA1125C | 15CWF} 150" 4P| LLOMN 2MAITALG| MUP|BFS36 |NIL 6) 
BCw72 NS;X12 |L29] 50V | 45vI SV SOMA|125C | 150MWFI 150" 4P] 200*N 2MA|ALG|] MUR IBFS36 |NIL 9 
BCWT2R NSi x12 L27) 50V] 45V) 5¥V 50¥"A}125C | LSOMWF/ 150M 4P) 200MN 2¥@AIALG|MUB|BFS36 |NIL 0 
achw73 NS|TOLS | LCL] 32V | 32v] 5SV | BOOMA}/200C | 450MWF] 100M 12P) 100MN |1OOMAJ/AMG! SID/BFX95 | 2N2222A) 0 
BCW73/16 |AS/TOLS |LGL] 32V |] 32V] SV | 800MA|200C | 450MWF} 100M 12P}| 1LOOMN |LCOMA/AMG] SIN |BFX95S | ZN2222A) 0 
RCwW7I3/25 |NS|TOLB [LCL] 22V ] 322V} SV | BOOMA)2C00C |45C¥WF/ LOOM LZP] L6EOMN |ICOMA/AMG! SID/IBFX9S | 2N2222A} 0 
BCw?73/4G |NS/TOI8 |LCI] 32V | 32v] SV | 8OOMA]200C | 45CMWF| 100M 12P] 250MN |1COMA/AMG| SIDJBFXIS | 2N2222A10 
BCW74 NS/TOL@ | LOL] 45V | 45V] Sv | 80CMA|200C | 450MWF] 100M 12P] LOOMN |1LCOMA/AMG|/SID/BFX9IS | 2N2222A) 0 
ACW74/16 |NS|TOLB | LOL] 45V | 45V] SV |SQ0MA|200C |450MWFI LOOM 12P| LOOMN [LOOMAIAMG| SID) BEXI5 | 2N2222A) 0 
BCW74/25 INS/TO1LB JLCL] 45V |] 45V] SV | BOOMA/200C | 450MWF/ LOOM 12P] 16CMN |1COMA/AMG/ SID IBFX95 | 2N2222A) 0 
PCW74/4C |NS/|TC1E [LCL] 45V | 45Vl 5v¥ | 80CMA|200C |45CMWF/ 100M 127] 250MN |1COMA/AMG] SID |BFX9S | 2N2222A) 0 
BCWIS PS|TO1L8 |LC1} 32V | 32V) SV | 80Q0MA;/20CC | 450MWF)199™ 18P 63MN |LOOMAIANG) SID |[BSW24 | 2N2907A4) 0 
BCw?5/10 |PS/TOLS | LCL} 32V | 322V] SV | 8O0CMA/200C | 45C0MnF/ 100" 14P 63¥YN 1LOOMAIANGISID|BSW24 | 2N2907A4) 0 
BCW75/16 |PS|TOLS | LCL| 32V |] 32V| SV | 8COMA/200C |450MWF/ 100" 18P] LOOMN |LOOMAJAMG/SIND [8SW24 | 2N2907A! 0 
BCwW75/25 |PS/}TO18 |LC1] 32V | 32V) SV | 8COMA|200C | 45CMWF/ 100M 18P] 160¥N |1COMAJANG] SIC |BSW24 | 2N2907A! 0 
BCW76 PS|TOL@ [LCL] 45V | 45V} SV | 80CMA/2COC | 450MWF) 100" 18° 63MN 1I1CCMA/AMG/SIN |BSW24 |2N2907A/ 0 
BCW76/10 |PS|TO1S | LCL 45V | 45V{ SV | 8Q0MA/200C | 450¥WF 1 LOOM 1L8P 63MN JLOOMAJAMG)SID | 8SW24 | 2N2907A) 0 
BCwW7E/16 {PS|TOLE® | LOL] 45V | 45V1 5V | 800MA|200C | 45CMWF/ 100% 18P] 1LOOMN |LOOMA/ANG/STID|BSW24 | 2N2907A) 0 
BCW76/25 |PS/|TOL@ |LOL| 45V | 45V] SV | 800MA|200C |450MWF/100" IB8P] L6OMN |LCOMA/AMG/SI9D |BSW24 | 2N29907A/ 0 
3Chw77 NS|TC39 |LO4|{ 32V |] 32v] SV | 800MA1200C |B800MWFJ 100M 12P] 1LOOMN J1COMA/AMG/SIO|BFYS5SL |2N2297 | 0 
BCW77/1E |AS/TO3S |[LC4] 32V | 32vVl 5v | 800MA/200C | 8OOMWF] 100” 12P] L50MN |LOOMA JANG |SID/BFY51 |2N2297 | 0 
BCw77/25 |NS{[1T939 |LO4] 32V | 32v] SV | 800MA/2COC | 800MWF/ LOOM 12P]) 250MN |1LOOMAJAMGISTO [BFYS1 | 2N2297 | 0 
BC W782 NS|TC3S |/1L04] 45V | 45v}] Sv |800MA/200C |800¥WF/100M 12°] 1OOMN |10CMA/AMG/SIO |BFY51 | 2N2297 | 0 
BCw78/16 |NS|TO39 |LO4| 45V | 45v] Sv | 8COMA]200C |8O0GMWF/190 12P] 1LOOMN JLCOMAJAMG/SI0 |BFY52 |2N2297 |0 
BCw7e/25 [NS1TC39 |LC4|] 45V | 45vV| 5V |800MA|200C | BOOMWF| 100M 12°] 160MN J|1OOMAJAMGISID |BFY5SC |2N2297 |0 
BCW78/40 INS |1TO39 |LO4|] 45V | 45V} SV | 8OOMAJ200C |800MWF|/100™ 12P] 250¥N |LOOMA JANG SID |BFYSL | 2N2297 | 0 
BCW79 PS|TO03S |LO4| 32V | 322V| SV |8COMA;200C | 800MWF/ LOOM 13P 63MN |LOOMAJAMG|SIN |SFS95 | 2N4036 | 0 
BCh7S/10 |PS/TC39 |LC4] 22V |] 32v| SV |BOOMA/20CC |80C¥WF|100" 18P 63MN |1CCMAIAMG|SID JBFS95 | 2N403E | 0 
BCw79/16 JPS|TOID [LC4] 32v |] 32V] SV | 80OMA]200C |89CMWF/100M 18P/ 1LOOMN J1COMA/AMG/SID IBFS95 |2N4036 |9 
BCw79/25 |PS/T039 |LO4] 32V | 32V] SV |80OMA|200C |800MWF/100M 18P| 160MN |100MA/AMG|SID |BFS95 | 2N4936 | 0 
eC h8O P5|T03S |LC4} 45V | 45v] 5V |800MA/200C |8O0CMWF/100" 18P 63MN |1L0O0MA [AMG ISIC |BFS95 |2N4036 | 0 
BCwBO/1C |°S/T039 |LC4] 45V |] 45v] SV |}800MA/200C |800MWF/100 18P 63™N j1COMA JAMG |SIO |BFS9I5 |2N403€ | 0 
BCW8C/16 IPS |TO039 |LC4] 45V | 45v| 5V |80CMA/2COC |800WFJ/100M 18P |] 1OOMN |1COMA AMG STD |BFS95 12N4036 |0 
BCwBOs/25 =1PS(TO39 1104) 45V | 45vl 5V [800MA|200C |800MWF {100M 18P) L6EOMN JLOOMA |ANG)SID |BFS95 |2N4036 |0 
BCW35 PS /X10 L200] 90V | 60V| 6V |200MA]150C |300MWF|200" 10P) 150MN 2MA|ALG/TIW jBC307 |2N601L5 |0 
BCBS PS {x10 L2C} 7CV | 60V] GV |200MA]15CC |30CMWF}200" LOP| 1LS50OMN 2MA |ALG|TIW |BC307 |2N601L5 |0 
BCW9O0A NS [X19 L20] sov | 40v!] 5v |800MA|150C |6LOMWF| 60M 15P |] LOOMN |150MA JAMG |SEU [80338 |2N5818 |0 
BCWS0B KS {X10 £20] SOV | 40V] SV |830MAIL50C |610MWF | 60M 15P |] 150MN /150MA JAMG/SEU 8C338 (2N5818 |0 
BCwI OC NS [X10 t2c| sov | 4ov] 5v |}s00mMA|150C |610™WF | 604 15P | 20OMN |1L50MA JAMG |SEU |BC338 |2N5818 10 
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BCWSOKA NG X1OH| L2qQ 50V BO00MA 150C | 800MW 60M 15Pi 1COMN | 15CMA AMG BFYS5C | 2N2297]| 0 
BCWIOKB NS XLOH|] L2q 50V re ay 800MA 150C | 800MwW 60M 15P) L50MN | L50MA AMG ee BFY50 | 2N2297) 0 
BCWIOKC NS X1OR] Leq 5O0V; 40 5V | 800MA 150C } 800M 60% 15R 200KN | LSOMA AMG SEU BFYSO | 2N2297)| 0 
BCWS1A NG X10 L2q 6 70V| 60 5v | 800MA 150C] 61L0MWA 5606 15F LOOMN | LSOMA AMG SEU BC338 | 2N5818]| O 
BCW91B Ng X10 L2q 70V} 60 5V | 800MA 150C | 6LOMWA 60M 15P) L5OMN | 150MAN AMG SEU) BC33E | 2N5818; 0 
BCWILKA NS} XLOH}| L2Q 70V| 60 5V | 800"A 150C | 800MW 60M 15P) LOOMN | 150MA APG SEU BFY5C | 2N2297] O 
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6A 
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159C 
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3CwC 3M 
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AMG 
AMG 
AMG 
AH 
AMH 
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AH 
AHH 
AHG 
AHG 
AKG 


AKG 
AHG 
AHG 
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ARKH 
AHH 


AHH 
AHE 
AHE 
AHE 
AKE 


AHG 
AHG 
AHR 
AHH 
AHH 
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BN442 
BD441 
BC442 


BD539 
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TRANSISTOR LEAD VEB “OB EURO USA 
NUMBER INFO MAX | MAX MAX Tor MIN MAX EQvT. EQvVT. 

BFS39 NS} X12 L27| 60V] 45V) 5V | SOOMA! 175C | 350MmWH 150M 40/120 LOMA! ANG] FE®] BFS38 | NIL 0 
BF S40 PS! X12 L27| 45V] 35vi 5V | SOOMA, 175C | 350MWH 150M 1O0OMN LOMA) AMG) FEB! BFS4O | NIL 0 
BFS40A PS} X12 L27| 25v| 25Vy, SV | SOOMA] 175C | 350MWH) 150M 5P/ 50/300 1O0MA; AMG} FE8/ BFS40 | ALL 0 
BFS41 PS| x12 L27| 45V| 45V/ SV | S5OOMA! 175C | 350MWH) 150M 5P/ 40/120 LOMA] AMG] FEB) BFS40 | NIL Q 
BF S42 NS| X12 L227; 6O0v/ 30v 5V LA] 175C | 350MWF, 60 25P/ 40/120 |15C0MA] RMG! FES] BFS43 | NIL Q 
BFS43 NS} X12 L27; 60V)] 60W SV 1A} 175C | 35OMWF| 60M 25P/ 60/200 | 15CMA| RNG FEB] BFS43 | NIL 0 
BFS44 PS} X12 L27} 60V| 30W 5V 1A| 175C | 350MWF] 60M 25P| 40/120 | 150MA| RMG| FEB) BFS45 | NIL 1?) 
BFS45 PS| X12 L277} 60V)} 60M SV LA} 175C | 350MWF| 60 25P/ 60/200 | 150A) RMG) FEB! BFS45 | NIL 0 
BFS46 NS| X12 L27| 320V{) 15¥, 3V | SOOMA] 175C | 350MWH| G00" 1P7 Z20MN 3MA| VLA! FEB/ BFS46 | NIL 9 
BFS46A NS} X12 L27| 30V} 15V) 3v | SOOMA] 175C | 350MWH 6OOM 1P7 20MN 3MA} VLA) FE®8| BFS46 | NLL 0 
BFSS5O NS| 7039 | LO4) 36V| 18V) 3V5 | 400MA) 200C B750MWC) 600M 4P5 1OMN | 120MA) UMP] TEK 0 
BFSS1 NS| T1039 | LC4| 40V] 20V, 4V | 750MAl 200C 5wC] 450M 15P 15M@N | SOOMA] VHP] TFK 0 
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2500MA 
10GMA 
1A 

1A 

2A 


2A 
LOA 
10A 
LSA 
15A 


1CA 
104 
15A 
15A 
LOMA 


Z5CCMA 
250CMA 
2500MA 
1A 
1A 


1A 
500MA 
15CMA 
10MA 
10MA 
15CMA 


15CMA 
15CMA 


ALS 
ALS 
ALS 
ALG 
ALG 


ALG 
ALG 
ALH 
ALN 
AMS 


ANS 
AMS 
AWS 
AMS 
AMS 


ANS 
AMS 
ALS 
ANS 
ALE 


ALG 
ALS 
RLS 
VLS 
VHH 


TL 
TLE 
TLS 
TL™ 
TLE 


TL 
TLE 
TLE 
AHH 
RHS 


TLE 
TLM 
AME 
RHS 
ILE 


TLE 
TLE 
TLE 
TLE 
TLE 


AFH 
RHF 
AHE 
AHE 
AHE 


AHE 
AHG 
AHH 
RHH 
AFH 


AHH 
RHG 
RHG 
RHG 
RHG 


RHH 
RHH 
RHG 
RHG 
AME 


AHE 
AHE 
AHE 
AHE 
AHE 


AFE 
AHE 
RNS 


AMG 


RLS 
RLS 
AMG 
ANG 
AMG 


EURO 
EQVT. 


TIB 
TI8 
Tye 
IT8 
1Te@ 


BC107 
BC 107 
BC 107 
BCLOT 
BC1O7 


ITR 
118 
RTC 
IT8 
ITB 


BC107 
BC1O7 
BC 394 
BCLU9 
BFY51 


ITB 
118 
ITA 
IT9 
ITB 


BFYS1L 
BFY5O 
BFYSO 
BSW66 
BSW6E 


ITP 
ITB 
T18 
ITA 
TFK 


BSW66é 
BSW66 


RSW54 
BFY51 


TFK 
TFK 
MUB 
MUB 
SEU 


BFYS) 
BCLOT 
BSX20 
BSX20 


SEV 
MUB 
TI8 
TIS 
TIP 


SEU 
SEU 
SEL 
SGI 
vLe 


BUY4T 


SEL 
MUB 
MUP 
SEL 
MLB 


BCY28 


MUB 
MLA 
MLB 
mua 
MUR 


Tie 
TIB 
TiP 
Tyra 
TI 


ye 
AT! 
TIB 
Tre 
SGI 


BUY38 


BUY47 


SGI 
TIP 
TIB 
TI3 
Tre 


BUY4T7 


TIB 
Tre 
TI 
TIB 
TI@] BUY6O 
TIB 
TIB 
Tre 
TIB 
TIB 


TIB 
TIB 
TFK 
FCU] BFY5C 
FCL 
FCU|BSXxX20 
FCU/BC387 
FCU;8C 387 
FCU] 8C328 


BC107.- 


BULO3A 


BSX20. 


USA 
EQVT. 


ALS7A 
ALSTA 
AL57TA 
AlL5S7 
A157 


A157 
AlL57 
2N4390 
2N9 30 
2N2297 


2K2297 
2N2297 
2N2297 
2N1893 
2N1893 


2N1893 
2N1893 
AL5STA 
2N22194 
2N2297 


2N2297 
ALSTA 
2N 2 309 
2N2369 


2N3054 


2N3439 


2N2297 


2N23694 
2N2 369 
2N4401 
2N4401 
2N5819 
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Qoo 


TRANSISTOR 
NUMBER 


EAT44 
ENSTO 
ENS71 
ENS14 
ENSL5 


EN916 
ENS18 
EN930 
EN956 
ENLL32 


EN1613 
ENI711 
£N2219 
EN2222 
EN2369A 


EN2484 
EN2894A 
EN2905 
EN2907 
€N 3009 


EN3011 
—N3013 
EN3014 
—N3250 
EN 3502 


EN3504 
EN3903 
EN3904 
EN3905 
EN3906 


EN3S62 
ESM12A 
ESML2B 
ESM1I3A 
ES138 


ESM14A 
ESMIL4P 
ESM16 
ES18 
ES¥113 


ESM114 
ESM1L17 
ESM118 
FPS6512 
FPS6513 


FPS6514 
FPS6515 
FPS6516 
FPS6517 
FPS6518 


FPS6519 
FPS6520 
FPS6521 
FPS6522 
FPS6523 


FFS653C 
FPS6531L 
FPS6532 
FPS6533M 
FPS6534M 


FPS€535¥6 
FPS6560 
FPS6561 
FPS6562 
FPS6563 


FPS6565 
FPS656E 
FPS6571L 
FT1IO7A 
FTILOTB 


FT107C 
FT70S 

FT1746 
FY3905 
FT390€ 


GET? 
GETS 
GET9 
GET1iC2 
GET103 


PACK- 
AGE 


T0106 
T0106 
10106 
T0106 
TO1G6 


TOLOG 
T0106 
TOLCE 
10106 
To1Lcs 


T0105 
TO1C5 
T0105 
TOLCE 
T0106 


10106 
TO1LC6 
TOLCS 
T0106 
T0106 


10106 
T01C6 
T0106 
TO1L06 
T0105 


TOLOE 
TOLO6 
TO092 

70106 
TO1C6 


101C6 
TCEE 
TO6E 
To3 
103 


T03 
¥c3 
103 
103 
T03 


Tc3 
¥o3 
103 
¥092 
T092 


1092 
1092 
TOG2 
TOS2 
TO092 


T1092 
1092 
TO92 
1092 
Ta92 


1092 
1052 
To092 
¥c92 
T1092 


TO092 
1092 
T092 
TO92 
TO92 


T092 
TCO92 
1092 
1018 
To1ls 


TO18 
¥018 
1018 
TOL 
TO18 


x06 
x06 
X06 
Tol 
TOL 


L14 
L14 
L14 
ict 
Lol 


cl 
Lcl 
Lol 
Lol 
Lol 


Lo8 
Los 
Loe 
Lc2 
LO02 


55CV 


4QV 
40V 


40V 
40V 
40V 
40V 
25V 


25 
4CV 
40V 
25V 
25 


60V 
60¥ 
50V 
40V 
40V 


30V 
25 
20V 
25V 
20V 


60V 
60V 
20V 
30V 
45V 


60V 
15V 
30¥ 
40V 
40V 


16V 
32V 
64V 
30 
30V 


idv 


LOA 
40A 


aa s[s| 


20CMHF!] 2808 
220MWF) 5OM 
220MWF | 60M 
Z200MWF | 300¥ 
Z200MWF | 250M 


200MWF | 300M 
200MWF | 600" 
200MWF | 30M 
220MWF| TOM 
30CMWF] 608 


3Z00MWF] 60M 
300MWF} 70M 
350MWF | 250M 
20CMWF | 2508 
200MWF | 500 


Z2O00MWF| €0M 
200MWF | 800M 
JOOMWF | 150 
20C#WF 150M 
20 CMWF | 350M 


200MWF | 400K 
20CMWF | 3506 
20 0MWF | 350 
200WF | 250M 
3OOMWF | 150M 


2CCMWF/} 1508 
20CPRF | 250 
20 CMWF | 300M 
Z200MWF | 200M 
200WF | 250M 


200MWF| 40 


25wC | 60M 
25WC | 60M 
S5ChC} 50M 
50uC] 506M 
117hC} 40” 
117wC| 40M 
150wWCc 5M 
1754"C LM 
SOWC iv 
SCC iM 
15CwC 1M 
150wC 16 


625¥WF 1256 
625MWF 1256 


625MWF | 200M 
625MWF | 2006 
62 5MWF | 2006 
625"WF | 2006 
625MWE [340M 


E25 "WF | 340M 
625¥WF 1200 
62 5MWF | 200 
€2 SMWEF | 340M 
625MWF [340M 


625MHWF | 200M 
62 5™WF | 200¥ 
62 5SMWF | 200 
62 5MWF | 130M 
625MWF | 130M 


625MwWF | 130M 
625MWF] €0M 
625MWF | 60M 
€25MWF | 60M 
625¥WE | 60 


625MWF | 200M 
31 0@WF | 200M 
310MWF | 100M 
300M hF 
300MWF 


30CMWF 

ZOOWF | 6COM 
360MWF | 100M 
36CMWF | 200 
360MWF | 250M 


2CWH | 150K 
20H | 150K 
20WH | 150K 
Z00MWF 1 750K 
200MWF | 750K 


106 


4P5 
4P5 


90P 
90P 


40/120 
40/120 

LOOMN 
30/120 
50/200 


50/200 
20MN 
1OOMN 
100MN 
30/90 


40/120 
100MN 
1LOOMN 
100¥MN 

40MN 


100MN 
40/120 
LOOWMN 
1LOOMN 
30/120 


30/120 
36/120 
30/120 
50/150 

1LOOMN 


100MN 
50/150 
1LOO¥N 
50/100 
LOOMN 


10CMN 
50/150 
50/150 
50/150 
50/150 


50/150 
50/150 
30MN 
20/60 
1000MN 


1COOMR 
1L000MN 
1000MN 
50/100 
99/180 


150@N 
250MN 
50/100 
90/180 
150N 


250MN 
200¥N 
300MN 
200MN 
300MN 


40/120 
90/270 

30MN 
40/120 
90/270 


30¥"N 
50/200 
50/200 
50/200 
50/200 


40/16C 
100MN 
250MN 
1200¥N 
600MN 


150¥N 
30/125 
20MN 
506/150 
100MN 


JMB 
TMN 
TMN 
E0¥N 
30“N 


1OMA 
150MA 
150€A 
10MA 
10MA 


10MA 
3MA 
10QUA 
150MA 
150MA 


150MA 
150A 
150MA 
150MA 

10MA 


10UA 
3OMA 


]150MA 


150MA 
30MA 


10MA 
10MA 
30MA 
10MA 
150MA 


150MA 
LOMA 
LOMA 
10MA 
10MA 


RLS 
AMH 
AMH 
RLS 
ALG 


RLG 
VLA 
ALN 
AMG 
AMG 


ANG 
AMG 
RMG 
RNG 
ULS 


ALN 
ULS 
AMG 
AMG 
VLS 


VLS 
VLS 
VLS 
RLG 
AFG 


AMG 
AMG 
ALN 
AMG 
AMG 


ALN 
VHG 
VHG 
VHG 
VHG 


VEG 
VHE 
TLH 
AHH 
AHD 


AHD 
AHC 
AHD 
ALG 
ALG 


ALN 
AiN 
AMG 
AMG 
ALG 


ALN 
ALN 
ALN 
ALN 
ALN 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


ALG 
ALN 
AUN 
ALN 
ALN 


ALN 
uLS 
ALG 
ANG 
AMG 


AHG 


AHG 
AHG 


ALA 
ALA 


Feu 
FCU 
FCL 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCL 
FCU 
FCL 
FCU 
FCU 


FCU 


FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
SEU 
SEU 
SEU 


SEU 
SEU 
SEU 
SEL 
SEU 


SEU 
SEU 
SEU 
Fcu 
FCU 


FCU 
FCL 
FCUL 
FCU 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCL 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCL 
FCU 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
FCL 
FCU 
FCU 
FCU 


OBS 
oB8S 
oBS 
oes 
OBS 


EURO 
EQVT. 


BSx20 
BSW6E 
BSW66 
BSx20 
BC207 


BSW64 
BF X73 
BC239 
BC 338 
BFS95 


BFY50 
BFY50 
BSW54 
BSW64 
BSX20 


BC 239 
BSw24 
BFS95 
BC328 
BSX20 


BSx20 
BSX20 
BSxX20 
BSwW24 
BFSS5 


BC328 
BC338 
BC 3498 
BC 388 
BC388 


6C309 


BC 347A 
BC347A 


BC 349C 
BC 349C 
BC388 
BC388 
BC 388 


BC352B 
BC 349C 
BC349C 
BC3528 
BC352B 


BC387 
BC387 
BC 387 
BC368 
BC 386 


BC388 
BC387 
BO387 
BC 348 
BC388 


BC 347A 
BC349C 
BC 349C 
BC109C 
BC109C 


BC1095C 
BSxX20 
BCLTT 
BSW24 
BSW24 


oc 28 
OC 28 
oc28 
AC1i26 
AC126 


USA 
EQvVT. 


2N2369 
2N1893 
2N1893 
2N2369 
2N4966 


2N2222A 
2N918 
2N5827 
2N5818 
2N4036 


2N2297 
2N2297 
2N2219A 
2N2222A 
2N2369 


2N5827 
2N3546 
2N4036 
2N5819 
2N 2369 


2N2 369 
2N2369 
2N 2369 
2N2907A 
2N4036 


2N5819 
2N5818 
2N3904 
2N4403 
2N4403 


2N600 3 


2N5686E 


2N3903 
2N3903 


2N3904 
2N3904 
2N4403 
2N4403 
2N4403 


2N3906 
2N3904 
2N3904 
2N3906 
2N 3906 


2N4401 
2N4401 
2N4401 
2N4403 
2N4403 


2N4403 
2N4401 
2N4401 
2N4403 
2N4 403 


2N3903 
2N3904 
2N3904 
2N930 
2N930 


2N930 

2N2 369 
2N3965 
2N2907A 
2N2907A 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N2431 
2N2431 
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PM T 
TRANSISTOR | OA J P 
NUMBER LT MAX TOT 


EURO USA 
EQVT. EQvT. 


GET1C4 PG; T01 iC2) 3CV | 30) 15V LA] 85C | 20CMWF} 750K 90P 30¥N LMA| ALA} OBS/AC126 | 2N2431 | 0 
GETiCS5 PG| x05 02} 40V | 40V) 15V JA] 85C | 440MWF] 600K 75P 30MN SOMA| ALA| NEMICV7002 0 
CET1LOE PG| TO1 LOZ} 15V] 25v) 15V | 100MA} &5C | 200MWF] 750K 90P 30MN 1MA)ALN/ OBS; AC125 | 2N406 0 
GET110 PG| x05 L022}; 40V |] 40V! 15V 1A; 85C | 440"WF/ 600K 75P 20MN | 500MA| AMA/ OBS|CV7002 Q 
GETA1L PG] TOL LO2} 60V | 60V] 15¥ 1A) 85C | 200MWF] 750K 90P 15¥N 1MA/ALH! CBS|OC77N | 2N11768/ O 
GCETL13 PG|TOL LC2] 15V] 15) 15V 1A) @5C | 20CMWF| 750K SOP €0MN LMA) ALA|OBS/AC126 | 2N2431 | 0 
GET114 PG! TO1 LOz} 15v] 15v/15v 1A] 85C | 200MWF] 750K 90P 60FN 1MA} ALA] OBS; AC 126 | 2N2431 | 0 
GET115 PG| x05 LC2Z} 1SV | 15v/15V 1A} 85C | 440MWF| 750K 90P 30MN SOFA] ALG| 0BS|CVv7002 0 
GET116 PG] x05 LO2| 3CV | 30V/ 15V 1A) 85C | 440MWF| 750K 90P 30MN SOMA! ALG| OFS|CV7002 0 
GET12C PG! x05 LC2|/ 30V | 30v| 15v 1A) 85C | 44C¥WF] 750K 90P 20™N |500MA! AMG] 08S|/CV7002 0 
€ET535 PG| TOS LC4) 30V |) 30V)15V ASOCPA| B5C | EQOMWH| 500K 90P 30MN LCMA| ALG! OBS) ACYL? |2N1176 | 0 
CE1536 PG| T05 LC4) 30V | 30V/15V 2500MA} 85C | 800MWH| 500K 90P SOMN 1OMA/ALG/ OBS|/ ACYL? | 2N1176 | 0 
GET538 PG) 105 LC4) 60V |] 60V)15V BS500MA] 85C | 800MWH| SOOK SOP 30MN 1OMA/ALG|/OBS/ACY17 | 2N1176 | 0 
GET571 PG] x06 LOf) 16V] 16v}] 15V 12A} 85C 26WH| 150K 8 MN 12A} AHG] OBS} 0C28 2N1536 | 0 
CET572 PG) X06 LC&;} 32V | 32Vvj 15V 12A| 85C 26WE| 150K BMN 124A) AHG| OBS |0C28 2N1536 | 0 
GET5S73 PG| X06 LC8} 64V | €4Vv) 1L5V Léa Z6WH| 150K RMN 124| ARG! CBS|0C28 2N1536 {0 
GET870 PG/ TOL LO2|] i5V] 15V)15vV | 125MA| 85C 5S SMWE 8M 12P 30MN 25MA/ ALN] OBS|O0C44N | 2N2614 | O 
GET871 PG| TO1 LC2| 15V |] 10Vi25V |125MA; 85C 55M WF 2” 12P 20MN 25MA/RLS| CBS|OC44N | 2N2614 | 0 
GET872 PG|TO1 LC2; 15V] l2v}15V | 125MAl 85C 5S5SMWEF 46 12P 30MN 25MA/RLS| CBS} OC44N | 2N2614 | 0 
GET8723 PG| TO1 LC2!| 15V] 12) 15Vv LOMA| 85C 5S5MWE 2M 1L2P 20MN 1MA/RLA|OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET874 PG| 101 LOZ} 1&v} l2vi 15v 1CRA) 85C 55MWF 4 12F 30MN IMA|RLA! CBS/CC44N | 2N2614 | 0 
GET875 PG] TOL LO2] 15V] 12v) 15v 1OMA;) 85C 55 ¥WF 8M 12P 50MN LMA/RLA| CBS|CC44N | 2N2614 | 0 
ceTeaso PG| TO5 iC4| 20V{ 15V/ 12v | LOQMA| SOC | 120MWF 3” 12F 40MN LMA/RLG| CBS|GCC44N | 2N2614 | 0 
GET881 PG| T05 LC4| 20V] 15V)/ 1L2v | 5O0PA! 90C | 120MWF 2M 12P 5OMN SMA/RLS|OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
CET882 PG) TO5 LC4;) 20V | 15V)/12v | 50CMA) 90C | 120MWF 6M 12P 60MN 5MA|RLS|OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET885 PG| 105 LC4) 20V | 15V/12v | SOCMA] 90C | L2ChKF| 12” 12F¢ 60MN SMAIRLS| CBS|CC44N | 2N2614 | 0 
GETB87 PG|TO05 LO4) 20V} 15V} 12v | 100MA] 90C |} L20MWF 3” 12P 40MN IMA/]RL A} CBS|/OC44N | 2N2614 | 0 
CET8eE8 PG|TO5 LC4) 20V] 15V) 12vV | LOCMA| 90C | 12CMWF 3M 12P 75MN LMA/RLA|OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET3 89 PG| TO05 LC4) 20V |] 15V/12v | LOOMA| 90C | 120MWF 6M 12P 40MN 1MA/RLA|OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET3890 PG| T05 LC4; 20V |] 15v)/12v | 100FA| 90C | 120MWF 6M 12°P 75MN IMA|RLA| CBS/O0C44N | 2N2614 | 0 
GETBS1 PG| Tc5 LC4; 25V} 20V| l2v | SOCMA] 90C | 12CMWF 2h 128 SOMN SMAIRLS| OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET892 PG; TO5 L004; 25V | 20V)12vV | SOOMA! 9OC | 120MWF 6 12P €0MN SMA|RLS| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
cETa95 PG| TO05 LC4) 25V} 20Vj) 12V | S5O0CMA} 90C | 120MWF/ 12M 12P €0MN SMA/RES| OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET896 PG; 105 LC4} 20V/} 15V} 12v | 100MA] 90C | 120MwWE 2M 12P 16MN 25MA|/RLS| OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET897 PG| 105 LC4) 25V/ 15V/12v | 100MA! 90C | 120MhEF 26 12F 25MN 25MA/RLS| CBS/OC44N | 2N2614 | GO 
CETSS& PG| Tc5 LC4) 25V] 15v) 12v | 100MA] SOC | 12CMWF 26 12P €2MN 25MAIRLS| OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GET914 NS} TO1L8 | LCL] 40V] 15V] Sv | 200MA/125C | 360MWF/ 300M 6P 20MN LOMA|VLS}|/GEU|]BSX20 | 2N2369 | 0 
GET2221 AS} TCLS | LC1) GOV | 20V) SV | 40CMA/125C | 360MWF| 200M ap Z20MN |15OMA/RMS|GEL|BSW64 | 2N2222A| O 
GET2222 NS] TO18 | LOL} 60V | 30V) SV | 400MA/125C | 360MWF] 200" 8P 5OMN | LSOMA| RMS; GEU|BSW64 | 2N2222A| O 
GET2269 NS|TO1L@ |} LCL] 4CV] L5vi 5¥ | 20CMA/125C | 36CMWF| 350" 7P 40¥N LCMA/VLS| GFUIBSX20 | 2N2369 | O 
€ET3013 NS|TC1e |LC1) 4OV | 15V) SV | 200A! 125C | 360MWF| 350M 7P 3CMN 3CMA|VLS|GEU]BSX2C | 2N2 369A] 0 
GET3014 KS; TO18 | LC1] 40V | 20V) 5vV | 200MA/125C | 360MWF| 350M 7P 30MN 30MA|VLS|GEU|BSX20 | 2N2369 | 0 
GET 3638 PS;T018 | LOL] 25V | 25v) 4v | 350MA/125C | 360MWF} 150M 15P 25¥N 1OMA|RLG!/ GEU] BSW24 | 2N2907A} O 
GET3638A |PS;/TO1B {LOL} 25V | 25V) 4V | 350MA!125C | 360MWF] 150" 15P] LOOMN LOMA|RLG| GEU|BSW24 | 2N2907A/ 0 
CET3646 NS} TC1L8 |LCL] 4OV] 15V) SV | 200MA/125C | 36CMWF} 350" 7° 204N 3CMA| VLC] GEU|BSW64 } 2N2222A| 0 
CM2904 PG 20V | 15Vi CVv3 5CMA|100C T5MWF) 350M 20MN 3MA/ULA] TIB 0 
GN378A PG 20V ] 15V) OV3 50MA|100C 75MWF| 360M 1P8 20MN IMAI/VLA) TI8 0 
GME56A PG 2cv | 15Vv] Cv3 5CMA} 100C T5"WE] 350 20¥N 3MAJULAITIB 0 
G140 PG; xOl LQ3 9V 9V] 6V | LOOMA; 75C | LOOMWF 1” 15P 15.MN LMA]RLA| GBS|OC44N | 2N2614 | 0 
C141 PG] xXCl LC3 SV SV) 6V | LOOMA; 7TS5C | 1CCMWF 2M 15P 15MN LMA/RLA]OBSIOC44N | 2N2614 | 0 
GT42 PG; XOl Lc23 9V 9Vi 6V | 1LOCMA; 75C | 100MuF 4" 15P 30¥N IMA|RLA! CBS|/OC44A | 2N2614 | 0 
G143 PG} XO1 LC3 9V SV| 6V | LOOMA}) 75C | 1COMWF 66 15P 50MN LMA/RLA| CBS/OC44N | 2N2614 | 0 
GT44 PGI xXCl LC3} 25V } 25V) 6V | LOOMA| 75C | LOCMKF i’ LSP 15¥N IMA/RLA) OBS /OC44N | 2N2614 | 0 
G145 PG} X01 LC2], 25V | 25v) 6V | 1004} 75C | 1OOMWEF 2¥ 15e 15N LMA/RLA|OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
G146 PG| XC1 LC32] 25V} 25vj 6V | LOCMA! 75C | 100MWE 4M 15P 30MN 1MA/RLA/OBS/OC44N | 2N2714 | 0 
GT47 PG; x01 LC2] 2£v ) 25V] 6V | 1OCMA| 75C | 1OCMWF 6" 15P 5OMN LMA/RLA| CBS/CC44A | 2N2614 | 0 
MAQ401 PS| TO5 LO4) 60V | 50V) 5V | GOOMA| 200C | GOOMWF] 200" 10P| 40/200 |150MA|RMG| MCB|BFX29 | 2N2905A| 0 
MAQ4C2 PS| 105 LC4} 60V |] 50V) SV | 600MA|200C | 60CMWF! 200M 10P| LOOMN |15CMAIRMG| MCBIBEX2S9 | 2N2905Al 0 
MA0404 PS; TO18 | LO1] 25V |] 25V) 4V | 600MA| 200C | 400MWF] 150M 12P| 30/300 SOMA|RMG| MCB/BSW24 | 2N2907A) 0 
NAC404/1 |PS|TO18 | LG1) 40V | 30¥) Sv |60CMA/200C | 400MWF| 200M 12P]| 30/200 5OMA|R#G]MCB|8SW24 | 2N2907A| 0 
MAQ4C4/2 | PS|TCLE |LC1] 40V | 20V! Sv | GOOMA| 20CC | 40CMWF] 200" 10F/ 75/200 SCMAIRSG! KCB /BSW24 | 2N2907A/ O 
MAC411 PS/TO1LS |LO1) 60V |] 45V) 6v | LOQOMA| 200C | 30CGMWF| 100" o6P 100MN 1MA/ALG/ MCB/BC177 | 2N3965 |0 
MAC412 PS|TC18 |LO1|] 6O0V | 45V) 6 | LOCMA/200C | 300MWF/ 100M 6P| 200MAN LVATALNIMCB/BCL79 | 2N3965 | 0 
MA0413 PS|/TOL@ | LC1] 40V | 25V) SV | LOOMA|200C | 300MWF{ 100M 6P/60/180 IMA;ALG| MCB] BCL77 | 2N3965 | 90 
MAC414 PS|TOL8 | LC1) 25V | 25V; 4v | 100A] 200C | 300MWF] 100M 6P!50/500 IMA/ALG|MCB/BCL77 | 2N3965 | 0 
MA0461 PS|TC1LE |LC1) GOV) SCV) 6V | 3COMA| 20CC | 36CMWFI 175" 7F150/200 1 CWA) AMG) MCB |BSW24 | 2N2907A| 0 
MA0N462 PS|/TO18 |LO1} SOV | 40V) 6V | 300A) 20CC | 360MWF] 175M 7P| 1OON LOMA) AMG| MC B/BSW24 | 2N2907A| 0 
MAC4623 PS;TO1LE | LCI) 30V ) 20) 5V | 3004] 200C | 360MWF/ 175" 7P1 50/300 LOMA/AMG|MCB/BSW24 | 2N2907A; 0 
MA0491 PS| 1018 | LOL) 30V |] 20V) Sv | 20CMA/2C0C | 360MWF| 375M aP| 30/120 20MA/R¥G| MCB} BSW24 | 2N2907A4) 0 
MA0492 PS|TOLE | LCL} 25V) 16V) SV | 20OMA| 20CC | 36CMWF| 375" 8P150/150 ZOMA/RNG| MCR /BSW24 | 2N2907A/ 0 
MA04S23 PS|TC1& JLCL) 15V] 12) SV | 20GRA!200C | 36CMWF| 375™ 8P| 30/150 3CMA|RMG! MCB) BSW24 | 2N2907A| O 
MAGICL NS; TO1L8 | LC1 45V) 5V 30MA/200C | 300MWF| 150M 5P!/ 70/300 1MA/ALG/|MC8/B8C107 | A157 0 
NA4102 AS] TO1E | LCL 45V) 5V 200C | 300MWF/ 1506" 5P| 200MN 1MA/ ALN! MCB) 8C109 0 
MA4103 NS} TOLS | LOL 40V| 5Vv 30MA/200C | 300MWF|150¥® SP] 1LOOMN 1MA|/ALN| MCB IBCLOS 0 
MA4IC4 NS{TC1l@ | LCL 25V/ 4V 200C | 30CMWF;/ 150" 5P/50/500 LMA/ALG| *CR/8C107 QO 
MAEGCCI NS|/TCLE | LCL] 40V} 30) SV 2C0C | 400MWF| 200M 10P{| 30/200 5CMA/RMG} MCB |8SW64 | 2N2222A/ 0 
MA6002 AS|}T0i8 | LC1] 40V |} 30v] Sv 200C | 400MWF| 200M 10P| 75/300 S5OMA/IR¥G| MCB | BSW64 | 2N2222A| 0 
MA6003 NS|TOLE | LG1! 25V } 25v) 4Vv 200C | 400MWF/ 150" 12P)/ 30/300 SOMAIRNG| MCP IBSW64 | 2N2222A| 0 
MA6101 NS| TOS L04;) 70V | 5GVi 6éVv 200C | 60CMWF] 200" 10P| 40/200 |150MA/(RMG| MCBIBSW54 | 2N2219A| 0 
MAELC2 NS'ITO5 1104! 6O0V! 45vVI 6yV 200C |}G00*WF! 225M 10P! 1OOMN [15CM~A RMGI FCB IBSW54 | 2N22L9AI 0 
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MAEO0O] NS; TO5 L04| 40V {1 30V 2coc | @OCMWF} 100M 12P 30MN |150MA| AMG! MCB/BFY5SO | 2N2297 | 0 
MA8BOC2 NS| 105 L104] 120V ] 80V nv BOOMA| 200C | 8OCMWF| 5O¥ 10P140/200 |150MA| AMH| FCB) BSW66 2N1893 | 0 
MA8003 NS; TO5 Lc4} sov| 6ov| 7v | BOOKA! 200C | 800MWF] SOM 10P] LOOMN /150MA) AMH| MCB BFY5O | 2N2297 | 0 
MASOOL NS/TC18 | LCL} 40V) L5V) 4V5 200C | 360MWF| 400M 4P/ 40/120 LOMA|VELS|MCB|BSX20 | 2N2369 | 0 
¥A9002 AS| TCLS | LOL] 3OV] 12V) 4V5 200C | 360MWF/ 400M 4P) 30/150 10MA| VLS|MCB|BSX20 | 2N2369 | 0 
MASOO3 NS|TOL8 | LOL] 18V{ 12vi 4V¥ 200C | 250MWF] 300M 4P| 35/7200 LOMA) VLES| MCB|BSX20 | 2N2369 | 0 | 
MEQGOL Ps! T0106|L1i7} 6CV | 50V| 5V | 60OMA|165C | 36CMWF| 150M 16P)40/200 |150MA AMG| MCB|B8C328 | 2N5819 | O 
“E0402 PS|T0106|L17| 60V | 50v| SV | 600MA|165C | 360MWF) 150M 16P/ LOOMN | 150MA ANG| MCB/BC328 |2N5819 | 0 
MEC404 ps|ro1ce| 417] 25V | 25v) 4v | 600MA|165C | 360MWF/ 150M 12P/ 30/300 50MA|AMG| MCB|BC328 | 2N5819 | 0 
MEC404/1 |PS|TOLCE] L117] 40V | 30V| SV | 600MA/165C | 360MWF| 200" 10P 30/200 50MA| AMG|MCB/BC328 | 2N5819 | O 
ME0404/2 |PS|/TO1L06|/L17]} 40V | 30V] 5V | 600MA/165C | 36CMWF) 2006 10P 75/300 SOMA] ANG| MCP |BC328 | 2N5819 | 0 
MEQ411 PS|TO1L06|L17! 6OV | 45v) 6V | 100"A/165C | 200MWF/ 100M 10P) LOOMN 1MA|ALG|MCB|BC204 | 2N4249 | 0 
MEO412 PS|TO106/ L17} 60V | 45V 100MA|165C | 200MWF! 100M 1LOP| 200MN 1MA|ALN|MCB/]BC206 | 2N4250 | 0 
MEC413 PS|%0106) 17) 40V | 25V] 5V | 100MA/165C | 200MWF| 100 10P/60/180 IMA]ALG|MCB}BC204 | 2N4249 | 0 
MEC414 PS|T0106|L17} 25V | 25V] 4v | 100MA/165C | 200MWF/ 100 10P)/50/500 1MA| ALG| MCB|BC204 | 2N4249 | 0 
ME0461 pPS| 101061 117| 60V | SCV) 6V | 300MA|165C | 250MWF| 175M 7P/50/200 10MA|ANG| MCB|BSW24 | 2N2907A) 0 
ME0462 PS|/TO1C6| LL7} 5OV | 40V) 6V | 300MA/165C | 250MWF/ 175M 7P|) LOOMN 1LOMA)ANG!| MCB; BSW24 | 2N2907A 
MEC463 ps|Tolcé|L17) 30v | 20v] SV | 300MA;165C | 250"WF| 150M 8P/50/300 10MA|AMG|MCB/BSW24 | 2N2907A 
MEO475 Ps|TOLCE)L17) T5V] 75) 4V 165C | 20CMWF) SO” 12P 20MN LOMA/|ALH| MCB/BC327 | 2N6015 | 0 
MEO0491 PS|T0106|/L17| 320v | 20V| SV | 200MA|165C | 25CMWF| 375" 6P| 30/120 3CMA|RMG| MC B{BSW24 | 2N2907A) 0 
MEQ492 PS| T0106] L17| 25V | 16V| SV | 200MA|165C | 250MWF/ 375M 6P150/150 3O0MA!IRMG|MCB/BSW24 | 2N290TA| O 
MEC493 PS|TOLC6]/L17] 15V | L2v} 5V | 20CPMA|165C | 250MWF/ 375M 9P) 30/150 ZOMA|RMG|MCBR/BSW24 | 2N2907A) 0 
ME5OL PS|TO1CE/L1I7| 25V | 20V}12V | 500MA|165C | 360MWF| 200" 13P 10MN 5OMA|RLC| MCB 0 
ME502 ps|1c10é|L£17]| 25v | 20V! 12V | 500MA/165C | 36CMWF) 200" 14P 20MN SCMA/RLC| MCB 0 
ME503 PS|TC1LO6/L17} 30V | 30V| 30V | SOOMA|165C | 360MWF) 200M 13P 40¥N SCMA|RLC| MCP 0 
MESLL PS|TO1C6|L17| 5CV | SCVI4CV |50CMA4/165C | 360MWF) 200M 13P 10MN SOMAITRLC) MCB 0 
ME512 PS|TOLCE}L17| SCV | 50V)40¥ | 500MA)165C | 36CMWF) 200" L3P 20MN SOMAIRLC|#CB .¢) 
ME513 PS|TO0106{L17| 70V | GOV) 60V |500MA)165C | 36CMWF)/ 200" 13P 40MN 50MA/RLC| SCB 0) 
MELOCL NS|}TOLOE)L17 45v!1 4V 165C |25CMWF| LOOM 5P 140/160 1CMA)ALGI MCB |BC237 |2N5825 | 90 
ME 1002 NS|TO1L06] LL? 45V| 4 165C | 250MWF/ 100M 5P]| LOOMN LOMAIALG|MC@/8C237 |2N5825 | 0 
MELO?5 AS|TOLGE)L17) 75V ) 75V) 4V 165C |20O0WF) SOM 8&P 20MN LOMA/ALH/MCB{BSX21 | 2N6221 | 0 
METICO NS|TOLOG|/L1I7/110¥ [LOOV] 4vV | 200MA/165C | 20CMWF) 30" &P 20MN 1CMA/ALH|MCR/BC337 | 2N6221 | 0 
ME1L20 NS|TOLOGLL17/130V |[L20V] 4V | 200MA/165C | 20CMWF/) 30M 8P 20¥N LOMA/ALH/| MCB |/BC337 |2N6221 | 9 
ME20C1 NS|TO1LO6{L17| 35vV | 25v| 4V |100MA|1L65C |250MWF/ 100M 10P | 40/160 1CMA[ALN|MCB(BC209 |2N4967 |0 
ME 2002 NS|TOLCE;/ L17 25v| 4V Lé5C | 250MWF/ 100M 10P| LOOMN 10MA|ALNIMCB|BC209 |2N4967 | 0 
ME3O001 NS|TOLO6/LA7| 30V | 12V] 3V | 100MA/165C |20CMWF) ECOM 2P8 | 20/200 BMA|RLG|MCE|BFX73 | 2N9L8 0 
ME3002 NS|TOLO06/L17] 3Cv | 12v] 2v | LOOMA/165C | 20CMWF| 450M 26) 20/200 BMAIVLG|MCBIBFX73 | 2N918 0 
ME3011 NS{TOLO6{L17] 30¥] 12V] 2¥ | 100MA/165C | 200MWF/450M 2P8/ 20/200 BMAIRLG/MCB|BFX73 | 2N918 0 
ME4OOL NS|TOLC6]L17| 30V | 25V) 6V | 100MA;L6E5C | 250MWF/ 100M 6P/60/300 IMA|ALN|MCB|BC209 |2N4967 | 0 
E4002 NS|TOLCE)L17| 30V | 25Vv)] 46V 165C |250MWF/ 100" 6P} 200MN “UMAJALN|MC8|BC209 | 2N4967 | 0 
ME40C3 NS|FTOLO6|L17| 20V |] 25V) 6V |100MA]165C | 250MWF) LOOM 6P!/ 300MN IMA/ALN|MCB/BC209 |2N4967 |0 
ME4101 NS|TOLO6/L17] 60V |] 45V) SV 30MA|1L65C |200MWF/ 150M 7P/ 70/300 1MA/TALN|MCB|BC207 |2N4966 10 
E4102 NS; TOLO6/L17} 60V | 45V/ SV 30MA/165C | 200MWF/150M 7P| 200MN LMATALN/MCB |BC209 |2N4967 | 0 
ME4103 NS|TO1C6/L17] 50V | 40V;i SV 165C |200MWF/ 150M 7P|) LOOMN IMA|ALH|MCBIBC209 |2N4967 |0 
ME4104 AS|TOLCE/LA7}) 25V | 25V) 4V 150C | 20CMWF|150" 6P150/500 AMA/ALG|MCB /BC207 | 2N4966 | 0 
ME6001 NS|TCLOG;/L17| 40V | 30V; 5V 165C | 36CMWF)/ 200M 10P/30/200 SOMAIRMG|MCBIBSW64 |2N2222A4)0 
ME6002 NS|TOLO6/LI7] 40V | 30v] Sv 165C | 3260MWF)] 200M 10P| 75/300 50MAIRMGIMCB |BSW64 |2N2222A/ 0 
¥E6003 NS{TOLCE) L117) 25V ) 25v) 4V 165C | 360KWF] 150M 12P) 30/300 SOMAIRMGIMCB /BSW64 | 2N2222A) 0 
ME6101 NS|TOLC6/L17] 7CV | 50V| 6Vv 165C |36CMWF] 200M 1CP140/200 |150MA |RMG|MCBIBSW64 | 2N22224) 0 
ME61LO02 NS|TOLC6/L17] 6O0V | 45V) &V 165C | 360MWF] 225" 10P] LOOMN |LSCMAIRMG|MCBIBSW64 | 2N2222A4) 0 
MES8O0O1] NS/TOLO5/LO04|] 40V | 30V; 5V 165C |400MWF/ 100M 12P 30MN |1L5OMA/AMG|MCB |BFY50 |2N2297 | 0 
ME 8002 nS |TOLCS|LCO4{/120v | 8ov| 7vV |800M41165C |400MWF| SOM 106P/40/200 |LSOMA|AMH|MCB |BSW66 | 2N1893 | 0 
ME8003 AS|T0105|L04] 80v | 60V!] 7v |8COMA|1L65C |400MWF] 50M 10P| LOOMN |LSOMAJAMG|MCB IBFYSO |2N2297 | 0 
MESOOL NS{TOLO6/L17] 4OV | 15V) 4V5 165C | 250MWFI400" 4P/40/120 1OMA |VLS|MCB{BSX20 | 2N2369 | 0 
MEDOC2 NSITOLOGILLT| 30V | L2Vl4v5 200C |25C0MWF{400M 4P 130/150 LOMA IVLS | MCB IBSX20 |2N2369 | 0 
E9003 AS|TOLCE/ LIT] LEV] 12Vv] 4V 2090C |250MWF|300M 4P1/25/200 1OMAJVLS|MCB [BSX2C {2N2369 | 0 
MESO21 NS/TOLCE|/LI7}) 40V | 15Vv) SV 165C | 25CMWF/300M 6P)30/120 LOMA |VLS{|MCB (BSX20 | 2N2369 | 0 
MES022 AS/|TOLCG6IL IT] 25V ] 12V) 4V 165C |25CMWF|3COM 6P 30MN LOMA |VLS|MCBjIBSX20 | 2N2369 | 0 
MJELCL PS|TOPE6|L32] 4CV | 40V) 4V 5A/150C TSWC 25/150 2A |AHG|MOB |BCD590 | 2N6126 | 0 
MJELO2 PS|TOPE6/L32] 60V ) 60V] 4V §A}15CC T5we 25/159 24 |AHH|MCB|BD590 |2N6126 | 0 
MJE103 PS|TOP66/L32{ 6CV | 60V| 4V §41150C TSWC 30/150 1A ]AHE|MOB }B80590 | 2N6126 |0 
MJE104 PS|TOP66|L32| B8CV | BOV) 4V 54/150C 7T5KC 30/150 1A |AHH|MOB |BO590 | 2N6126 | 0 
MJELOS PS/TOP6611 32) SOV | SOV! 4V 5A/150C 65WC 29/100 2A |AHG]MCB |BD590 |2N6126 |0 
MJE1L70 PS|TOL26/L31|] 40V | 40V) 7V 3A {1L50C L2wo} 50M 50/250 |1CCMA |AHG|MOB jBD140 |2N4920 | 0 
MJEL71 PS(|TOL26/L31} 60V | 60V) 7V 3A|150C 12wC| 50M 50/250 |100MA |AHH/MO0B /BD140 |2N4920 |0 
MJE172 PS|TO126)L31L] 80V | BOV] 7V 341150C 12WC| 506 50/25C |150MA|AHH|MCB IBCL40 |2N4920 | 0 
MJEL8O NS/TOL26/L31] 40V | 40V 3A/150C l2wc |! 50” 50/250 |1CCMA/AHG|M0B |BD169 | 2N4923 | 0 
MJE181 NS|TO1L26/L31] 60V | 60V 3A/150C 12WC | 50M 50/250 |100MA /AHH|MCB /BD169 |2N4923 |0 
WJEL82 NS|TO1L26/L31] 8OV | 8&CV 34/150C l2we | 50 §0/250 |100MA |AHH|MOB |BD16S |2N4923 |0 
MJE20C0 AS /TO1L26/L31] 25V | 25V 5A/150C 15WC | 65M 45/180 2A |AHH |MOB 180237 | 2N4923 | 0 
MJE2ZOL NS |TOP66/L32] 40V | 40V 5A)150C T5wWC 25/150 2A |AHG [MCE |BOX73 |2N61L01 | 0 
MJE2ZC2 NS |TOPE6|/L32| 60V | 60V) 5V 5A|150C TSWC 25/150 24 {AHH | MOB /BOX73 |2N6101 |0 
MJE203 NS |}TOPEE|L32] GOV | GOV; SV §A|150C T5We 30/150 1A |AHH |MOB |BDX73 |2N6101 | 0 
MJE204 NS |TOP66)L32| 80V | BOV 5A]150C T5WC 30/150 1A [AHH [MCB |BNX73 |2N6101 |0 
MJEZ05 KS |TOP6G6|/L32) 50V | 50V] 4V §A)150C 65WC 25/100 2A |AHG [MOB |B0589 |2N6123 | 0 
MJE2C5K NS |TOPEG|L32) SOV | SOV 5A1150C 654C 25/100 2A |JAHG |MCB IBDX73 |2N61L01 |0 
NJE2LO PS |TO0126/L31)] 25V | 25vV 5A/150C 15WwC | 65 45/180 2A |AHG [MCB |BD23€ |2N4920 |0 
¥JE220 NS |TOL26|L31] 40V | 40V 4A 1150C 15WC | 50M 40/2090 |200MA |JAHG [MOB |BD237 |2N4923 [0 
MJE221 NS [TOLZE;LART 40¥ | 40¥ 4A)150C 15wC | 506 40/150 |200MA |AHG |MOB |[BD237 | 2N4923 | 0 
MJE222 NS |T0126/L31! 40V | 40V] 4A|150C 15WC | SOM 25MN 1A JAHG |MCB j80237 |2N4923 [0 
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TRANSISTOR 


MJE223 
MJE224 
MJE225 
MJE230 
MJE231 


MJE232 
MJE233 
MJE234 
MJE235 
MJE24C 


MJE241 
MJE242 
MJE243 
WJE244 
MJE25C 


MJE251 
MJE252 
MJE253 
MJE254 
MJE 340 


MJE340K 
MJE341 
MJE341K 
MJE344 
MJE344K 


MJE345 
MJE37O 
MJE 370K 
MJE371 
MJE37LK 


MJE48& 
MJE520 
MJES5S20K 
MJES5S21 
NJES2LK 


MJETIO 
MJE711 
WJETL2 
MJET2C 
MJET21 


MJE722 

MJEL2990 
NJEL2Z9L 
“JE1660 
MJE1661L 


MJE2C10 
MJE2C11 
NJE202C 
WJE2021 
MJE2160 


MJE23€0 
MJE2361 
MJE237C 
MJE2371 
MJE2480 


NJE2481 
*JE2482 
MJE2483 
MJE2490 
NJE2491 


WJE2526 
MJE2521 
MJE2522 
MJE2523 
MJE2801 


MJE28C1K 
MJE2901 
MJE2S55 
MJE3054 
WJE3055 


MJE3C55K 
MJE3370 
MJE3371 
MJE 3439 
MJE344C 


MJE3521 
MJE3738 
WJE3739 
MJE3740 
MJEST41 


10126 
T0126 
T0126 
T0126 
10126 


TG126 
T0126 
T0126 
TO12E 
T0126 


TC1LZE 
T0126 
T0126 
T0126 
T0126 


TC1Lze 
10126 
T9126 
TOL2E 
T0126 


TOP 66 
T0126 
TOP6E 
TO1L26 
TCPEE 


T0126 
TOL26 
TOP66 
T0126 
TCPE6 


10126 
TOL2E 
TOPEE 
T0126 
TOP €6 


YO12E 
TOL26 
T0126 
TQ126 
T0126 


TOl2E 
TCP E6 


TOPES 


TOP 6E 
TOP GE 


TCPE6 
TOP €6 
TOP 66 
TOP 66 
TCPO6E 


TCPES6 
TOPEE 
TOP 66 
TOP66E 
TOPE6 


TOP 66 
TOP6E 
TOP6E 
TOP66 
TOPEE 


TOP 66 
TOP66 
TCPE6 
TOP Eé6 
TOP €6 


TOPGE 
TOP66 
TOPEG 
TOP €6 
TOP 66 


TCPEE 
TOPé6 
TOP é6 
TOP E6 
TOP66 


TCPE6 
TOP 66 
TOP E6 
TOP 66 
TOP6E 


LEAD 


“OB EURO 
INFO max ‘ror MIN MAX EQVT. 


L321} €0V 
L31] 60V 
L31|} 60V 
L3t} 40V 
L31) 40V 
L211] 4CVv 
L321] €0V 
L3l| 60V 
L31) 60V 
L321! 380V 
L321] ecv 
L311; 80V 
L31|)1C0Vv 
L31] 10CV 
L31] 80V 
L31); acy 
L31} 80Vv 
131) 100V 
L3l| 10CV 
L321] 200V 
L32| 3COV 
L31]150V 
L32| 150V 
L 31] 200V 
32) 20cv 
L311) 325V 
L31] 20V 
L22}) 320V 
L31) 40V 
L32| 40V 
L3L] SOV 
L3l{ 3cV 
L322) 2CV 
L31} 40V 
L32| 40V 
L231) 4CV 
L31] 60V 
L31] e@cv 
L31| 40V 
L311] 60V 
L3l} 80Vv 
L32) 40V 
L32| 60V 
L32} 4GV 
L322) 6CVv 
L32| 4CV 
L32) 60V 
L32| 40V 
£32) éCV 
L322) 30CV 
L432) 375V 
L32|375V 
L32) 40V 
L32| 6Cv 
L322) 4CV 
L32| 60V 
L32) 4QV 
£22] 6CV 
L32; 40V 
L32| 60QV 
L2z| 40V 
L32) 6Q0V 
£22) 4CV 
L32} 60V 
L32}| 60V 
L322) 6CV 
L32; 60V 
L32| 7CV 
L32; SOV 
L32} #OV 
L322) éCVv 
L32| 30V 
L32] 60V 
L32|450V 
L32| 250V 
L32| 4CV 
L32|250V 
L32) 325V 
£32] 60V 
L32}) 8cV 


€0V 
60V 
60V 
40V 
40 


40V 
€0V 
60V 
60V 
a0v 


80V 
eOVv 
10QV 
100¥v 
BOV 


8CV 
€OV 
100V 
100Vv 
300V 


200V 
150V 
150Vv 
200v 
20CV 


325v 
3CV 
20V 
40v 
40V 


SOV 
40V 
30V 
40V 
40V 


40V 
é0Vv 
BOVv 
40V 
60V 


80V 
40V 
é0v 
4Cv 
60V 


40V 
60V 
40V 
60V 
2C0V 


35CV¥ 
350V 
40V 
60V 
40V 


éQV 
40V 
6Cv 
40Vv 
60Vv 


40V 
6Q0V 
40V 
é0V 
€0V 


60V 
60V 
6QV 
55V 
éQV 


60V 
30v 
60V 
350V 
250V 


40Vv 
225V 
300V 
60V 
BOV 


3V 


4V 


4 


Gs 
4A 
4A 
4A 


4A 
4A 
4A 
4A 
4A 


4A 
4A 
4A 
4A 
4A 


4A 
4A 
4h 
4A 
SCOMA 


50CMA 
500MA 
5Q0MA 
“500MA 
50CMA 


50CKA 
3A 
3A 
4A 
4A 


5A 
3A 
3acA 
4A 
4A 


LSOCMA 
L5SQ0MA 
LSOCMA 
LSO0MA 
L50CMA 


L50CMA 
15A 
154 
L5A 
15A 


SA 
5A 
SA 
5A 
LSOCMA 


50CMA 
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08 
MOB 
MOB 


MCE 
YOR 
MOB 
MCB 
MOB 


MCB 
MOB 
MOR 
MOB 
MCR 


MCB 
MCB 
MOB 
MOB 
MOP 


MOB 
MOR 
MOB 
"OB 
MOB 


MOB 
MOR 
MOB 
¥CB 
MO8 


MOB 
Moe 
MCB 
MCB 
MOB 


“OB EURO 
MAX Tor MIN MAX EQVT. 


BD590 
BD589 
BC589 
BD539 
BNX 73 


BUX73 
BD589 
BD590 
BD232 
BD232 


80232 
S3CxX73 
BNXK75 
BLX73 
BNXT3 


BDX75 
BOX 73 
BN 169 
B91695 
BC169 


BD169 
Bh1l69 
BD14S 
BOY78 
BCY7B 


BOY 73 
BOY7E 
BDYT8 
BNY78 
BC1L4G 


BDL4C 
8N14C 
BC140 
BE1L4C 
BD140 


BOX Lé 
BOX1L6 
BNX16 
BOX 14 
BOX14 


BCX14 
BC 347A 
BC 347A 
BC35CA 
BC 350A 


BSX33 
BSX 33 
BSX20 
BSX2C 
BS X20 


BFX?3 
BSX20 
BC 347A 
BC 347A 
BS X20 


BSX20 

BC347A 
BC 3474 
BC 3474 
BC349C 


BC 349¢ 
BC 347A 
BC349C 
BC349C 
BC349C 


BC 349 
BC347A 
BC34TA 
BC347A 
BC 347A 


BFX73 
BC 388 
BC398 
BSw25 
BSw25 


BS X20 
BSW64 
BSW54 
BC388 
BC 388 


USA 
EQVT. 


2N6126 
2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6101 


2N6101 
2N6123 
2N6126 
2N61LTT 
2N6177 


2N6177 
2N6101 
2NE103 
2N6101 
2N6101 


2N6103 
2N6101 
2N4923 
2N4923 
2N4923 


2N4923 
2N4923 
2N4923 
2N5050 
2N5050 


2N5050 
2N5050 
2N5050 
2N5050 
2N4920 


2N4920 
2N4920 
2N4920 
2N4920 
2N4920 


2N3741 
2N3741 
2N3741 
2N3740 
2N3740 


2N3740 
2N 390 3 
2N3903 
2N3905 
2N3905 


2N731 
2NT31 
2N 2369 
2N2 36S 
2N2 369 


2N918 
2N2369 
2N3903 
2N3903 
2N2 369 


2N2369 
2N3903 
2N3903 
2N390 3 
2N3904 


2N 3904 
2N3903 
2N3904 
2N3904 
2N3904 


2N3904 
2N3903 
2N3903 
2N390 3 
2N3903 


2N918 
2N4403 
2N 4403 
2N3546 
2N3546 


2N2369 
2N22224 
2N2222A 
2N4403 
2N4403 


ocoao qoacooe. ooo°co eceacaco°o ooocoa ooo0oo oooancoao oooco oooos eanooo aoooo aooce oooca ooooo ooooco 
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PM T 
TRANSISTOR | OA LEAD} VCB J EURO USA 
NUMBER LT INFO; MAX selst| as MAX ae EQvT. EQvT. 


*®PS3704 NS} TO92 | L14) SOV) 30 5V | GOCPA! 135C |; 310MWF| LCOM 12P} 1COMN 5CMAI AMG) MCB} BCW3E | 2N3704 | O 
MPS3705 WS} TO92 | L14| SOV{ 30Vi 5SV | GOOMA! 135C | 31LOMWF] 100" 12P) 50/159 SOMA! AFG) MOR) BCW3E | 2N3704 | O 
MPS 3706 NS| TO92 | L14) 40V] 20 5V | 600MA) 135C | 310MWF) 1008 12P| 30/600 50MA) AMG] MOB] BC W36 | 2N3704 | 0 
MPS3707 NS} TO92 | L124; 320V] 30V) 6V 3OMAl 135C | 31 0MWF 1LOO#N | LCOUA! ALN) MOB) BC349C} 2N3904 | 0 
MPS3708 NS} TO92 | L14} 30V | 30 6V SOMA) 135C | 31 CHWF 45/660 1MA/ ALG} FOB] BC347A} 2N3903 | 0 
¥PS3709 NS] TO92 | L24) 30V/} 30V) 6V 3CRA) 135C | 310MWF 45/1€5 IMA) ALG/ MCB] BC 347A] 2N3903 
¥PS3710 NS} T1092 | L14) 30V; 30V) 4Vv Z0MA/] 135C | 310MWE 907/330 1MA| ALG] MOB| BC347A| 2N3903 
MPS3711 NS} TO92 |] L214) 30V} 30v) 6Vv 30MA; 135C | 31 CMWE 180¥N 1MA} ALN] MOP| BC 349C} 2N3904 
MPS3721 NS} TO92 }L14) 25Vi 25V, 5V | LOOPA! 135C | 31 0MWF) 200K 4°] 60/660 2MA/ ALG! MOS] BC 347A) 2N3903 


MPS3826 KS| TO92 | L14) GOV] 45W 4V | LOOMA) 135C | 310MWF) 200M 4P/ 40/160 1CMA/ ALC] MOB] 8C347A/ 2N3903 


MPS3827 NS/| TO92 | 114) 6€0V] 45V) 4V |] 1O0PAl 135C | 310MWF/ 200" 4F) LOOMN LOPA! ALN] MCB/ BC349C) 2N3904 
MPS4354 PS| TO92 | L14) 60V]} 60W SV SOMA} 135C | 31 0MWF| 100 30P! 50/500 10MA] ALG} MOB| BC350A/ 2N3905 
MPS4355 PS| TO92 | L114) 6OV| 60Vi 5V SOMA! 135C | 3LCMWF| 100” 30°] LOOMN LOMA! ALG! *O8)] BC350A| 2N3905 
MPS4356 PS} TO092 |/114) 8OV] 8OV) SV SOMA! 135C | 31 CMWF) 100M 30P| 50/250 1GMA| ALG] MCB} BC 350A] 2N5400 
WPS5172 NS| TO92 | L14} 25V |] 25V) SV | LOOPA! 135C | 310MWF) 100M 1OP) 100MN 10™A4| ALG} MCB} BC 347A] 2N3903 


MPS65C7 NS| T7092 | £14) 3CV] 20V) 3V | LOOMA! 135C | 31C*WF| 7OOF 2P5 25N 2¥A| ULA| MOB} BFY9C | 2N2857 
MPS6512 NS} 7092 |} L14) 40V/ 30W 4v | LOOMA! 135C | 31 OMWF| 1256 507190 2MA| ALG] MO0B| BC347A) 2N3903 
MPS6513 NS| F092 | L14) 40V] 30W 4V | LOCMA) 135C | 31CPWF) 125M 4P) 90/180 2A! ALG) MCB) BC347A| 2N3903 
MPS6514 NS} TO92 | L14) 40V) 25V) 4V ]} LO00MA] 135C |] 310MWF] 200M 4P) 150MN 2A} ALN| M08] BC 349C/ 2N3904 
¥PS6515 NS| TO92 | L14) 40V] 25V) 4V | 100FKA) 135C | 310MWF] 200" 4P) 250"N 2A] ALN] MCB} BC 349C| 2N3904 


MPS6516 PS} TCS2 | L14| 40V] 40V) 4V | 200MA/ 135C | 3LCMWF] 1008 4F 30¥N | 1CCRA! AMG] MOB] BC388 | 2N4403 
MPS6517 PS} TO92 |} L144) 40V/ 40V) SV | 200MA| 135C | 3LCMWF) 100M 4P 60MN | LOOMA| AMG] MCB) BC 388 | 2N4403 
MPS6518 PS} TO9Z | LL4| 40V|] 40V) 4V |] 20CMA) 135C | 310MWF] 150M 4P) 150MN 2A] AMG) MCB| BC388 | 2N4403 
BFS6519 PS} TO92 | L144} 25V | 25V) 4V | LOOMA| 135C | 31OMWF| 200M 4P| 1L50MN 2MA\ ALG! MO8| BC 350A) 2N3905 
MPS6520 NS} TO92 | L14| 40V] 25W 4V | LOOMA!135C | 31CMWF) 200” 4P| 2COMN 2™Al/ ALN; MOB| BC349C) 2N3904 


MPS6521 NS} TO92 | L14) 40V] 25¥) 4V | LOGMA! 135C | 31CMWF) 200" 4P| 300MN 2A) ALN| OB] BC346C/ 2N3904 
¥PS6522 PS| T092 | L14] 25V] 25Vi 4V | LOOMA! 135C | 3LOMWF) 1704 4P/] LOOMN | 1CCUA| ALN/| MCB} BC 3528] 2N3906 
¥PS6&523 PS} TO92 | L14) 25V] 25vi 4v {| 100¥4/135C | 31OMWF) 170" 4P| 300MN 2¥A} ALN| MCB} BC 35228) 2N3906 
MPS6530 NS/} TOS2 | L14] 60V| 40Vi 5SV | 600MA|135C | 310MWF/ 200" 5P} 40/85 |100MA| AMG] MOB; BC337 | 2N4401 
MPS6531 NS} T7092 | L14) 60V) 40V) 5SV | GOOMA) 135C | 3LCMWF) 200" 57} 90/150 | LOOPA| APG) POB|BC387 | 2N4401 


eoo0o90 eooce cooocse oooaoocoe ooooo 


¥PS6522 AS} TO92 |} L14) 50V] 30V) 5V | 6004) 135C | 310MWF) 200" 5P 20MN | LCCMA| AMG] MCB/ BC387 | 2N4401 | O 
¥PS6533 PS} TO92 | LL4) 40V |] 40V) 4V | 600MA/135C | 310MWF] 130™ 6P) 40/120 | 100A} AWG) M08) BC388 | 2N4403 | O 
MPS6533M | PS| 7092 | 114] 40V] 40V) 4V | 600MA/175C | G25MWF] 1306 8P) 40/120 | 100A) AMG| MOB/BC388 | 2N4403 {| 0 
MPS6534 PS|}TO92 | L114) 40V] 40V) 4V | GOOMA) 135C | 310MWF) 130" 6&P)/90/270 | 100A! AMG| M0B/BC388 | 2N4403 | 0 
MPS6534 PS} TO92 [L14) 4O0V] 40V) 4V | 6COMA! 135C | 31CMWF] 130" 6P| 90/270 | 1CCMA| AMG| *OBi/BC388 | 2N4403 | 0 
_WPS6534M | PS|/TO9Z | L14) 40V) 4CVl 4v | 6OCMAI175C | E25MWF) 130M 8P) 90/270 |1 COMA) AMC) MCB| BC3BE | 2N4403 | 0 
MPS6535 PS} TO92 | Li4} 30V) 30V) 4V | 60CMA;}135C | 310MWF) 130M 6P 30MN | 100MA| AMG] M08} BC388 | 2N4403 | 0 
MPS65356 | PS| TO92 | £14) 3CV] 30V, 4V | EOOMA,175C | 625¥wWF) 130F BP 30"N | 100A! AMG! MOB/BC388 | 2N4403 | 0 
MPS656C NS|¥O92 [L114] 25v] 25V] 4V | 600A] 135C | SOCMWF] 6GO¥ 30P| 50/200 | 5CCBA| AMG/ M08/8C387 | 2N4401 | 0 ’ 
MPS6561 NS} TO9Z | LES] 20V] 20V) 4V | GOCHKA! 135C | SOOMWF] 60M 30P/50/200 | 325CMA! AMG! *CB) BC387 | 2N4401 | 0 
*PS6562 PS|TOS2 | L214) 25V] 25V) 4V | €0CPMA]135C | SOOMWF] 60” 30F| 50/200 | 500KA! AMG; MCB/ BC388 | 2N4403 | 0 
MPS6563 PS} TO92 |L14} 20V |] 20V| 4V | GOOMA/135C | SOOMWF) 60% 30P!/ 50/200 |350MA| AMG| M0B/BC338 | 2N4403 | 0 
MPS6564 NS} TC92 | L114) 45V] 45¥) SV | 1O00MA/ 135C | 31CMWF) 200" 4P 25MN | LCMA] ALG! FOB|BC347A| 2N3903 | 0 
MPS65E5 NS|}TO092 |LL4} 60V) 45¥) 4v | 200¥A)135C | 3L0MWF| 200M 4P/ 40/160 10MAj ALG/ MCB] BC 347A] 2N3903 | O 
¥PS656€6 AS] TO92 | L14|) 60V | 45¥j 4V | 200"4;135C | 310MWF] 200" 4Pi LOOMN 1 CMA) ALN] MCB/ BC349C/ 2N3904 | 0 
MPS6571 NS|YOS2 |] L14} 2CV) 20V) 3V 50MA! 135C | 31CMWF] 100" SFi 250¥N | 1Q0UA| ALN| FOB/ BC 349C} 2N3904 | 0 
MPSAOS NS|TOS2 1L14/ 60V}) GOV] 4v | 500RA]135C | SOOMWF] 100" 10P 50MN 1OMA| AMG/ MCB/BC337 | 2N4401 | 0 
MPSAQ6 NS}TO9Z [L114] 80V | 80V) 4v | SOCMA;135C | 5OCMWF] 100M 1LOP 50MN 10MA| AMG] "0B /8C387 | 2N4401 | 0 
MPSAO09 NS; TO92 | L14] SOV] 50V 100MA}135C | 310MWF) 30M SP] LOOMN | 1CCUA| ALN| MOB| BC349C| 2N3904 | 0 
MPSA10 NS|FO92 | L144) 40V |] 40V) 4V | LOC#A/135C | 310MWF) SOM 4P 40MN SMA] ALG! MOB BC 3474] 2N3903 | 0 
MPSA12 NS} TO92 [| L114, 20V {| ZOVi 10V | JOCMA! 135C | 3LCMWFI 225h LOP] 20KMN 1CPA] ALN) OR i?) 
MPSA13 NS|TO92 |LI4| 20V |] 30V) 10V | 3O0MA/ 135C | 310MWF] 125" 10P 5K MN 1OMA| ALN| *OPB 0 
MPSA14 AS/TO9Z2 [L146] 3O0V} 30V) 10V | 30CMA/135C | 3LO0MWF] 125 1OP| LOKMN LCMA/ALN| MCB 8) 
MPSA16 NS} TOS2 | L114) 40V] 40V) L2V | 100MA/150C | 350MWF/ 1004 4P/ 200”N 5A!) ALG| MOB | BC349C| 2N3904 | 0 
MPSAIT NS|YO92 | L14] LSV] 15Vj 3V | 100MA;15CC | 350MWF|] 800" 4P] 25/250 SMAIULA|MOB/BFY9O | 2N2857 | C 
MPSAL® NS} T092 |LAi4}| 45V]} 45¥ 100MA/135C | 31C¥WF| 100 800MN 1CMA| ALN| *OB | BC349C} 2N3904 | 0 
MPSA20 NS{TO92 [L14) 40V) 40¥) 4V¥ | LOOMA)135C | 31 CMWF) 1254 471407400 SMATALG| MOB] BC 347A] 2N3903 | 0 
MPSA55 PS|/TO92 | L14} 60V |] €0Vi 4V | 500"A1135C | 625MWF] SOM 12P 5OMN LOMA|A*G|MOB/BFX2S5 | 2N2905A/ 0 
MPSA56 PS; TO92 | L14]} SOV] 8OVi 4V | 5COMA/135C | 625MWF/ 5OM 12P 50™N 1OMA/ AMG} M08 /BFX29 | 2N2905AI 0 
MPSAE5 PS|TO92 |} L14} 320V |} 30V} 8V | 300MA}135C |625¥WF/100FP 5P} SOKMN 1O0MA| ALN; MOB 0 
*PSAGE PS;}TC92 {|L1I4; 3CV{] 3CV) BV | 3OCPA/E35C | 625hWF]1COM SP} 75KMN 1CPA] ALA] MCB 0 
MPSATO PS!|TO092 | L144] 40V | 40V] 4V | 100MA/135C | 3LOMWFI 125M 4P|4C0/400 SMA! ALG( MOB | 803504! 2N3905 | 0 
wPSUOL NS| X17 L325] 30V | 30V 50CMA/135C @wl} 50” 3CP 5OMN 1A;AMG/|MCB|/BD169 | 2N4923 | 0 
MPSUOLA NS| X17 L35} 50V |] 40V) SV 2500MA/135C BWC; 5OPF 30P 5SOMN 1A] AMG} MOB |BD1569 | 2N4923 | 0 
MPSU02 NS/ X17 L325} 6CV}] 40V) 5v | 8OCMA| 135C 6WC) 150" 8P/50/300 |150MA|AMG/ MOB/B0169 | 2N4923 | 0 
¥PSUO3 AS} X17 L35}120V /120V) 5V LA} 135C “8WC| 100M 12P 40MN LOMA! ALE) MCB | B0232 0) 
PPSU04 NS] X17 L35/180v |180V; 5Vv 1A} 135C BWC} 100M 12P 40MN LOMA/ALE| MO8 | BD232 Q 
MPSU05 NS/| X17 L35| 6CV | €0V; 4v 2A) 135C 1cwC} 75K 80/125 SOMA]APH) MOB /BD237 | 2N4923 | 0 
MPSUOE NS| X17 L35/} 80V | 80V; 4V 2A] 135C 10wC| 75M 80/125 5OMA/AHG| 0B |BD237 | 2N4923 | 0 
PPSUC? NS| X17 L35;10CV |l10CV; 4Vv 2A/135C lOWC}] 75M 60/110 S5CMA}AMH! 0B |B0237 | 2N4923 | 0 
¥PSULO NS| X17 £35}300v /30CV| 8v | 500A} 135C 1hF| 60M 25MN IMA ALE | MOB | BD232 0 
MPSU51 PS| X17 135; 30V | 30V SOOMA! 135C 8wC| SOM 30P 5OMN 1A; AMG/MOB|BD140 | 2N&920 | 0 
MPSU51A PS|X1L7 L325} S5CV {| 40V} SV LS5SO0MA/ 135C 8wC] 50” 30P 50 MN LA|AMG|MOB|BD140 | 2N4920 | 0 
MPSU52 PS) X17 L35] 60V | 40v} SV | 800MA| 135C 6wO;} 150" 8P/50/300 50MA/AMG/ *0R 1BD140 | 2N4920 | 0 
MPSU55 PS|X17 £35] 60V | 60V| 4y 2A/}1L35C IWF] SOM 80/160 5CMA/AMH/ MOB |BD238 | 2N4920 | 0 
MPSU56 PS|xX17 L365) 8Ov | GOV] 4V 2A) 135C LwF] SO” 80/160 SOMA) APH| MOB |BD238 | 2N4920 | 0 
MPSU5T7 PS|X17 £325/100V |L00V; 4v 24) 135C IwF; 50M 60/140 50MA | AMH/ M08 |BD238 | 2N4920 | 0 
MPSU6C0 PS|X17 L35/30CV 30CV| 5V |500MA/135C IWF] 60M 25MN 1MA|ALE| OB 0 
MPSU95 PS|X17 L35] 5OV } 40Vi12Vv 2A} 135C 1lwF| 150M 25KMN {2COMA/ALA! MOB 0 
*TC404 PSIX31 Lé€8} 25V ) 25Vi 4V¥ |600FAI1E5C | 100MWFI 150M 12P | 320/300 SORMAIRME| MCB 0 


111 


T F Cc 
TRANSISTOR J P T OB EURO 
NUMBER MAX TOT | MIN MAX EQVT. 


MT0404/1 | PS| X31 168] 40V {| 3GVv) Sv | €0OMA] 165C | LOOMWF] 200M 12P) 30/20C 50MA|RMG| MCB 0 
¥1C404/2 | PS| X31 L68| 40V | 30¥| SV | 600MA|165C | 400MWF) 200M 10P/ 75/300 5CMA| RNG! MCB 0 
*T0411 PS| x31L Les| 60v | 45v| 6v | LOOMA|165C | LOOMWF) 100M LOP| 1LOOMN 1MA| ALG] MCB 0 
MTC412 PS| X31 Lé8| 60V | 45V 100A] 16E5C | LOOMWF| 100% 10P|) 200MN 1MA] ALN| MCB 10) 
M1C413 PS] x31 L68| 40V | 25V] 5V | 100MA] 165C | L100MWF] 100 10P/ 60/180 1MA| ALG| MCB 0 
MT0414 PS] x31 168] 25V |) 25vl 4V | 100MA] £65C | LOCMWF/ 100M 1OP/50/500 IMA] ALG| MCB 0 
WTC4EL PS} X31 Lés| 6o0v |] Sov] 6v | 300MA}165C | 1OOMWF)/ 175M 7P) 50/200 1LOMA| AMG! MCB 0 
¥*TC462 PS| X31 L6s| 50v|] 40v| 6v | 300MA/165C | 100MWF) 175M 7P| LOOMN 1OMA| AMG) MCB 0 
MT0463 PS| xa tee! 30v | 20v| Sv | 3G0MA|165C | LOCMWE| 150M 8P15C/300 1OMA| AMG! MCB ce] 
M1C491 PS| X31 L68| 30V | 20v] SV | 200MA! 165C | 1O0MWF) 375" 6P| 30/120 3CMA|RMG| MCB 0 
*T0492 PS| X31 Léa] 25V | Lév} SV | 20GMA|165C | 1OOMWF) 375M 6P| 50/150 30MA|RMGI MCB 0 
¥T0493 PS| x31 L638} 15V |] 1zv] SV | 20CMA|165C | LOOMWF| 375 9P/ 30/150 30MA|RMG| MCB 0 
MT1075 NS| X31 L68| 75V | 75Vl 4V 165C | 100MWF| 506 8P 20MN LOMA| ALH| MCB 0 
MY 11CC NS| X31 L68]11CV |LOOV; 4V | 200MA|165C | 10CMwF) 30* 8P 20 MN 10MA/ ALH| MCB Q 
MT2001 NS| X31 L68| 30v |] 12v] 3V | LOOMA| L65C | LOCMWF! 600M 2P8/ 20/200 SMA|RLG! MCB 0 
*T 2002 NS| X31 Légi 30V] 12v] 2v | 1OOMA/165C | 1LO0MWF/ 450M 2P6) 20/200 B8MA| VLG| MCB Q 
MT3011 NS| X31 Leal 30vV | 12v| 2v | LOOMA| 165C | LOCMWF| 450M 2P8) 20/200 BMA|RLG| MCB 0 
MT4101 NS| X21 L68| 60V | 45Vv) 5V 150C | LOOMWF| 60M 3°5; 40/120 LOUA]| ALN| MCB8 0 
MT41C62 NS} X31 L688) 60V)] 45v) 5V 150C | 10CMWF] 60M 3P5} 1OOMN 1 CUA} ALN| *CB 0 
¥T4103 NS| X31 L68/ 50V) 45Vv} SV 150C | 100MWF] 60M 3P5|] LOOMN LMA; ALGI MCB 0 
¥14104 NS| X31 L68); 25V |] 25Vi 4V 150C | LOOMWF) 60h 3P SCMN 1MA] ALC] MCB Q 
MT6001 NS] X31 £68) 40V | 30V) 5V 165C | 1O0CMW | 200M LOP) 30/300 SCMA)RMG| MCB 0 
MT60C2 NS| X31 168/ 40V | 30V; 5V 165C | 1OCMWF| 200" 10P| 75/300 5CMA|RMG| MCB 0 
MT60C3 AS| X31 Lé8} 25V | 25Vi 4V L65C | LOOMWF!) 150M 12P) 20/300 50MA| RMG| MCB 0 
MT9GOL NS} X31 LéBl 40V | 15V| 4v5 165C | 1OQMWF| 400M 4P)/40/120 LOMA) VLS| MCB 0 
MTSCO2 AS| X31 L6&| 30V 4} 12vl 4V5 165C | 100MWF| 4COM 4P| 30/150 10MA| VL S| MCB 0 
“19003 NS| X31 Lee] 18V) 12v) 4V 165C | 10CMWF| 300M 4P/ 25/200 1CMA|VLS| MCB 0 
NKTO028 NS| TO5 L004} 60V | 60v); SV 1A| 200C | BOOMWF) SOM 12P 30MN |15CMA|AMG| NEM| BFY5SC | 2N2297 | 9 
NKT4 PG/ TOl LO2| 16V] LOV)/1LOV | 50CMA; 75C 9OMWF/] 12M 12P 75TP LMAIRLS| CBS)OC44N | 2N2614 | 0 
NKTS5 PGI TOL LO2! L6vV| 10Vv) 1CV | 50CMA| 75C SOMWF 6M 12P 60TP LMA| RL S| CBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NKT11 PG| TO1l LO2| 18v] 1Ov) Lev | 10GMA) 75C 75MWF] LS 12P 9OMN LMA|RL A] NEM|OC44N | 2N2614 | 0 
NKT1L2 PG) TCL LC2] 18v] 10vj l2v | 10CMA) 75C T5MWF] 12M 12P 45MN IMAITRLAINEM|OC44N | 2N2614 | 0 
NK 124 PG) TC5 LO4] 1éV | 1LO0V) LOV | 500MA) 75C 9OMWF] 12M 12P 75T?P LMA] RLS| OBS| ASYZ27 | 2N1305 | O 
NKT25 PG| T05 LO4] Lev] Lov] 10v | S00MA| 75C 9OMWF 6M 12P 60TP IMAIRLS| OBS} ASY27 | 2N1305 | 0 
NKYT32 PG| TOL LO2} 10V | 10Vvj l2v 10MA; 75C 6OMWF 6M 12P] 1LOOTP IMAIRLG| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NK 133 PG| TC1 LOZ] LOV] LOV) l2V LOMA] 75C GOMWF 2M 12P 75 1P LMA|RLG] OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NKT42 PG; TO5 LC4| 1lOV] 10V) L2v 10MA| 75C OOMWF 6M 12P) LOOTP 1MA|RLG] OBS/OC44N | 2N2614 | 0 
NKT43 PG) 105 LO4) 10V] 1CV| lav LOMA| 75C O6MWF 2M 12P 75TP 1MA|RLG!| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NKT52 PG} TOl LOz| 10V | 10V LOMA| 75C TSMWE 2 30P) 100TP IMAIRLG] CBS| OC44N | 2N2614 | 0 
NKT53 PG| TOL £021 10v 4 10V 10MA| 75C T5MWF 5 30P| 100TP LMAIRLG| CBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NK T54 PG| TOl LC2| 10V] 10V LOMA] 75C TSMWF 3m 3CP 50 TP 1MA|RLA| OBS|OC44N | 2N2614 | 0 
NKT62 PG) TO5 LO4| 10V] LOV| 10V 25MA| TSC TOMWEF 8M 30P| LOOTP IMA|RLA| CBS|ASY27 | 2N1305 | 0 
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CC 36 
oc41 
OC41N 
CC 42 
CC42N 


0043 
OC43N 
OC4S 
CC44N 
GC45 


OC45N 
CC 46 
GC47 
CC65N 
OC66N 


ocic 
CC7ON 
cc71 
OCTIN 
nC72 


CC72N 
CC 73 
CC73N 
ac74 
OCT4N 


cc75 
CC75N 
OC To 
CCT76N 
OCT? 


cc7T7M™ 
OCTIN 
oc78 

cc 780 
OC738N 


Qc79 
CC79N 
ocsl 
cc eld 
cC810 


OC@1N 
ccal2z 
CC82 
cCa@2D 
CC820M 


P 
TOT 


150'WF 
15 0MWF 
21 5MWF 
30CMWF 
300MWF 


300 MWF 
360MWF 
360MWE 
360MWF 
250MWF 


250MWF 
25CMWF 
250MWF 

25MWE 
500MWF 


300MWEF 
500MWE 
30 0MWF 
300MWF 
500 MWF 


500MWF 
360MWF 
360MWF 
20 0MWF 
30 OMWF 


400MWF 
200MWF 
30 WH 
1LéWH 
16¥H 


léWH 
2 34H 
30WH 
30WH 
3CW 


30WH 
SOMWF 
8 3MWF 
SOMWF 
8B 3IMWF 


eOMWF 
83¢wWF 
83MWFr 
BIMWF 
8 3YWF 


G3MWF 
83MWF 
8 3MWF 
Z5MWF 
25MWF 


125MwWF 
125MWF 
125MWF 
125MWF 
L65@WF 


12 5MWF 
125MWF 
125MWF 
550MWH 
550MWH 


125MWF 
L25MWF 
12 5MWF 
125MWF 
12 5MWF 


180OMWF 
18 0MWF 
500MWH 
L25MWEF 
200MWF 


550MWH 
200MWF 
600MWH 
150MWF 
125 MWF 


2COMWF 
600%WH 
60 OMWH 
15Q0MWF 
170MWF 
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F Cc 
T OB EURO 
MIN MAX EQVT. EQVT. 


12M 
Lé 
500K 
500K 
100M 


2cP 
gop 
90P 
gop 
10P 


1008 
100 
100¥ 
100M 
100M 


10P 
12P 


100” 
1006 
100M 
100M 

50M 


706 
50M 
150M 
756 
200M 


200M 
300M 
300M 
600™ 
100 


100M 
500M 1P8 
250K250P 
2M 
2M 


2M 
200K 
200K200P 
200K200P 
200K2Q00P 


200K 20¢P 
4” 12P 
4 
™ 
5M 


BOMN 
50OMN 
52MN 
165MN 
60/300 


30/150 
1O00MN 
50/150 
30/600 
LOOMN 


45/660 
45MN 
90/330 
180MW 
50/150 


100MN 
1O0OMN 
250MN 
200MN 
40/120 


80/320 
40/120 
80/320 
20MN 
SON 


40/160 
20MN 
25MN 
50 MN 
50MN 


50MN 
15¥N 
20MN 
45MN 
25MN 


30MN 
35TP 
20MN 
7OTP 
40MN 


LooTP 
50.MN 
100TP 
45MN 
50TP 


25MN 
B80TP 
200TP 
30MN 
50MN 


15¥N 
20MN 
30MN 
30MN 
308N 


45MN 
25MN 
30MN 
40¥N 
60MN 


55MN 
60MN 
30MN 
45MN 
45MN 


25MN 
25MN 
15MN 
30MN 
25MN 


50OMN 
25MN 
SOMN 
20MN 
20MN 


S5OMN 
50MN 
15MN 
30MN 
30MN 


10MA 
50MA 
5COMA 
5CCMA 
50MA 


5OMA 
5OMA 
50MA 
50MA 
1QQUA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1OOMA 


1CQUA 
1CCMA 
2MA 
LOOUA 
iOMA 


10MA 
1CMA 
LOMA 

1MA 


RLS 
ALA 
AMG 
AMG 
ALG 


ALG 
AMG 
AMG 
AMG 
ALN 


ALG 
ALG 
ALG 
ALN 
AMG 


ALG 
AMG 
ALN 
ALN 
RMG 


RWG 
RLS 
RLS 
VLA 
ALA 


RNG 
VLA 
AHH 
RHG 
RHG 


RHG 
AHG 
AHH 
AHG 
AHG 


AHG 
RLS 
RLS 
RLS 
RLS 


RLS 
RLS 
RLA 
RLA 
RLA 


RLA 
RLA 
RLG 
ALA 
ALA 


ALG 
ALA 
ALG 
ALA 
AMG 


ALA 
ALG 
ALA 
ANG 
AMG 


ALG 
ALA 
AMG 
ALG 
AMH 


AMH 
ALS 
AMG 
ALG 
ALA 


AMG 
ALA 
AMG 
ALG 
ALG 


AMG 
AMH 
ALG 
ALG 
ALG 


NEM 
KEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
MUB 
oes 
OBS 


OBS 
MUR 
MUB 
MLB 
MUB 


MLB 
MuUB 
VAL 
MUB 
VAL 


MUB 
VAL 
MUB 
NEM 
MUB 


VAL 
VAL 
VAL 
NEM 
NFM 


OBS 
NEM 
OBS 
NEM 
oes 


NEM 
OBS 
NEM 
OBS 
NEM 


MUB 
NEM 
OBS 
NEM 
oBS 


CBS 
NEM 
OBS 
oBs 
NEM 


OBS 
NEM 
OBS 
oes 
OBS 


NEM 
OBS 
OBS 
OBS 
GBS 


ASY29 
ACLT6 
AC176 
AC176 
BC 177 


BC1T? 
BSX33 
BSX33 
BSX33 
8C 109 


BCLOT 
8C107 
BC1O7 
BC 10S 
BSX33 


BCLO? 
BSX 33 
BC 109 
BC109 
BSW54 


BSW64 
BSX20 
BSX20 
BFX73 
BCYT1L 


BSW24 
dF X73 
NKT420 
AL103 
AL103 


4L 103 
AS716 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
OC 44N 
OC44N 
OC44N 
OC44N 


OC44N 
OC44N 
OC 44N 
OC44N 
OC44h 


OC44N 
OC44N 
OC44N 
AC125 
AC125 


aclo? 
AC125 
AC197 
AC125 
AC128 


AC125 
AC125 
AC125 
AC128 
AC128 


AC125 
AC125 
AC128 
AC125 
OC TIN 


OCTIN 
oc7Th 
AC128 
AC125 
AC125 


AC128 
AC125 
AC128 
AC125 
AC125 


ACL28 
ACi25 


AC125 
AC125 


rr 


USA 


2N1 304 
2N2430 
2N2430 
2N2 430 
2N3965 


2N3965 
2N731 
2N731 
2N731 
2N9 30 


ALST 
A157 
AL57 
2N9 30 
2N731L 


AL5? 
2N731 
2N9 30 
2N930 
2N2 222A 


2N2222A 
2N2369 
2N2 369 
2N918 

2N3965 


2N290TA 
2N918 


2N1536 
2N15 33 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N406 
2N406 


2N406 
2N406 
2N406 
2N406 
2N27T06 


2N406 
2N406 
2N406 
2N2706 
2N2706 


2N406 
2N406 
2N2706 
2N406 
2N11768 


2N1176B 
2N1LL 768 
2N2706 
2N406 
2N405 


2N2706 
2N4 06 
2N2706 
2N406 
2N406 


2N2706 
2N406 


2N406 
2N406 
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ooooo 


TRANSISTOR LEAD “OB EURO rey 


CC 83 PG| TO1 LCz 32vV 500MA| LCOC | 600WH 1#100P 40MN | 3COMA| AMG| OBS! ACL2Ee | 2N2706 | 0 
OC83N PG) 101 LCG2| 32V an a 1A) 90C | 220MWFI 400K 80P 4OMN | 300MA| AMG] NEM| AC128 | 2N2706 | 0 
OCce84 PG] TOL LOZ 32V| 20W 3V | SOOMA 100C | 60CMwWF 1*100P 50MN | 300MA) AMG! OBS] AC128 | 2N270€ | O 
OC 84N PG] TOl LO2) 32V¥) 204 10V 1A], 90C | 220MWF! 500K 80P 50MN | 300MA! AMG] NEM) AC128 | 2N2706 | O 
cc170 PG) TO? Lc7y 2cv] 20M 1V 10MA) 80C 8CMWFL 60M 5P] LS5SOTP LMA] RLA| OBS| AF 124 | 2N990 0) 
CcCl71 PG] TO7 Loy, 20vVi 20 lv 10MA| 80C SOMWF|, 60M 5P| 150TP 1MA} RLA| CBS| AF124 | 2N990 0 
cc200 PS| x02 103; 30V|] 25v| 20V | LOOMA] 150C | 250MWF) 450K 60P 15MN 1MA] ALA} MUB] BCY32 | 2N1475 | 0 
CC201 PS} x02 LC3) 25v|] 20vi 20v | LOOMA; LS5SOC | 250MWF 26 50P 20¥N LMA] ALA] MUB) BCY32 | 2N1475 | O 
cc202 PS| x02 L032) 15V/ 10vV) 1OV | LOOGMA! i50C | 25CMWF 1™ 50P 40MN LMA] ALA) MUB/ BCY32 | 2N1475 | 0 
cC203 PS} X02 LC3} 6OV] 5Cvj) 30V |] 1OOMA] 150C | 250MWF) 300K 50P LOMN 1MA| ALA! MUB/ BCY32 | 2N1475 | 0 
0C204 PS! x02 103) 32V} 32v) 1L2v | 250MA) 15CC | 300MWF) 450K 50P 10MN | LSOMA| ALA] MLB} BC Y32 | 2N1475 | O 
0c205 PS| X02 LO3| 6OV| 6Ovl L2V | 250MAl 150C | 300MWF) 450K SOP 1OMN | 150MA] ALA! MUB] BCY32 | 2N1475 | 0 
CC 206 PS| x02 LC3| 32V] 32v) Lev | 250MA/ 15CC | 30CMWF] 850K 50P 16MN | I5CMA! ALA] MUB) BCY32 | 2N1475 | 0 
GC303 PG| TOLA | LO2) 32vV] 15W 10V 50MA| 75C | LLOMWF| 300K 26TP LMA| ALG] MLS} AC125 | 2N406 0 
CC 304 PG| TG1A | LC2| 32V)] 15y1CV SOMA; 75C | LLOMWF] 400K 65TP LMA] ALG! MIS| AC 125 | 2N406 0 
OC304/i PG] TOLA | LC2) 322vV) 15v 10V SOMA; 75C | LICMWF) 300K 40TP IMA! ALG] ©1S/ AC125 | 2N406 0 
GC304/2 PG] TOLA | LO2) 32V] 15vi 10V SOMA) 75C | 1LCMWF 400K 65 TP IMA] ALG! M15] AC125 | 2N406 0) 
CC 3204/3 PG| TOLA | LC2| 32V) 15W1CV 50MA] 75C |} LLOMWF) 500K 1o0TP LMA! ALG) M1S} AC125 | 2N406 0 
cc305 PG| TOLA | LO2) 32V evi 10V SOMA; 75C | LLOMWF) 600K 200TP LMA] ALG] M1S/ AC125 | 2N406 0 
cC305/1 PG] TOLA |] LO2| 32v 8v) 10V SOMA] 75C | LLOMWF) 600K 150TP LMA| ALG] MLS) AC125 | 2N406 0 
CCIC5/2 PG] TCLA | LC2| 322V 8v) 10V SOMA; 75C | 1LCMWF 1M 230TP IMA] ALG! M1S) AC1i25 | 2N406 0 
QC 306 PG) TOLA |] LO2) 32v] 1L5Vi 1LOV SOMA] 75C | LLOMWF!) 300K TOTP LMA! ALG| MLS|ACL25 | 2N406 0 
CC30E/1 PG] TOLA | LC2| 32V] 15wW icv SOMA; 75C | LLOMWF) 300K 40TP TMA) ALG] M1S/ AC125 | 2N406 0 
CC30€/2 Pol TOLA | LO2; 32V] 15vj 1CV SOMA! 75C | L1OMWF! 400K 65TP LMA] ALG! M1S/] AC125 | 2N406 0 
0C306/3 PG] TOLA | LC2| 22V |] 15) 1LOV SOMA) 75C | 11OMWF] 500K LOOTP LMA] ALG! M1S|AC125 | 2N406 0 
Cc207 PG] Tcl LO2| 32V) 18W1Cv | 25CMA) 75C | LLCMWF) 200K 4CTP | 25CMA| AMG] M1S/ ACI2E | 2N2706 | 0 
cca0Ts/1 PG; TO1 LO2] 32v] Lavi lov | 250MAl 75C | LLOMWF! 200K 30TP | 25CMA| AMG) MLS} AC128 | 2N2706 | 9 
CC307/2 PG| TO1 LOZ] 32V | 18v) 10V |] 250MA| 75C | LIOMWF) 2COK 40TP | 250MA| AMG] M1LS/ ACL28 | 2N2706 | 0 
0C307/3 PG] TOL LO2| 32V] 18vj 1O0V |} 250MA| 75C | LIOMWF) 209K TOTP | 250MA| AMG| MIS} AC1L28 | 2N2706 | O 
CC208 PG|] TOL LC2| 32V] 18V) 10v | 25CMA! 75C 7S¥wF) 500K 30MN 8CMA! AMG] M1S)AC128 | 2N270€E | O 
cc 205 PG! TCL LCZ] 6Ov}) 3cv) 10V | 250MA; 75C | LICMWF) 200K SCTP | 25CMA) AMG) MIS| ACIZE | 2N2706 | 0 
CC 3209/1 PG/ TOL LO2| 6CV] 30V) 10V | 250MA) 75C | 1LOMWF) 200K 30TP | 250MA) AMG] MES] AC 126 | 2N2706 | 9 
0C309/2 PG| TOL LG2z| €0V | 20V) LOV | 250MA) 75C |} LIOMWF) 200K 40TP | 250MA| AMG] MLS|ACL28 | 2N2706 | 0 
0c309/3 PG) TOL LO2| 60V) 30V] 10V | 250MA| 75C | LLOMWF] 200K TOTP | 25OMA| AMG!) M1S/AC128 | 2N270€ | O 
CC2L8& PG; 101 LC2] 24V)] 20Vv) 1Cv | 30CMA 33CMWF] SOOK €eéTp SCMA| AMG!) MIS|AC12@ | 2N2706 | O 
CC330 PG| TO1 LCz} LEV} 15Vv 35a) 75C TSMWF) 300K 16/32 SMAT ALN] MIS] ACLOTA 0 
CC231 PG) OBS OBS 7V tv 30MA) 75C 40MWF| 400K 20/35 IMA] ALN) CBS] ACLOIN C 
CC240 PG| OBS ofS} 15V) 15v 35MA! 75C 6CMWF] 400K 7OTP 1MA! ALG] CBS|AC1i25 | 2N4C06 0 
00341 PG} OBS 08S VV TV Z0MA! 75C 45MWF) 4095 20/750 IMA) ALN] OBS|ACLOTA 0 
CC 2742 PG! CBS OBS 7V WwW 3CMA| 75C 45M¢WF] 4COK 50/80 1M4) ALN] OBS| AC1O7N Q 
CC343 Po] CBS ORS TV TV SOMA) 75C 45MkF] 400K 80/120 IMA] ALN| CBS] ACLOTN 0 
0C350 PG| 08S OBS; 15V 8V 35MAl 75C 60MWF! 600K 150TP 1MA] ALG] CRS! AC125 | 2N406 0 
Ccasl PG] OES oes 5V ov 3GMA| 75C 4 5MnWF| 400K 1é0TP LMA| ALN] GES|ACLOIN 0 
OC 260 PG) OBS OBS 15v 35MA| T5C 6OCMWF! 300K 20¥N 1MA| ALG] OBS} AC125 | 2N406 0 
CC361l PG; CBS OBS 7 TV 3QMA) 75C 45MWF| 400K 30/50 LMA] ALN] OBS) ACLOTN 0 
CC362 PG) ORS oes TV TV SOMA; 75t 45NWF] 400K 5C/80 IMA] ALN] CBS! ACLOTN 0 
0C363 PG| ORS OBS TV TV 3OMA| 75C 45MwWF) 400K 50/80 IMA] ALN] OBS|/ACLOTN .#) 
CC 264 PG] ORS OES a’) TV 3CMA| 75C 45MWF 1M 50/100 IMAL ALN] OBS; ACLOTA 6) 
cc39¢ PG] TOLA | LOZ] LOV 5V 4OMA; 75C | 1LLOMWF 2M 15P 40TP IMA] RLG| OBS| OC44N | 2N2614 | 0 
CC400 PG|TOLA | LCzZ| 10V 5V 4CMA| 75C | LLOMWF 3M = #15P 75TP 1MA) RLG| CBS| OC44N | 2N2614 |] 0 
ec4ic PG] TOLA | LC2) 1CV 5V 4QMA! 75C | 1LOMAF SM LSF] LLOTP . IMA|RLG! OBS| CC4&4N | 2N2614 | CO 
0C430 PG|TOLA | LC2] t0V] 1LOVv) LOV SOMA] 150C | 20CMWF/ 290K 3O0P] 10/25 IMA) ALA) OBS) BCY32 | 2N1475 | 0 
CC43CK PS|/TCL LCzj) LOV} 1Cv) 10V SCMA)1590C | 250MWF| 200K 30P} 10/25 LMA] ALA] OBS| BCY32 | 2N1475 | 0 
CC440 PS|TOLA | LO2!| 30V | 3Qvl LCV SOMA} 150C | 200MWF] 200K 3CP 10MN LMA] ALA] OBS| BCY32 | 2N1475 | OG 
004405 Ps| TOL LOZ| 30V | 30Vvi 10V 50MA/150C | 25CMWF] 200K 30P 10MN 1MA| ALA] CBS|/BCY32 | 2N1475 | 0 
CC443 PS|TCLA | LC2} 25V i z25W 2Cv SOMA! 150C | ZOCMWF/ 400K 30P| 15/60 IMA! ALA] OBS|8BCY32 | 2N1475 | 0 
CC 4435 PS|TOL LOzl| 26V | 25vl 20 5QMA| L50C | 25CMWF) 409K 30P! 15/60 1MA/ ALA] OBS;/BCY32 | 2N1475 | 0 
CC445 PS|TOLA | LCZ} SOV] SOV) 1OV SCMA|1LSOC | 200MWF/ 200K 30P LOMN IMA) ALA] ORS] BC Y32 | 2N1L475 | 0 
CC445K PS; TOL LO2] 50V]/ 5CVi lov SOMA|150C | 2>0MWF] 200K 30P 1LOMN IMA] ALA! CBS| BCY32 | 2N1475 | 0 
OC 449 PS|TCLA | LC2] GCV] SCV! 30V 50MA}|150C | 20CMwF|/ 400K 30P LOMN IMAITALA|] CBS|BCY32 | 2N1475 | C 
CC44SK PS|TC1 LC2| 60V] 6CVI 3CVv SCMA|1L50OC | 250WF) 400K 30P 10MK LMA) ALA| TFK|BCY32 | 2NL475 | 0 
CC45C PS|}TOLA | LC2] 75V |] 75v) LCV S5OMA|150C | 200MWF/ 300K 3CP] 10/25 IMAJALA| OBS} BCY32 | 2N1475 | 0 
CC450K PS|TO1 LO2| 7&SV} 75V) lov SOMA|1LSOC | 250MWF] 300K 30P)| 10/25 LMA] ALA! CBS|BCY32 | 2N1475 | 0 
0C460 PS|TOLA |LO2) 1OV] 1OVv! LlOvV 5O0MA/159C | 200MWF] 500K 30P) 20/50 LMA|ALA| GASIACY32 | 2N1475 | C 
CC46CK PS} 701 LC2; icv] icv 10V 5OMA|15CC | 25CMWF) 500K 30P/ 20/50 LMA) ALA) OBS|BCY32 | 2N1475 | O 
CC463 PS;}TOLA | LCze}| 1OV] 1CV 50hA1150C | 250MWEF 2M 3cP S5OTP IMATALA|OBS;@C Y¥32 | 2N1L475 | 0 
C€C453K PS; TOL LO2] 10V | 1CV SOMA/|150C | 250MWF 2M 30P 50 TP IMA} ALA! OBS] BCY32 | 2N1475 | 0 
OC465 PS|TOLA | LG2) 2Cv]} 20Vv/ 10V 5O0MA|150C | 200WF| 400K 30P| 20/50 IMA/TALA| CBS|BCY32 | 2N1475 | CG 
0046 5K PS| TOL LO2; 20V); 20v) Lov SOMA] 150C | 2GOMWF] 400K 30P) 20/50 IMA) ALA) CBS/BCY32 | 2N1475 | 0 
CC 466 PS] TCLA |LC2] 10V ] 1OV) 1GV 50MA|150C | 20CMWF) SOOK 30P 307TP LMA|ALA/ OBS! BCY32 | 2N1475 | 0 
CC4EEK PS|} TOL Loz] 10V |] 10v) 10V 5CMA}150C | 250MWF|5COK 30P 30TP IMA|ALA| CBS;/BCY32 | 2N1475 | 0 
OC467 PS|TOLA | LO21 25V ] 25v) 20V 50MA/150C | 200MWF] GOOK 30P| 25/60 IMA| ALA} GBS/BCY32 | 2N1475 | C 
CC4E7TK PSI TCL LC2| 25V | 25V| 20Vv 5CMA|150C | Z5CMWF] 600K 30P| 25/60 IMA|ALA/OBS|BCY32 | 2N1475 | 0 
0C468 PS|TOLA | LOZ] 1O0V | 10Vvi 19V DOMA|150C | 200MWF 16” 30P 6CTP 1MA/ALA!|OBS|BCY32 | 2N1475 | 0 
CC468K PS|TOL LC2{ 10V | 1¢v| 10V SQMA|LSOC | 250MWF 1M 30P é0TP IMA) ALA] OBS|BCY32 |2N1475 | 0 
CC469 PS|TOLA | LCe} 32V ) 32v) 1LOV 50MA/15CC | 20CMWF/ 400K 3CP 10MN 2OMA/ALA|)OBS|BCY32 | 2N1475 | C 
CC469K PS; TOL LO2) 32V | 32v] 19V SOMA) 150C | 25CMWF) 400K 30P 10MN 20MA| ALA! CBS/BCY32 | 2N1475 | G 
GC47C PS;TC1A |LO2} 30V} 30V/ 1CV 50MA/150C | 20CMWF/] 500K 30P| 20/70 IMAJALA|OBS|BCY432 | 2N1475 | G 
CC47CK PS| TOl LO2{| 30V |] 30v] 10V¥ SOMA] 150C | 250MWF/ 500K 30P/ 20/70 1MA|ALA/ OBS|BCY32 |2N1475 | 0 
CC430 PSITOLA IT LOZI125V 1125V SOMALL50C | 240MWF] 400K 40P| 10/25 IMAJALH| CBS/8SV6e |2N3947 | 0 
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TRANSISTOR 


0C4acK 
CC6C2/SP 
CCé02 
CC603 
CC404 


OC&C4/SP 
CCél2 
CcC6é13 
OC6é14 
0C4615 


CCEé22 
CC623 
CC&24 
ec7oc 
OC70CA 


cc 7008 
oc701 
OC 702 
CC702A 
cc7C2P 


CC703 
OC703A 
0C704 
CCALC 
cc3il 


ocal2 
CC813 
CC314 
ccels 
CC3816 


Océl7 
CC82C 
cC32k 
CCa22 
CC823 


CC828 
CC32S 
CC331 
CCE32 
0C#33 


CC87C 
cce7t 
cce72 
CC3as0 
Ocal 


CC8d2 
CCAd3 
CC1LO79 
CCwes7l 
NcLo7s5 


CC4603 
006023/50 
Ccéc4 
P60CS 
P7005 


PBC1O7 
PBCI1C8 
pacics 
Pecile2 
PBC182 


P8C183 
PBC1 84 
$2@c119 
SE1001 
S€1902 


S—E2C01 
SE20C2 
SE 32001 
SE3002 
$€3005 


SE4CC1 
SE4002 
SE4010 
Seéool 
SE6002 


SE6O01C 
SE6020 
S€6021 
SEEé022 
SE6023 


NS 


NS 


Tal |Laz 
cas |oes 
x01 | 102 
xo1 |Lo2 
xOL |103 
ces |ces 
xOL [1C2 
xOl |LO3 
xOL [£03 
xOl [403 
ces |oBs 
cas. | oBs 
oBS | OBS 
TOLA |LC2 
TOLA |LO0Z 
TOLA | LOZ 
TOLA |LC2 
TOLA |LO2 
TOLA |LC2 
TOLA |LGz 
TOLA |L02 
Tola |LC2 
TOLA {LOZ 
TCz2 |L3s 
Te22 |L39 
To22 |L3s6 
te2z2 (12s 
T922 |L39 
To22 1139 
1022 |13¢ 
To22 |L29 
To22 1135 
Tc22 |139 
TO22 [39 
To2z | 13s 
T95) «J}Lc4 
Tos «|tc4 
103. | LCs 
Tos | Lc5 
TO3 | LCS 
TCLA |tCz 
TOLA | LCz 
TCLA | LC2 
105. «| LG4 
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45hC 
45wWC 
45we 


225MWF 
225 MWF 
Z25¢WE 
15CMWF 
LSOMWF 


LSCMbF 
L5CMWF 
45CMWE 
45 CMWF 
450MWE 


45 CWE 
15CMwF 
45wWe 
45wWwe 
456C 


225MbWF 
22 5MWF 
225MWF 

45wWwe 
225% WEF 


225¥WF 
225MWF 
BThC 
8TWC 
87nC 
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60" 
60" 
30M 
30M 
40 


40' 
130M 
130M 
100M 
100" 


100 
190M 
100M 
2 
4&6 


7 
20 
20” 
20 
20M 


200K 
200K 
200K 
500K 

1M 


i’ 
36 
Sh 
7M 
500K 


750K 

is 
500K 
600K 
200K 


300K 
200K 
3C0K 
200K 
309K 


30CK 
300K 
40M 
306 
120” 


125M 
125M 
1256 
1256 

5h 


9QM 


200K 
200K 
200K 


5COK 
800K 
1M 
aM 
4M 


6 
126 
200K 
290K 
200K 


200K 

3M 
200K 
200K 
200K 


500K 

1M 
800K 
200K 
500K 


8CQK 

LM 
2C0K 
200K 
200K 


30°F 
30P 
60P 
60P 
25P 


25P 
12P 
12P 
20P 
2cP 


20P 
35P 
35P 
20P 
15P 


12P 


14P 
12F 
10P 


3P 
3P 
4P 
4P 
4P 
4P 
30F 


3P 


50P 


40P 
4aP 


40P 


50/2C0 
50/200 
50/200 
50/200 

20MN 


40/120 
40/540 
40/540 
40/200 
40/200 


LOOMN 
40/150 
40/150 

40TP 
50TP 


éCTP 
60TP 
&0TP 
6CTP 
é€0TP 


30TP 
50TP 
BOTP 
30TP 
7CTP 


7OTP 
40TP 
50 TP 
60TP 
30TP 


TOTP 
7CTP 
227P 
50TP 
30TP 


€OTP 
320TP 
écre 
59TP 
30TP 


ECTP 
BOTP 
60TP 
5OMN 
7OMN 


50TP 
50 TP 
TOTP 
60TP 
€0™N 


4QTP 

10/20 
30/190 
20/150 
20/150 


30TP 
50TP 
60/160 
25MN 
25M 


SOMN 
75 MN 
40TP 
40TP 
40TP 


30¥N 
LOoOTP 
20/30 
20/30 
20/30 


451P 
TOTP 
60TP 
20/150 
30TP 


5QTP 
BOTP 
25/100 
25/45 
25/45 


SOOMA 
350MA 
SCCMA 
25CMA 
150K6A 


15CMA 
LSCMA 
1SCMA 
100MA 

1OKVA 


1CMA 
15CMA 
150A 
1MA 
1MA 


1MA 
LMA 
1MA 
1MA 
1MA 


1OOMA 
100MA 
100MA 
250MA 
25CMA 


250MA 
LMA 
LMA 
LMA 
250A 


250MA 
250MA 
1MA 
IMA 
250MA 


25CMA 
25CMA 
25CMA 
1A 
LMA 


IMA 
1MA 
1MA 
6MA 
SMA 


2NA 
2MA 
2MA 
2MA 
LMA 


30MA 
290MA 
2A 

2a 

2A 


LOOMA 
LOOMA 
15CMA 
LCMA 
1CMA 


LOMA 
10MA 
1A 
LA 
1A 


5CMA 
LMA 
SA 
5A 
SA 


1CCWA 
1CCMA 
LOOMA 
2A 
IMA 


IMA 
1MA 
5A 
SA 
5A 


ANG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
ANG 


AMG 
AMG 
AMG 
RLG 
RLG 


RLG 
RLG 
RLG 
RLG 
RLG 


ANG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AWG 
RLG 
RLG 
RLG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
ANG 


A®G 
AMG 
AMG 
AHG 
ALG 


ALG 
ALG 
RLG 
RLG 
RLG 


VLA 
VLA 
VLA 
VLA 
RLS 


ALK 
AHG 
AHH 
AKG 
AHG 


ANG 
AMG 
AKG 
RLS 
RLS 


RLS 
RLS 
AMG 
ANG 
ANG 


AMG 
RLS 
AHG 
AHG 
AHH 


AMG 
AMG 
AMG 
AHH 
ANG 


AMG 
ANG 
AHG 
AHG 
AHG 


FCU 
FCU 
FCU 
FCU 
FCU 


FCU 
FCu 
FCU 
FCU 
FC 


FCU 
FCU 
FCU 
MIS 
WIS 


OBS 
ORS 
0BS 
ces 
OBS 


CBS 
OBS 
cBS 
oes 
oes 


cBS 
ces 
OBS 
OBS 
OBS 


CBS 
ces 
oes 
OBS 
cBS 


OBS 
OBS 
OBS 
O8$ 
CBS 


OBS 
OBS 
CBS 
CaS 
CBS 


oes 
ORS 
CBS 
ces 
VIS 


QBs 
MIS 
MIS 
MIS 
MIS 


MIS 
MIS 
SEU 
MIS 
MIS 


MIS 
MIS 
MIS 
MIS 
MIS 


MIS 
MIS 
MIS 
MIS 
MIS 


MIS 
MIS 
MIS 
MIS 
MIS 


MIS 
MIS 
MIS 
MIS 
MIS 


“os EURO 
sins MIN MAX EQVT. 


BFYSG 
BFYS0 
BFS95 
BFS95 
BFY5C 


BFY5C 
BFY50 
BFYSC 
BFS93 
BFS93 


BFS93 
BFS93 
BFS93 
OC44Kh 
CC44N 


OC44K/ 
AF 124 
AF124 
AF124 
AF 124% 


AC12E 
AC128 
AC128 
ACYLT 
ACYL? 


ACYLT 
OC44N 
OC44N 
OC44N 
ACYL7 


ACYL? 
ACY17 
ACI2E 
AC 128 
ACY17 


ACY17 
ACYL? 
ACY17 
ASZ16 
AC125 


AC125 
AC125 
AF124 
AF 124 
AF124 


AF 124 
AF 124 
AF 124 
AF124 
ASY2S 


BFYS6S 
ASZ16 
ASZ15 
AS1Z15 
ASZ16 


AC Y17 
ACYLT 
ACY 17 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
ASY27 
ACY17 
ACYL? 
ACY17 


ACY17 
ASY27 
ASZ16 
ASZ16 
ASZL5 


ACY17 
ACY17 
ASZ1LE 
ASZ15 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ADZ12 
ATZ12 
ACZ12 


USA 
EQVT. 


2N2297 
2N2297 
2N4036 
2N4036 
2N2297 


2N2297 
2N2297 
2N2297 
2N4037 
2N4037 


2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N990 
2N990 
2N990 
2N990 


2h2706 
2N2706 
2N270€ 
2N1176 
2N1176 


2N1L176 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N1L176 


2NLL7E 
2N1176 
2N2 706 
2N2706 
2N11L76 


2NL17€ 
2N1176 
2N1L176 
2N1536 
2N406 


2N406 
2N496 
2N990 
2N990 
2N990 


2N990 
2N19 90 
2N990 
2N1990 
2N1304 


2N1L99C 
2N1 536 
2N1533 
2N1536 
2N1536 


2N1176 
2NL1L76 
2N1188 
2N1305 
2NL305 


2N1305 


2N1305° 


2N1176 
2N1176 
2N1176 


2NILTE 
2N1305 
2N1536 
2N1536 
2N1533 


QNL17€ 
2NL176 
2N1176 
2NL533 
2NUL7E 


2N1176 
2N1176 
2N17100 
2N1100 
2N1100 


ooo°o°0 coocea coacoo ccoqo oocaeo oacceo aocosn coooo oocaqg oo0qu00 eooo00o aoooce eoococo ooo0cso oooosc 


oooceoe 


T 
TRANSISTOR J “OB EURO USA 
NUMBER MAX Tor MIN MAX EQVT. EQvT. 


SFT267 PG] TC3€ | LL2] &OV}] E0V] éCv 15A] @5C 87WC} 200K 25/45 AHG|MIS|ABZ12 | 2N110C 
SFT268 PG| 7036 | L113] L00V | 70V/ 80V 15A) 85C 87nC 3M 25/45 oa AHG|MIS/ADZi2 | 2N1100 
SFT288 PG} 7039 | LO4) 24V | 1l2v]12V | 500MA) 85C | LSQMWF 66 20P/40/1C0 |400MAIRMSIMISIASY27 | 2N1305 
SFT298 PG| 105 LC4| 20V] 20V| 20V | SOCMA! &S5C | 15CMWF 6M 25P 3B5MN | 35CMA}AMS|MIS|ASY27 | 2N1305 
SFT3CE PG/TOl LC2] 18V | l2vj kev | 1OOMA) 85C | 15CMWF 2M 12P 28TP IMA;RLS/MISIOC44N | 2N2614 
SFI307 PG| T01 LG2| L@v] 12v/12V | 100MA| 85C | 150MWF 3M L2P 40TP IMAIRLS|MIS|OC44N | 2N2614 
SF1T308 PG; TOL LO2] 18V |] L2viiz2v | 10CMA| 85C | 15CMWF 6¥ 12P 7OTP IMAIRLS| MIS|OC44N | 2N2614 
SFT315 PG|T044 |L3€| 40V ] 24vi Iv 10MA| @5C | L2CMWF] L2M 3P BOTP IMAJRLA|MIS|AFL24 | 2N990 
SF1T316 PG)/T044 |L3E] 20V 1v 1GMA| 85C | 12CMWF] 35M 3P]} 120TP LMA}RLA|MIS|AF124 | 2N990 
SFI317 PG] TCL LG2} 20V lv LCMA] 85C | 150MWKF] 20M 4P) LONTP LMAITRLA| MIS|AF124 | 2N990 
SFT 31S PG/ 191 LO2} 20V LV 10MA| 85C | 150MWF) 15” 4P 5oTP LMA|RLGIMIS|AFL24 | 2N990 
SFI32C PG/TCl Le2| 20V lV 10MA| 85C | 1SCMWF/) 206 5P entTe IMA/RLG| MIS|AFL24 | 2N990 
SFT321 PG| TOL LG2) 24V | LBV) L2V | 250MA] 85C | 2CCMhF| 700K 45P 30TP |1COMA/ AMG] MIES/AC125 | 2N406 
SFY¥322 PG|TOL LC2}) 24V ] lev} 1l2v | 25CMA!| 85C | 200MWF| 700K 50P 50TP | LGCMA|AMG|MIS/AC128 | 2N2706 
SFT323 PG| TOL LG2)] 24V ] 1l@vil2v | 250MA| 85C | 200MWF 1M 85TP | 1LOOMAILAMGI MIS) AC128 | 2N2706 
SFT325 PE; TOL LO2| 24V |] 16V;) L2v | 500MA) 8&C | SOCMWF LM 7TCTP |250MAlAMG/ MIS/ACL28 | 2N270€ 
SF1335 PG| TOL LC2}| 22V 1>CMA| 85C | 20CMWF 1 60/150 IMA|ALG| MIS}AC1L25 | 2N406 
SF1337 PG|TGL LOZ| LEV] 15v} Gv | LOCMA) B5C | 15 CMWF 1M LOOTP LMAJALG| MES|ACL25 | 2N406 
SFT351 PG; TOL LC2} 24V L2v | L5SCMA! 85C | 200MWF| 500K 5OP 30TP IMA}ALG|/MIS|]AC125 | 2N496 
SFT 352 PG) TCL LO2| 24V 12V | LSOMA| &5C | 200MWF|5COK SOP 590T® IMAJ[ALG|/MIS{AC125 | 2N406 
SFT353 PC|TOL LO2| 24V 12V | 150MA) 85C | 20CMbF 1» 50P 80TP IMA}ALGIMIS|ACL25 | 2N406 
SFT354 FS|TC44 |L36) 20V lV 1CMA] 85C | 120MWF] 40M 43P) L20TP LMATRLA|MIS|AFL24 | 2N990 
SFT357 PG|T044 | L36] 20V lv LOMA] 85C | 120MWF) 40M 3P] 1L2NTP LMAJRLA|MLIS|AF124 | 2N990 
SFT357P PG|T044 | L36/} 30V/ 10V) LV 1CMA] B5C | L2CMWF] 490M 4P] LBOTP IMAIRLAIMIS)AFL24 | 2N990 
SFT358 PG|}T044 |L36] 20V lV LOMA! 85C |120MWF} 40" 3P] L2OTP IMATRLAIMIS|AF1L24 | 2N990 
SF267 PG|TO1 LOZ] L6V | l6V/ 1L9V 14} 85C | 250MhWF 1M 757TP LMAI AMG] MIS|ACL28& | 2N2706 
SFT377 NG|TOL LCz| 16V | 16V)1Cv |}G600MA| 85C | 250MWFE 1M SCTP |3GCMAIAMGIMIS|ACL?76 | 2N2430 
SFT 445 NS | T05 LO4} 80V | 6O0v| Sv |S00MA/175C | €O0MWF) 100M = a8P 40TP 2ZOMA|RMGIMIS|BSW54 | 2N2219A 
SFIOIL# NS DUA] SEL 

TF4S PC|TOL Lo? 9V QV; 6v {| 30GMA] 75C TSMWEF GN 25P 45¥N IMAIRLG|SID[OC44N | 2N2514 
TF65/29 PG| xC1 LO] 32V | 24Vi 32vV LSA! 75C 25MKF1 490K 35P 457TP 2MAIALG| SIC} ACL25 | 2N406 
TF 65 PG/XOL LC2| 1lév | l2v)16V L5MA) 75C 25MWF] 400K 35P 45TP 2MA/ALGISID]AC1L25 | 2N496 
TFE6 PG]TOLA |LO2] L6V |] 12V] 10V | 300M4) 75C | 150MWF| SCOK 65P 45TP SMAIAMGISINIACL28 | 2N2TUE 
TF66/30 PE}TOLA [LOZ] 322V ] 24V) 19V | 30CMA! 75C | 15CMwWE) 800K €5P 45 TP 5MA/AMG| SID}/ACL28 | 2N270€ 
TFEG/EC PG/TOLA |LOZ| 64V | 45v/ 1L6V | 3COMA| 75C | 15CMWF| 809K 65P 45 7P SMAIAMG) SID |ACL28 | 2N2706 
TF70 NG} TC22 | t327} 6CV | 3CV) 6V Z5MAi 75C | 200MWF] 2CUK 1LOMN LMATALG/ SID} ACLTE | 2N2430 
TFVL NG}TOQ22 |L27] 60V } 30V] 4V 25MA) 75C | 200MhKF] 200K LEN LMAJALG|STCIACLT6G | 2N2430 
TFET2 NC{]TI22 |LI7} ECV | 30v 25MA| 75C | 20CMWF] 200K 5OMN LMAJALG|SIGI]ACLTG | 2N24 39 
TFT5 PG}OBS OBS 13V 250MA! 75C | 25CMWE 3QT?P 2CMA/AMG| SINJACL2Z& | 2N270€ 
TFT7T7 PG|CES OBS} LEV] L6V] SV | 600MA) 75C | 5OCMWF 23TP SCMAIAMG] SIE] ADL452 | 2N2835 
TFEI7T/3C PG|O8S CeS| 32V |] 22v] 5v |6CGOMA) 75&C | SOOMWF 327TP 5OMAIAMG| SID] AC162 | 2N2835 
TF728 PG)TO¢ L12] 16V } Lov] Sv | ECOMA!) 75C | 5CCMWE] 300K 22TP |250MALANMG/SINIAN1IS2 | 2N2935 
TFEIA/3C PG|TO38 L12] 32V ] 24v] Sv | éCOMA|] 75C | 5OOMWF] 290K 22TP |25CMA/AMG] SIDIAL1LS2 | 2N2835 
TF793/6€0 PG |TC3 L12] 64V 1] 45vl SV |}600MA] 75C | SCOMWF] 300K 22TP |25CMA/AMG)SIN|AD162 | 2N2835 
TF80/3C PG |OKS BS} 32V |] 30vy;1CV 25C00MA) 75C 12WC| 250K 45MN [|F0CMAJAHG] SID | ANLS2 | 2N2835 
TFEO/6C PC|OBS UPS} 64V | 45V] 2CV 25C0MA) 75C 12wC} 250K 45M@N |300MA|/AHG|SIDIACLS2 | 2N2835 
TF8C/e0 PGJORS OBS] &CVvV | 8OV} z20Vv 3A; 75C L2WC |] 250K 15MN LECCMAJ/AHG| SIDJACIS2 | 2N2835 
TF9C/30 PG}CRS OBS} 32V ] 32v 15A] 75C 25WC 25 TP LSA]}AHKG|SIGJASZL4& | 2N1536 
TFSO/6C Po }|cBs ORS] 64V ] 64V 154) 75C 25wC 25TP LSAJARG/]SIOJASZ1E | 2N1536 
T1407 AS}TCS2 |L21] 30V { 12v] 3V ZOMA/125C | 200MWF) 400M 39MN 4MAIVLA|TIB 

TI4C8 NS|TO92 {L2Z1} 30V ] 12v) 32V 30”4)125C | 20CMWF] 300M 2C™N 4MAIVLA| TIP 

TL14C9 NS)TCS2 j;L21) 3CV} 12V] 3 30MA/125C | 2CCMWF! 300 20MN QMAIVLA|TI3B 

T1486 NS} 1TC5 LO4| 80V ] éCv] 4V 1A} 200C lwF) 25M 60P/ 20/80 |2CCMA/RMG|TIB 

T1487 AS IXZE L559] 80V | €0V] 4V 14) 200C 2wF] 25M 6CP] 20/80 |200%A)/R8NG/TI4 

T13027 PG) T03 LO5S| 45V | 45v] 2CV TAJ1CIC 150WC] 200K 40/250 BAJAHGITI3/AS716 | 2N1536 
Ti3C28 PG|T03 LCS] 60Vv | 50) 20Vv TA} 10CC L504C} 290K 40/250 2AJAHG|TIBJASZ16 | 2N1536 
T132629 PG|TC3 LC5| 80V |] 55vj 2Cv 7A}1 COC 150wC} 200K 40/250 JALARHITIBJAS7Z1L5 | 2N1533 
T1303 PG|103 LCS|LOCV | 60V)2CV 7A)100C 150WC | 200K 40/2759 JATAHH|TI3A]ASZ15 | 2N1533 
T130231 PC | 103 LO5/i20V | €5v] 20V 7TA)}100C 15CwC| 200K 4€/250 ZA JAHH| TIA 

TIP29 ASITOPGEIL 322] 40V |] 40V] SV 14/150C 39WC 3M” 40/200 |2COMAJ/AMG|TI®/1B0589 | 2N6123 
TIP2GA NS|}TOPE6)L32) GOV |] EOV] SV 1A} 150C 3ChC 3M 40/20C |2COMA|A*H|TIA|BD589 | 2N6123 
TIP29e NS|TOPE€6/L32| 8OV | eOV) SV 14}150C 2CwC 3M 40/200 |200MA|/AMH/TIB]8N58S | 2N6123 
TIP29C NS] TOP6E;/L32/100V j1COV] SV 14/159C 30wWwC 3M 4C/200 |200MA|AMH|TI3|KL539 | 2N6123 
TIP30 PS|TCP66/L322} 4CV | 40V) 5¥ 14/150C 3CwC 3M 4C/2C0 |200MAJ/AMG/TIP (80590 | 2N&LZ2eé 
TIP3CA PS|TOP66/tL 32] 69V | 60V} Sv LA|150C 30WC 3M 40/290 |2COMA|/AMG/TIAIBO590 | 2N612€ 
TIP3Ce PS|¥CPEE;/L32) BCV | FOV) SV 14/150C 30WC 3M 40/200 |20CMAJAMH| TIB/BN59C | 2N6126 
TIPIOC PS|}TOP66/L32;100V j1COVv) 5v 1A; iscc 3acuc 3M 40/200 |200MA/AWMH|TIRA/BD590 | 2N6126 
TIPZLA AS|TOPG6GE/L 32] GOV | 60VI SV 34)150C 40WC 3 20/100 LAJAHH/TIS8 |BCS89 | 2N6123 
TIP31 NS|]TOPEG|/LZ2] 4CV | 4CV] SV 34/150C 40nC 3 20/100 LAJAHG/TIE/BARS8S | 2N6123 
TIP318 NS|TOPE6;cL32] B8O0V ) BOv] SV 3A) 150C 4Cwo 3M 20/100 1A ]AHH|TIB/SD539 | 2N6123 
T1IP31C NS|TOPG6E/L32/10CV j10CV| SV 34)150C 4CwC 3M 20/100 LAJAHH|TIR}BC589 | 2N6123 
TIP 32 PS|TOPEE}/L22| 4CV | 40V] 5V 34/150C 4Cuwl 3M 26/190 1A/AHG|TIR|BD590 | 2N6126 
TIP32A PS/TOP66/L32| 60V | 60V} SV 3A)150C 40uC 3M 20/100 1A/AHH|TI8®|BC590 | 2N61l2Eé 
TiP3$2B PS;TOPEG|L32] 8CV | 8OVvV|] 5V 3A] 159C 40wC 3M 20/190 1A;AHH|TI8 |80590 | 2N6126 
TIP32C PS|}TOPé6/L32);100V )lOO0V) SV Z3A}1L50C 4CwC 3M 20/100 LA |AHH|TIB/BD590 |2N6126 
Tipa3 AS|TOPZ |L24]) 4CV | 40V) 5V 1cA/150C | BOWC 3M 20MN 3A/AHG|TIB|BDX73 | 2N6101 
TIF33A NS|TCP3 [L324] 6CV | 60V] 5V 10A]150C eawl 3M 20N ZA)AHH|TIB|BDX73 | 2N6101 
TIP33e NS/|TOP3 |L34] 80V | 8Ov! Sv 10A}150C 8Cwl) 3M 20N 3A |AHH|TU8j4DX73 | 2N6101 
T1P33C AS|TCP2 |L34;1LCOV fi0CV) 5V 104;150C 80WC 3M 20MN 3A AHH|TIB |BOX73 | 2N6101 
TIP 34 PS(TQP2 {L34 | 40V | 40V] 5V LOAJL50C | BCWC 3M 20MN 3A |AHG|TI8 |BDX7e |2N6134 
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TRANSISTOR 


TIP34A 
TIP34B 
TIP34C 
TIP35 

TIP35A 


TIP35e 
TIP35C 
TIPE 

TIP36A 
TIP36B 


TIP3EC 
TIP41 

TIP41A 
TIP41R 
TIP41C 


TIP42 

TIP42A 
TIP428 
TIP42C 
TITP110 


TYP111 
TIPL12 
TIP115 
TIPL16 
TIFL17 


TIP12C 
TIPL21 
TIP122 
TIP1L25 
TIPL2Eé 


TIPL27 
TIPL4Cc 
TIPL41 
TIP 142 
TIF145 


TIPL4E 
TIP1L47 
TIP2955 
TIP3054 
TIP3C5S 


TIS1S 
TIS25-27 
TIS$324 
TiS37 
TIS3g 


T1842 
TIS43 
FIS44 
TIS45 
TIS46 


TIS47 
TIS48 
TUS4S 
TIS5C 
TIS51 


T1852 
TISS3 
TIS54 
T1S55 
TIS5E 


TISs? 
TIS5e-59 
TIS60 
TIS60M 
TIS6l 


TES61¥ 
TIS62 
TISé3 
TIS64 
TIS73 


TIS74 
TIS75 
TIS?8-75 
TIS84 
TISa6 


T1S87 
TIS90 
TISSCM 
TIS9L 
TISS1M 


NS 


FE 
AS 
NS 
PS 


PS 
NS 
NS 
NS 
FE 


FE 
FE 
FE 
NS 
NS 


AS 
NS 
NS 
PS 
PS 


TCP2 
TCP 3 
TOP 3 
TOP3 
TOP3 


Top 2 
Tap 2 
TOP 3 
TOP3 
TCP3 


TOP 3 

TOPGE 
TOPEE 
TOP EG 
TCP é6 


TOP 66 
TOPG6E 
TCPEE 
TOP 66 
TOP €6 


TCP6E 
TOP66 
TOFPEE 
TOP €€ 
TOP 66 


TCPEE 
TCPE6 
TOPESB 
TOP GE 
TOPGE 


TCPEE 
TOP 2 
TOP3 
TOP3 
TCP2 


TCP 3 
TGP 3 
TOP 3 
TOP 66 
TcP3 


TN92 


TO92 
TC9Z 


TCS2 
Ta9e2 
T09@ 


T0S2 
T0972 
TC92 
T0392 
TO92 


TC92 
T0992 
TO9z 
TOG2 
TO72 


TO72 


T0092 
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ZT117 NS} TO46} LOl) 25V] 25 4V | SOOMA] 175C | 300MWF| 150M 15P) 75/250 10MAl AMG) FEB] BSX33 | 2N731 
2T118 NS| 7046] LC] 100V| 8OW 5Sv | SOOMA! 175C | 30CMWF) 150M 15P! 75/170 10MA! AMH! FEB] BSX21 | 2N1990R 
Zu119 NS| T046] L001) 7OV] 70 5V | SCOMA] 175C | 300MWF| LSOM 15P| 75/250 LOMA] AMH) FEB! BSX33 | 2N1990R 
£7131 NS} TO18 |] LCi] 75V) 55 3V 50MA] 165C | 30CMWF| 70M LOP 20MN 3MA| ALG] FES! BSX33 | 2N731 
27132 NS| T1018] LCi) 100V] 75 3V SOMA] 165C | 300MWF) 70M 10P 20MN 3MA| ALH| FEB! BSX21 | 2N1990R 
Z™¥153 PS} TO18 | Lol] 35V| 35W 25V | SOOMAL 175C | 300MWF| 30 9P/ 50/200 10MA) ALG) FEB) BSY39 | NIL 
27152 Ps| TO18 |] LCL] 20v] 204 15v | SOOMA! 175C | 30CMWF) 30” 9P) 50/200 10MA/ ALG] FEB) BSY39 | NIL 
Z™18C PS} TOL8 |] LOY 25V] 25 4vy | SOOMA] L75C | 30OMWF) 150M 15P] 38/162 LOMA] AMG] FEB] BSW24 | 2N2907 
Z7181 PS} TOLLS | LCL} 45V] 35 4V | 500MAL 1L75C | 300MWF) 150M 15P) 83/162 10MA| AMG! FEB] BSW24 | 2N290TA4 
ZT182 PS} 1018 | LCI] 45V| 35V, 4V | S5OOMA/ 175C | 300MWF) 150M L5P) 75/250 LOMA) AMG! FEB] BSW24 | 2N2907A 
27183 PS) TOl@ | LOL 45V| 45 4V | 5OOMA| 175C | 300MWF) 150M 15P} 38/85 1OMA| AMG] FEB) BSW24 | 2N2907A 
27184 Ps} TOL@ | LCL] 45V] 45 4V | SOOMA] 175C | 20CMWF) 150M 15P) 75/170 1CMA| AMG) FEB! BSW24 | 2N2907A 
27187 Ps| TC1L8 | LOl] 25V] 25v) 4v |] SCOMA) 175C | 300MWF) 150M 15P) 75/250 LOMA| ANG] FEB] BSW24 | 2N2907A 
Z¥189 Ps|] TOL&8 | LCL 7OV}] 70 4V | 200A) 175C | 300MWF) 150M 15P)] 75/250 1OMA; AMG) FEB] BSW24 | 2N2907A 
ZT™190 AS] 1018] LOl) 20V] 15 5V | 200MA] L75C | 300MWF| 300" 1OP/ 50/200 10MA| RLG! FEB) BSW64 | 2N2222A 
ZTW191 NS) TOLS | LO 20V] 20 5V | 200PAl 175C | 30CMWF) 300" 10P 35TP LOMA! RLG] FEB) BSWE4 | 2N2222A 
27192 KS] TCLE |] LCL] 40Vy 20 5V | 200MA) 175C | 300MWF) 300M LOP| 38/120 LOMA] RLG] FEB] BSW64 | 2N2 2224 
ZT193 NS} TO18] LCi] 40V] 20 5v | 200MA) 175C | 300MWF| 300M LOP| 75/200 1CMA} RLG| FEB) BSW64 | 2N2222! 
ZT202 NS| 1905 Lo04 = 30v] 20 5V 5OMA| 175C | 300MWF) 7OM 8P 18MN 1OMA! ALG) FER) BFYSO | 2N2297 
ZT202P NS] TO5 iLc4 30v] 20 4V | SOOMA! L75C | 300MWF) 70" 8P 18MN 10MA| AMG] FEB] BFYSO | 2N2297 
Z12C3 NS} TO5 LO4 30V{ 20 5V SOMA] L75C | 300MWF) 7OM = 8P 3BMAR 1CMA! ALG FEB] BFYSO | 2N2297 
ZT203P AS) TO5 LC4 30v) 20 4V | 500MA) 175C | 300MWF) 7OM = 8P 38MN LOMA! AMG) FEB| BFY50 | 2N2297 
ZT204 KS} T05 104 30V] 20 5V 50MA; 175C | 300"WF) 70M 8P TBMN 10OMA] ALG) FEB! BFY50 | 2N2297 
ZT204P NS] TO5 LO4 3Cv! 20 4v | SOOMA) 175C | 300MhKF, 7OM aP 7T8™MN 1LOMA| AMG] FEB] BFYDSG | 2N2297 
ZT210 PS; TO5 Lc4 60v] 40 TV 1A) 175C YWFE 60M Z0P] 20/100 | 150A} AMG) FEB] BFS95 | 2N4036 
ZT211 PS} T05 {C4 9OV; 65 7V LA) 175C LwFL 60M 2CP] 4C/120 | 15€MA) AMG FER] BFSG5 | 2N4036 
27280 PS} TO46 | LOW 25V] 25) 4vV | SOOMA) 175C | 300MWF) 150M 15P! 28/1€2 10MA] AMG] FER! BSW24 | 2N290TA 
ZT281 PS} 1946] LOL] 45V] 35vi 4V | SOOMA] L75C | 300MWF) 150M 15P) 83/162 LOMA] AMG) FEB! BSW24 | 2N2907A 
ZT282 PS| T046 |] LOL) 45V] 35 4V | SOOMA] 175C | 30CMWF] 150 L5P) 75/250 1CMA| AMG! FEB] BSW24 | 2N2907A 
71283 Ps) TO46] LOH 45V| 45y 4V | SCOMA) 175C | 30CMWF) 150" 15P) 38/85 LOMA] AMG] FEB} BSW24 | 2N2907A 
7284 PS| TC4E |] LOL] 45V] 45 4V | 500MA]) 175C | 30O0MWF) LSOM L5P) 75/170 10MA} AMG FER! BSW24 | 2N290TA 
21287 PS} TO46] LOW 25V] 25 4V | SOOMA! 175C | Z00MbWF) 150% 15P! 75/250 LOMA! AMG) FEB] BSW24 | 2N2907A 
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BC 239 


8C0349C 
BC237 
BC237 
BC 3474 
HC347A 


8C237 
RC 237 
BC 347A 
BC237 
BC237 


BC347A 
BC 347A 
BC 347A 
BC237 
30237 


BC 3474 
BC349C 
BC 239 
BC239 
BC34S5C 


BC 34SC 
8C239 
BC239 
BC 34GSC 
BC34SC 


BC 239 
BC239 
6C34SC 
BC 34SC 
uC 239 


PC239 
BC 349C 
BC34SC 
BC 239 
BC239 


BC349C 
BC 350A 
BC3907 
BC307 
BC 307 


BC35CA 
BC 307 
BC 307 
BRC350A 
BC35CA 


BC 307 
8C307 
BC 350A 
BC35GA 
BC307 


BC 307 
BC390A 
BC35CA 
BC307 
BC307 


BC35CA 
BC350A 
BC307 
BC 307 
BC35CA 


BC 3504 
BC307 
BC307 
BC 350A 
BC 3528 


2N3441 
2N3442 
2N 3903 
2N3903 


2N5825 
2N5825 
2N3903 
2N3903 
2N5825 


2N5825 
2N 3903 
2N3904 
2N5827 
2N5827 


2N3904 
2N5825 
2N5825 
2N3903 
2N 3903 


2N5825 
2N58625 
2N 3903 
2N5825 
2N5825 


2N3903 
2N3903 
2N3903 
2N5825 
2N5825 


2N2903 
2N3994 
2N5327 
enN5827 
2N39904 


2N3904 
2N5827 
2N5827 
2N 3904 
2N3904 


2N5827 
2N5827 
2N3904 
2N 3904 
2N5827 


2N5827 
2N 3904 
2N3904 
2N5827 
eN5827 


2N3904 
2N 3995 
2N60L5 
2N6015 
2N601L 5 


2N3995 
2N6015 
2N60L5 
2N390 5 
2N3905 


2N6015 
2N6015 
2N3905 
2N390 5 
2N6015 


2N6015 
2N3905 
2N3905 
2N60ls 
2N6015 


2N3905 
2N3905 
2N6015 
2N6015 
2N3905 


2N3905 
2N60L 5 
2N6015 
2N3905 
2N3906 
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TRANSISTOR “OB EURO tes 


ZTX214K PS| xLi 124) 45V] 3CV 200MA/175C | SOOMWF| 200M LCP] 1L40KMN 2MA| ALN] FEB] BC309 |] 2N6003 | 0 
ZTX214L PS| xXil L25| 45V | 30V a 20CMA|175C | 5O00MWF] 200M LOP!| 140¥N 2MA| ALANI FEB] BC309 | 2N6003 | O 
£1K2146 PS| X11 L26| 45V ] 30v) Sv | 200MA;)1L75SC | 500¥WF; 200M 10P] 140MN 2MA| ALA] FE8) 6035 2B] 2N3906 | O 
2T7X2148 PS) X11 L223} 45V] 3CVl Sv | 20CMA/ 175C | SOCMWF] 200” 1LOP) 200MN 2MA} ALN] FEB] 803528} 2N3906 | 0 
ZTX214BK | PS) X11 124) 45V 1 30v) Sv | 200MA] 175C | SCCOMWF) 200 19P) 200MN 2MA| ALN| FEB] BC309 | 2N6003 | O 
ZTXZ14RL | PS] X11 L25] 45V | 3CV] SV | 20CMA;/175C | SOOMWF) 200M LOOP; 200MKA 2A] ALN] FEB! BC30S9 | 2N6003 | O 
ZTX214BM | PS/ X11 L26| 45V/ 30v) 5v | 200MA/175C | SOGMWF) 200M LOP| 2COMN 2MA| ALN] FER| BC 3528) 2N3906 | 0 
ZTX214C PS; Xi1l L123] 45V |] 30v) Sv | 2COMA) 175C | 5O00MwF] 200 1OP] 350™N 2MA! ALN] FEB) BC39 28) 2N3906 | C 
ZTX214CK | PS} X11 L24| 45V |] 30v) Sv | 20GMA!/ 175C | SOCMWF) 200M 1OP| 350MN 2MAl| ALN] FEBI}S3C30S | 2N6003 | 0 
2TX214CL | PS|X1LL L25/] 45V | 30v) Sv | 200MA)175C | SOOMWF] 290M LOP| 350N 2MA] ALN] FFB} BC39S | 2N6003 | 0 
ZTM214CM | PS] X11 L226) 45V | 30vV] Sv | 200MA4;175C | SOOMWF) 200M ICP] 350MN 2MA/ ALN] FEB] BC352B] 2N3906 | C 
ZTX223 NS} x1 L23| SCV | 30v) SV | 400MA;)175C | SOCMWF] 100" L2P] LOOMN S5CMA| AMG| FEB| BC 387 | 2N440L | O 
Z¥X223K NS| X11 L224) 50V) 30v) Sv | 400MA)175C | SOOMWF] 190M 12P) LOOMN 5CMA| AMG] FE8/8C338 | 2N5818 | 0 
Z£TX223L NAS] X1L £25) SOV] 30vV; SV |} 400MA/)175C | SOCOMWF] 100M 12P/] LOOMN 5CMA!| AMG| FE8| 8C338 | 2N5818 | 0 
ZTX223M NS] xl L26] SOV! 30vj SV | 4COMA|175C | 5SOOMwF/ 1904 12P] 1COMN 50MA| AMG] FFB] BC387 | 2N4401 | O 
ZIX223A NS] X11 L23] 5OV | 20Vl Sv | 400MAI175C | SOCMWF) 1006 12P) 1COMN SOMA| AMG! FEB! BC387 | 2N4401 | 0 
ZTX223AK | NS] X11 Lz4} SCV] 30vj Sv | 40CMA}175C | SOCMhWF] 100M 12F) LOOMN 5CMA!l AMG! FER] BC33u8 | 2NSB8LY | 0 
ZTX223AL {| NS| X11 L25] 59V] 30v) Sv | 400MA/ 175C | 5O0CMWF) 100M 12P] 1LOOMN S5CMA/AMG| FEB/8C338 | 2N5B8138 | 0 
ZTX223AM |AS| KIL L26| DOV | 30v) Sv |] 4OCMAIL75C | 5OOMWF! 109M 12P] LCOMN 5OMA]) AMG] FER| BC 387 | 2N4401 | O 
ZTX223BK | NS] XLL L24| 50V] 30v] 5V | 400MA;/175C | SOCOMWF] 100M 12P) 20OMN SOMA! AMG| FES3| BC338 | 2N5618 | O 
27X2233 NS] X11 L232] SOV] 30vl SV | 400MAl175C | SOCOMWF] LOOM 12P] 200¥N SOMA|AMG| FEB|BC387 | 2N4491 | C 
ZTX223BL |AS|X12L L25} 5CV} 3Cvi Sv | 400MA/175C | SOCMWF] 100M 12P| 2090MN 5SCMA)AMG| FEB/ BC3A7 | 2N4401 | 0 
ZTX2238M INS] X11 L26) 5OV} 30v] Sv | 400MA;175C | SUOMWF] 100M 1L2P] 200MN SCMA| AMG!) FER! BC 338 | 2N5818 | 0 
ZTX237 No] Xl L232) SOV |] 45v} 6v | 1GOMA/125C | 300MWF/ 150" SP! L1OMN 2MA| ALG| FER] 8C 347A) 2N3903 | 0 
ZTX237L NS] X11 L25] 50V ] 45V] 6v | LOGMA;]125C | 3COMWF;} 150M SP] 1LLOMN OMA) ALG] FEB|BC237 | 2N5825 | 9 
ZTX237A NS] X11 L232] 59V ] 45v) €V [ LOCMA)125C | 3CCMWF] LSOM 5P] LIOMN 2MA|ALG| FEB] 6C 347A] 2N3903 | 0 
ZIX237AL | NSIT X1LL L25} 59V |] 45v] 6v [| LOCMA|/L25C | 300MWF/ 150M 5P)] LIOMN 2MAl ALC] FES] 80237 | 2N5825 | 0 
ZTK23728 AS] X11 L23] 5CV | 45v] 6V | 100M4/125C | 300%WF] 150M SPI] 2COMN 2MA) ALG] ML8| 803474] 2N3993 | 0 
2TX237BL |NS|] X1LL L25} SOV |} 45v) 6V | LOOMA|125C | 30CMwF/] 159" SP] 200MN 2MA/ALG| FEBI6C237 | 2N5825 | 0 
271X238 AS] X11 L223] 30V ] 20v) SV | 1OOMA)125C | 300MWF/15U 5B] L1LOMN 2MAJ/ALG| FEB{BC347A! 2N3903 | C 
ZTX238L NS|XL1 L25} 30V] 2CV} 5V | LOOMA/125C | 300MWF/ 150M SP] LIOMN 2MA/ALG| FER] BC237 | 2N5825 | O 
LIKX23B8A NS|XiL LZ22] 30V |] 2Cvj Sv | 1l0CMA;L25C | 300MWF] 159 5P] LLOMN 2MA| ALG| FEB | BC 3474] 2N3903 | O 
ZYX238AL |NS]XLL L25] 30V | 20v) Sv | LOGMA}125¢ | 3COMWF/) 150" SP] LLOMN 2MA|AL CE] FEB] BC237 | 2N5825 | © 
£TX2388 NS|X1L i233} 20V } 20v) Sv | 100M4)125C | 30CMhF)/ 150" SP) 200N 2MAl|ALG] FEB) BC 3474) 2N3903 | O 
Z¥X2383L |NS|X11 L2Z25] 30V | 20v| SV JY LOCMA[125C | 30CMwF/ 159" SP! 200MN 2MA/ ALG] FER|8C 237 | 2N5825 | 0 
ZTX238C NS] X11 L23] 3C0V ] 2Cv] Sv | LOCMA/125C | 3GOMWF] 150M SP] 420MKN 2MA/ALN| FES] BC34SC} 2N3904 | 0 
ZTK238CL [NS] X11 125) 39V | 20v/ Sv | LOGMA;125C | 300MWF) 150" SPI] 429MN 2MAl ALG] FEP|8C239 | 2N5827 | O 
271X239 AS] X11 L2z3}) 30v | 20v) Sv | LGCMA/125C | 300MWNF)/ 150" 5P] 2COMN 2MA| ALN| FEB13C349C] 2N3904 | C 
27K235 NS] X11 bei] 20V ] 2Cv) Sv [LOCMA| L25C | 2CCMWF] 150" 5P) 200MN 2MA]ALN| FEB|SC34SC] 2N3904 | 0 
ZTX239L NS|X11 L25}| 30v | 20v) SV | 1SOMA/125C | 30CMWF] 1504 SP} 200MN 2MATALNI FER/[SC239 | 2N5827 | 90 
ZTX%23GB8 hS| X11 L123) 30V | 2CVl SV | 1GCMA]125C | 3U0%wF] 150M 5P!) 2COMA 2MA]ALA| FEB | 2C349C] 2N3904 | 6 
ZTX239BL JNS([ X11 Le5] 30v | 20v) Sv | 1SOMAIL25C | 30CMWF/1LEDM SP] 200N 2NATALNI FFR|BC239 | 2N5827 | 0 
Z1XK2 39C NS} X11 Lez] 20V | 20V) SV |1COMA/125C | 30CMWFI] 190M SP) 420N 2¥A) ALN] FER [BC349C] 2N3904 | o 
ZIKX239CL [ASIXLL L25] 3CV {| 2Cv] 5V¥ |] LOCMA/125C | 300WF) 150M SP] 420MN 2MATALNTFEB|BC2359 | 2N5827 1 C 
ZTX3CO NS X11 L232] 25V |] 25v) Sv | 500MA/125C | 300MWF/ 15) L2P150/300 LCMA;AMC/FESB|BC337 | 2N4401 | 9 
ZT¥3200K AS|X11 L224} 25V ] 25V)] SV 1 500MAI125U | 3COMWFI 150M 12P)/5C/300 LOMAJAMG) FEB JBC387 | 2N4401 |) C 
ZTx3C0t NS| x11 Le5] 25V | 25v) 5V | 50CMA/125C | 3CCMWF/ ISO" 1L2P}50/300 1CMA/AMG/)FEPIHC387 | 2N4401 | C 
Z7X300™ NS|X11 L26] 25V ] 25v) SV | 500MA!}125C | 3O0MwE] 159M 12P/59/3900 LOMAJAMG| FE2/8C337 | 2N4401 | 0 
Z2IxX3C1 NS|XLL L227) 365V ] 35v) Sv |500MA/125C | 300¥wWF{ 150M 12P)50/300 L1C¥A/AMG/FEB/8C387 | 2N4401 | 0 
ZTK301« NS] X1L C24] 45V | 35v] SV | S500MA/125C | 200MWF) 150M L2P15C/3C0 LOMAIAMG/ FEB} BC387 | 2N4401 1 6 
Z9X301L NS|XLL L25| 35V ] 35vy SV | 500MA)125C | 3CCMWFILSOM 12P1590/300 LOMA|TAMG!FEBI8C387 | 2N4401 | 0 
ZIX3C1" AS}XL1 L26| 35v | 25v) SV [SQ0CMA]125C | 30CMWFI 150M 212P 150/300 1CMA/AMG/FERB|BC387 | 2N4é401 | C 
ZTX3C? NS}X1L1L L232) 35V | 35v) Sv | 5COMA/125¢C | 300MWFI 150M 12P] LOOMN LCMAJAMG|/FEB|B8C 387 | 2N4401 10 
Z1TK302k AS{X11 L24] 35V | 25v} SV | 5CCMAI125C | 300MWF/ 159M 12P) LOOMN LOMAITAG!| FES [80357 | 2N4401 | 0 
ZIK3I02L AS] X1LL Le25] 25V | 35v) SV | S5COMA/125C | 300MWF/ 159" 12P] LOOMN LOMA|AMG/ FE8/8C387 | 2N4401 | 0 
Z1X3C2™ NS|X1LL Lé6} 35V |] 35V) Sv-]SCOMA;1L25C | 30CMWF/15OCM LeP} LOOMN LOMAJAMG)FEBIBC387 | 2N44901 | 0 
Z1X3C3 NS]X1L1 L232! 45V | 45V} Sv [S500MA/1L25C | 30Q0MWF) 150M 12P150/300 1CMA/AMC/FEB|BC387 | 2N4401 ] 90 
ZTX303K AS ]X11 L24) 45V | 45v] SV [S5D0MA/1L25C | 300MWF) 1504 12P 150/300 LOMAJAMGIFES | 803387 | 2N4401 | 6 
LTK303L NS|xX11 L25/ 45V | 45V{ SV |500MA/125C | 30CMWF/ 159 12P150/20C LOMWA/AMGIFEPB|BC 387 | 2N4401 | C0 
Z1TK303M AS |XL1 £26] 45V | 49V] SV |5COMAL125C | 3CCMWF/L5SO™ 12P150/300 | LOMAJAMG/ FER (BC337 | 284401 | C 
Z2TX3C04 NS] XLL L23/ 7OV ] 7CV) 5V¥ | 500"A1125C | 30CMWF] 150” L2P 150/300 LCMA/AMH| FES | 8C387 | 2N4401 | 0 
ZI¥X304K AS|Xi1 124] 7OV | 76V) SV |S5OCMA/L25C | 300MWFI 150M 12P150/3NC LOMAJAMHIFEB [BC3d7 7 2N4401 [9 
ZTX304L AS] XLL L25] 7OV |] 7OV] S¥ |500MA/125C | 300MWFI] 159M 12P 150/300 LOMAJAMH/ FEB | 8C337 | 2N4401 | 0 
ZTX304M N3 [x11 Lz2é| 70V | 7OVi 5V | SCCMA!125C | 30C¥WF/ 150M 12P15C/ 200 LOMA JAMH|FEP/BC387 | 2N4401 | 0 
Z1™X310 NS|XLL L23] 20V | 20vl 32V | 20CMA/125C | SU0MWF) 200M 6P 20™N LCMAJRLS|FER|BSX20 | 2N2369 | 0 
ZTX2iCK NS [X11 L24] 20V | 20V| 3¥ |20CMA1125C |300MWF/290™ 6P 20MNR LCMAIRLS|TFES [BSK20 | 2N2369 | 0 
ZTX310L AS|X11 Le5; 20M | 20V;] av | 20CMA/125C | 300MWwF/ 200" 6P 209N LOMA/RLS|FEA[ASX20 | 2N23659 | 0 
Z17X310M NS {X11 L226} 20V | 20v; 3V | 200MA/125C | 300MWF) 2006 oP 20MN LOMAIRLS|FEB/BSX20 | 2N2369 | 0 
2TX311 NS{X1LL L223) 2Cv | 15v} SV {20CMA/125C | 300MhF/ 200M G&FI50/2C0 LCMAIRLSI FER |[BSX20 | 2N2369 | 0 
ZTXI1LIK NS {X11 L244] 20V | 15v] 5V |]20CMA/125C | 30CMWF/ 290M 6P)/50/200 LOMAIRLS|FEBIBSX20 |2N2369 | 0 
ZTKALLL NS |XL1 L25] 20V }, 15V] 5V | 200MA/125C | 300MWF/ 200M 6P 150/200 1OMA/RLS|FES3|BSX20 |2N2369 | 0 
ZTX311™ NS |[XLL Lz6] 20V | 15v) Sv {20CMA/125C | 30GMWF]200 6F/5C/2N0 LOMA IRLS|FEB[BSX20 | 2N2365 | 0 
ZTX312 NS|X11 &23) 30V | 1l2vi Sv | 2COMA)125C | 30CMWF)400M 4P 40 MN LCMAI/VLSIFEBIBSX2C | 2N2369 | 0 
ZTX412«K AS{XL1L L24|/ 3CV | 12V} 5V | 20CMA/125C |30CMWF)409M 4P 40MN ICMA|VLS/FES |[ASX2C | 2N2369 |0 
ZTX312L NS/|X11 L25] 3O0V | L2vyi_ SV | 20CKMA/125C | 300MWF/400M 4? 4OMN LOMA)VLS|FER|BSK20 |2N2369 | 9 
ZTK212M AS |X11L L26) 30V | 12v] 5V | 2COMA/125C | 3COMWF/4COM 4P 40MN LOMA|VLS)FEB1BSK20 | 2N2309 |G 
2TX313 NS X11 L23] 40V |] 15v] Sv |}20CMA/125C |30CMWFi/500M 4P 140/120 1CMAIVLS|FE® IBSX2C | 2N2369 | 6 
ZIX313K NS |XLL L24} 40V | 15vi 5V [20CKMA|/125C | 30CMWF/530" 4P140/120 LOMAIVLS|FEB|BSX20 [2N2369 | 90 
ZUX313L NS {X11 L25| 40V | 1§v| SV |}200MAJ]125C | 300MWF/500M 4P )40/120 1GMA|VLS|FEB |BSxX2C |2N236S | 0 
ZTX313é NS 1X11 L2é€| 40V 1] 15V1 SV | 200MA[125C |300MWF [500M 4P |4C/120 10MA|VLS [FES |BSX20 |2N2369 | 0 
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TRANSISTOR 


NUMBER 


217X314 
ZTX314K 
ZTXBL4L 
ZTX3 14M 
217x320 


ZTX320K 
ZIX32CL 
ZTK32CM 
Z1X321 

Z1K321K 


ZTX321UL 
217X321” 
Z1X325 
27X32 5K 
ZUK325L 


ZTX325M 
ZTX326E 

LTIX32EK 
£TX326L 
LTK3A2EM 


ZTX327 
ZTX327K 
ZTX327L 
2TX327™M 
ZTX32C 


21X330K 
ZY X330L 
ZTX230" 
Z1X3231 

2TX331K 


2UX331L 
Z7X331M 
ZTX337 
219X338 
ZTX341 


ZYX341K 
ZIKX3I41UL 
2TX341M 
117X342 

LIX342K 


ZTX342L 
Z1X342M 
Z1X35C 

2TX350K 
ZIX350L 


2TX35CM 
ZTX360 

ZTX360K 
ZTX360L 
ZTX4360™ 


£7xX382 
Z7X3823 
ZIX382C 
LTX383 
27X3833 


21X35 83C 
ZTX384 
Z1X384B 
Z™X384C 
ZTX5CC 


ZIX5COK 
ZTX500L 
ZTX50CM 
721X501 

ZIXSCLK 


ZYXSOIL 
ZTX501M 
ZTX502 

ZTX5C2K 
ZIX5C2L 


ZTX5026 
Z1TX503 
ZTX5C3K 
Z1X503L 
ZTX50 3M 


ZTX504 
ZTX304K 
ZIXSC4L 
ZLTXS504M 
Z1xK510 


rxad 
xil 
X11 
X11 
X11 


X1l 
X1L 
X11 
X11 
X11 


X11 
X11 
X11 
X11 
M11 


x11 
X11 
X11 
X11 
x11 


x11 
X11 
XLL 
x1L 
X1Lh 


x11 
x1i 
X1il 
X11 
x11 


XL1 
XLk 
X11 
M11 
X11 


X11 
xLL 
x11 
X11 
X11 


xii 
X11 
X11 
X11 
X11 


x11 
X11 
X11 
X11 
X11 


x11 
X11 
X11 
Xit 
x11 


x10 
X1k 
X11 
x11 
Xil 


X1Li 
X11 
x11 
X11 
x11 


X11 
MLL 
X11l 
X11 
X12 


x1l 
X1l 
x11 
x11 
X11 


X11 
x11 
XLL 
XLL 


|x1L 


L22 
L24 
L25 
L 26 
L23 


L24 
L25 
Lzé 
l23 
L24 


Lz5 
L126 
L23 
L24 
L25 


Lzé 
L223 
L24 
L25 
L26 


L23 
L24 
L25 
L26 
L23 


L24 
L25 
L26 
L23 
L24 


L256 
L26é 
le? 
23 
L23 


L24 
125 
L 26 
L23 
£24 


L<25 
L26é 


,l23 


L24 
L25 


Lee 
i22 
L24 
L25 
L26 


L23 
L2?2 
L2? 
L23 
i223 


L2c 
L223 
L23 
L23 
Le3 


L24 
L25 
Lz6 
L23 
24 


L25 
L26é 
L23 
L24 
i25 


L 26 
L23 
L24 
L25 
L26 


L223 
L24 
L25 
L26 
L23 


40V 
40V 
4CV 
40V 
3CV 


30V 
30V 
30V 
320V 
30V 


30V 
30V 
30V 
30V 
30V 


30V 
30V 
30V 
30V 
30V 


SCV 
50V 
50V 
50V 
3CV 


3CV 
30V 
39V 
45V 
495V 


45V 
45V 
50V 
30V 
10CV 


LOOV 
10CV 
100V 
129V 
1290V 


120V 
120V 
SCV 
50V 
50V 


SCV 
690V 
oCV 
60V 
60V 


scyv 
50V 
50V 
45V 
4SV 


45 
45V 
4SV 
45V 
25 


25 
25V 
25V 
35V 
325V 


35V 
35% 
35V 
35V 
35V 


25V 
45V 
45V 
45V 
45V 


TCV 
T9V 
1GV 
70V 
L2v 


iSV 
15V 
15V 
15V 
15V 


15V 
15V 
15v 
15V 
15v 


15V 
15V 
15V 
15V 
15V 


15V 
L5v 
15V 
15v 
15V 


45V 
45¥ 
45 
45V 
30V 


30¥ 
3CV 
3Cv 
45 
45v 


45V 
45V 
45V 
20V 
LCOv 


10Qv 
100V 
100V 
120 
12CVv 


12C0Vv 
120Vv 
45V 
45 
45V 


45V 
49V 
40V 
4CV 
4CVv 


45¥ 
45% 
45V 
30V 
3CV 


3CV 
30V 
30V 
30V 
25V 


25V 
2sV 
25V 
35V 
35 


a5v 
35V 
35V 
35v 
35V 


25V 
45V 
45 
45V 
45 


70¥V 
70V 
TOV 
70V 
12v 


a 
5V 
5V 
3V 


3V 
3V 
3V 
3V 
3V 


3V 
3V 
2V 
2v 
2 


2v 
2V 
2v 
2V 
2v 


5V 
5V 
5V 
5v 
5V 


5v 
5V 
5V 
SV 
5V 


5 
5V 
Sv 
5V 
Sv 


5V 
5V 
5v 
5V 
Sv 


5V 
SV 
Sv 
5V 
5V 


5V 
5¥V 
5V 
5V 
5V 


6v 
6V 
6V 
6V 
6V 


6NV 
6Vv 
6v 
6v 
5V 


SV 
SV 
5V 
5V 
5V 


5V 
SV 


2Z20CK¥A 
200MA 
200MA 
200MA 

5CMA 


SOMA 
50MA 
50MA 
SOMA 
5CNA 


SOMA 
SOMA 
5CMA 
5OMA 
5CMA 


5OMA 
SCMA 
5SCNA 
SOMA 
SCMA 


80CMA 
800A 
BOCNA 
B800MA 
SOOMA 


SOCWMA 
500MA 
5OCNA 
500MA 
5OCMA 


5OCWMA 
5OCMA 
eGCMA 
8cOMA 
100MA 


10CWA 
1J0MA 
LGOMA 
1LOOMA 
10CMA 


100¥A 
LOOMA 
1LOCGMA 
LOOMA 
1OCGWA 


1COMA 
1A 
iA 
1A 
1A 


100MA 
1OCMA 
1LOCWA 
LOOMA 
10CMA 


LOCMA 
icowa 
LOCWA 
1OCMA 
SOOMA 


5CCMA 
5Q0MA 
SOOMA 
5SCONMA 
S5CCMA 


50OCWMA 
SOOMA 
SOQQMA 
500MA 


125C 
125C 
125C 
125¢C 
125C 


125C€ 
125¢ 
125C 
125C 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125¢ 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C 


150C 
150 
150C 
150C 
125¢ 


125C€ 
125C 
125C 
125¢ 
125C 


125C 
125C 
15¢cc 
150C 
125C 


125C 
125¢ 
125¢ 
125C 
125C€ 


125C 
125C 
135C 
135C 
135C 


135¢ 
125C 
125C 
125C 
125C 


125C 
125C 
125C 
L25C 
125C 


125C€ 
125C€ 
125C 
125 
125C 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C€ 


125¢ 
125€ 
125¢C 
125C 


5OCMA|125C 


SOCMA 
5SOQMA 
SOCMA 
SOOMA 
500KMA 


SOQOMA 
5COMA 
SOCMA 
5Q0MA 
20CMA 


125C 
125C 
125C 
125C 
125¢€ 


125C 
125C 
125C 
125C 
125C 


300MWF 
300"WF 
30CMWF 
30 0MWF 
25CMWE 


250MhF 
250"WE 
25 CMRF 
25CMWF 
250MWF 


25 CMW 
25C0MWF 
20CMWF 
20CMWF 
200MWF 


20CMhF 
20 CMWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 


50CMWF 
50 CMWF 
SOOMWE 
500 MWE 
30CMbF. 


3Z0CMWEF 
JOOMWE 
30CMWF 
300 ¥WE 
3CCMnF 


ZOCMWF 
300MWE 
36CMbWF 
36CMWE 
30C WE 


300MWF 
300"wWF 
3CCMHEF 
30 CMwF 
3COMWF 


300MhHF 
30CMWF 
Z0CMWE 
30 CMW 
Z200MWF 


30CMWF 
SOCMWF 
SOCMWF 
SOOMWE 
SOCMKF 


45ONWE 
495 GMWE 
45 0MWE 
450 MWE 
45 CMWF 


45 CMWE 
45 0MWF 
45CMWE 
450MAF 
30CMhE 


300MWF 
300 MWE 
Z00MWF 
300MWF 
3CC WF 


Z00MWE 
300WF 
30CMbWF 
30CMWF 
300 "WF 


300MWEF 
3Z00MWEF 
3CCMWE 
30 CMWF 
300MWF 


30 CMWE 
30CMWF 
Z0C*WF 
3OOMWF 
30 OMWF 


125 


500M 
500M 
500K 
500 
600M 


6COM 
600M 
600% 
6006 
600M 


690" 
é00" 
1G 
iS 
1G 


1G 
1G 
1G 
1G 
1G 


€0”" 
69M 
60M 
59M 
39 


30M 
30M 
30M 
39M 
age 


30” 
3UM 
60" 
50 
50M 


50M 
50M 
50M 
50M 
50 


50” 
50M 
129” 
125M 
125 


1256 
250M 
250M 
250M 
250 


15C 
150M 
150 
150 
LSU 


159 
150™ 
150M 
150 
150” 


159™ 
150™ 
150" 
150 
150” 


159M 
150M 
150 
1506 
150M 


150* 
159M 
1506 
150M 
150M 


150” 
150M 
150M 
150M 
400M 


ae 
4P 
4P 
1P7 


1P7 
1P7 
1P7 
1P7 
1P7 


1P7 
1P7 
1P5 
1P5 
1°5 


1P5 
1P5 
1P5 
1P5 
1P5 


18F 
18P 
18P 
18P 

aP 


gP 
ap 
ep 
g8P 
BP 


BP 
aP 
20P 
20P 
10P 


10P 
10P 
LOP 
19P 
19P 


10P 
10P 
4P 
4D 
4P 


4P 
20P 
20P 
20P 
20P 


1OF 
108 
19? 
Lop 
10P 


1QoP 
10P 
icp 
1cPe 

6P 


6P 
6P 
aP 
6P 
oP 


6P 
6P 
4P 
6P 
6P 


6P 
6P 
oP 
SP 
6P 


6F 
oP 
oP 
6P 
6P 


40/120 
40/120 
40/120 
40/120 

20MN 


20¥N 
20MN 
20MN 
20MN 
20MN 


20™N 
20MN 
25/150 
25/150 
25/150 


25/150 
25/150 
25/150 
25/150 
25/159 


€3MN 
63MN 
63MN 
63MN 
LOOMN 


10CMN 
LONMN 
1COMN 
40/129 
40/120 


40/120 
40/120 
1CONN 
LOOMN 
30MN 


30CMN 
30™N 
30MN 
30MN 
20MN 


30K 
30MN 
4ONN 
49OMN 
4OMK 


40QMN 
25/150 
25/150 
25/150 
25/150 


1OOMN 
240MN 
450MN 
1GOMN 
240MN 


450MN 
LOOMN 
24CMN 
450MN 
50/300 


50/200 
50/300 
50/390 
50/306 
59/300 


50/300 
50/209 
1O0MN 
100MN 
LOOMN 


1COMN 
50/300 
50/300 
59/300 
50/300 


50/200 
50/300 
50/300 
50/309 
40/150 


10MA 
10MA 
10MA 
LGMA 

3MA 


MA 
3MA 
3MA 
3MA 
3MA 


aMA 
aMA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2Ma 
2MA 
2MA 


1CCMA 
1CCMA 
1COMA 
100A 
LOOQUA 


1CCLA 
1LOCUA 
LOOUA 
10uA 
LCUA 


1CLA 
10UA 
100MA 
LCOMA 
2MA 


2Ma 
2vA 
2MA 
2MA 
2MA 


2A 
2A 
2MA 
2A 
2A 


2MA 
5CCMA 
5CCMA 
5OCWA 
500WA 


1CUA 
2MA 
2A 
LOUA 
2MA 


ava 


1 CU As 
an 


2éA 
2MA 
LCMA 


1CMas 
10MA 
10MA 
10MA 
1cMA 


10MA 
10MA 
LOMA 
LOMA 
1CMA 


10MA 
10MA4 
1CMA 
LCMA 
LOMA 


10MA 
10MA 
1CMA 
LOMA 
30MA 


WLS 
VLS 
VLS 
VLS 
VLA 


VLA 


VLA 
VLA 
VLA 
VLA 


VLA 
VLA 
ULA 
ULA 
ULA 


LLA 
ULA 
ULA 
ULA 
ULA 


AMG 
ANG 
AMG 
ANG 
ALN 


ALN 
ALN 
ALN 
ALN 
ALN 


ALK 
ALN 
AMG 
AMG 
ALH 


ALH 
ALH 
AL‘ 
ALH 
ALF 


ALH 
ALH 
ALG 
ALS 
ALC 


ALG 
VMS 
VMS 
V¥S 
VMS 


ALN 
ALN 
ALN 
ALN 
ALN 


ALK 
LN 


ALN 
ANG 


AMG 
ANG 
ANG 
AMG 
AMC 


AMG 
AMG 
ANG 
AMG 
AMG 


ANG 
AMG 
AMG 
ANG 
AMG 


AWH 
AMH 
AMH 
ANH 
VLS 


FER 
FER 
FEB 
FEB 
FEB 


FEB 


FEB 


FEP 
FEB 
FES 


FEB 
FER 
FEB 
FEB 
FEB 


FER 
FER 
FEB 
FEB 
FER 


FEB 
FER 
KER 
FES 
FER 


FES3 
Fee 
FFP 
FEB 
FER 


FEB 
FES 
FER 
FEB 
FEB 


FES 
FES 
FEB 
FER 
FES 


FER 
FES 
FER 
FER 
FEB 


FFR 
FER 
FES 
FER 
FER 


FER 
FER 
FEB 
FEB 
FER 


FFR 
FES 
FES 
FE3 
FEA 


FEB 
FES 
FEE 
FE8 
FEA 


FE3 
FE3 
FER 
FEB 
FES 


FER 
FES 
FER 
FEB 
FES 


FER 
FES 
FES 
FEB 
FEB 


“OB EURO 
"TOT MIN MAX EQVT. 


BSxX26 
BSX20 
BSX2G 
BSX20 
BFX73 


BFE X73 
BFX73 
BFX73 
BEX73 
BFX73 


BF X73 
BFX73 
BFY9C 
BFYIO 
BFY9C 


BFYIG 
BFY9O 
BFYYC 
BFY9C 
BFY9C 


BCIB8E 
BC 328 
BC 326 
BC3438 
BC 349C 


PC23S 
BC2 395 
BC 349¢ 
8C349C 
BC239 


BC? 3S 
BC 34SC 
BC 387 
BC337 
BSX2l 


BSx2l 
BSX*21 
BSX21 
4SX21 
BSX21L 


BSX2] 
BSX21 
BC350A 
BC 397 
B8C3907 


BC 35CA 
BSX59 
BSX5S 
BSX59 
BSX59 


BC349C 
BC 349C 
BC34SC 
BC34SC 
BC 349C 


BC34SC 
BC 3490 
BC 349C 
BC349C 
BC337 


BC32e 
BC 328 
BC 387 
BC337 
BC32& 


BC 328 
BC337 
BC 387 
BC328 
BC32e 


BC 337 
B8C337 
BC328 
BC 328 
BC387 


BSX21 
BSX21 
BSXK21 
BSX20 
BSw2s 


USA 
EQvVT. 


2N2369 
2N2 369 
2N2369 
2N2369 
2N918 


2N918 
2N918 
2N9L8 
2N91L8 
2N918 


2N918 
2N918 
2N2357 
2N2857 
2N2857 


2N2857 
2N2857 
2N2857 
2N285T7 
2N2857 


2N440 3 
2N5819 
2N5819 
2N440 3 
2N 3994 


2N5827 
2N5827 
2N72904 
2N3904 
2N5827 


2N5827 
2N3904 
2N440¢8 
2N4408 
2NLOICGR 


2N199CR 
2N1990R 
2NLIIGR 
2NL990R 
2N1L99CR 


2N1990R 
2N1990R 
2N3905 
2N6015 
2N6015 


2N390 5 
2N 37725 
2N3725 
2N3725 
2N3725 


2N3904° 
2N 3904 
2N3904 
2N3904 
2N3994 


2N3904 
2N 3904 
2N3904 
2N3904 
2N4401 


2N5819 
2N5819 
2N4401 
2N4401 
2N5819 


2N5819 
2N440 1 
2N4401 
2N5819 
2N95819 


2N4401 
2N4401 
2N5R19 
2N5819 
2N4401 


2N1990R 
2NL99OR 
2N199CR 
2N1990R 
2N3546 
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PM T F C 
TRANSISTOR | OA J P T OB EURO USA 
NUMBER LT MAX TOT | MIN MAX EQvT. EQvVT. 


ZTxX510K PS]x1l L24] 12V ]12v)] 4V¥ {200MA/125C |30CMWF/400M 6P 40/150 3CMAIVLS |FEB|BSW25 |2N3546 
ZIX510L PS |X11 i125] 12V | 12v] 4v¥ {200MA/125C |300MWF|400M 6P |40/150 Z0MAIVLS|FEB |BSW25 |2N3546 
ZTX510M PS {x11 L26] L2vV | 12V] 4V |200MA/125C | 300MWF|400M 6P 140/150 ZOMA|VLS|FEB |BSW25 |2N3546 
ZTX530 PS jXx11 Lz3] 30V | 30V! SV |500MA|/125C |30CMWF] 30” S8P| LOOMN |LOOUA [ALN |FEB |BC309 | 2N6003 
ZTX530K_ | PS |XL1L 124] 30v | 30v] Sv [500€A/125C |300MWF{ 30” BP] 1O0MN |1COUA JALN|FEB |BC309 |2N6003 
ZTXS53CL PS|XLL L25] 30vV | 30v| 5V |SCOMA;{L25C |300MWF] 30M &8P| 100MN /100UA/ALN|FE8 |8C309 |2N6003 
ZTX5306 PS |Xil Lz6] 30V | 30v! 5v |500MA|125C |300MWF] 30 8P] LOOMN |J1LO0UA/ALN/FEB/8C309 |2N6003 
Z™K531 PS {X11 L231 45V | 45V| 5V |500MAJ125C |300MWF] 30" 8P/4C/120 |1L00UA/ALN| FEB |BC309 | 2N6003 
2TX531K PS/X11 L24] 45V |45v| SV |50CMA/125C |30CMWF] 30” 8P/40/120 |1CGUA JALN/FER |BC309 | 2N6003 
ZTX531L PS|X11L L25] 45V | 45vl Sv |500MA|125C |30CMWF| 30M 8P 140/120 JLOGUAJALNIFER |[BC309 |2N6003 
Z£TX5316M PS | x11 L26| 45V 145V| SV [S5O0OMA|L25C |300MWF] 30M 8P j4C/12C |1OOUAJALN|FES (80309 |2N6003 
LZTX541 PS {x11 L22)100V 5V |LOOMA/1L75C | 50CMWF 30MN 2MA |ALH|FEBIBSV68 | 2N3497 
ZT™X541K PS /X1L L24]100V SV |100MAJ175C | SOOMWF 30MN 2MA |ALH| FEB |BSV68 | 2N3497 
ZIX541L PS {X11 L25/100V 5V | LOCMA]175C | 50CMWF 30MN 2MAJALK/FEB IBSV68 | 2N3497 
ZTX541™ PS {XLL L26/100V 5V |100MA/1L75C | 500MWF 30MN 2MA/ALHIFEB/BSV68 |2N3497 
Z1X542 PS|X1LL L23)100V 5V | 100MA}175C | 5O0OMWE 30MN 2MAJ/ALHI] FEB |BSVO8 | 2N3497 
ZTX542K PS |X11 L24/10CV 5V | LOOMAs175C {| SO0OMhWF 30MN 2MAJALH|FEBIBSV68 | 2N3497 
Z¥X542L PS X11 L25/100V 5v | LOOMA;175C | 500MWF 30MN 2MA/ALH|FEBIBSV68 |2N3497 
ZIX5426 PS/X11 26 /1COV 5v | LOCMAIL7SC | SOOMWF 30MN 2MAJALFIFER |BSV68 |2N3497 
ZTX37C2L [PS] x11 L25} 40V | 25vi SV | 200MA/150C | 360MWF/1COM 12P 60MN SOMA|ALG/FEB |BC307 |2N65015 
ZTX3703L |PSIXLL L25] SOV | 3CV} SV }'200MAJ/150C |360MWF/100M 12P 30NN 5OMA/ALG/ FER |BC307 | 2N6015 
ZTX3704L INS |X1LL L25] SCV | 3CV} SV |80GMA/150C | 36CMWF/100M 12P |] 300MN 5CMA/AMG|FES 138C338 | 2N5818 
ZTX3705L |INS [X11 L25| 50V | 30vVi SV | B8UVOMA/150C |625MWF/100M L2P] LSOMN 50MA|AMG/IFFEB/BC338 |2N5818 
EUX37TO6L JAS|KIL L25| 40V | 20vV} 5V¥ |800MA/150C |6€25MWF/100M 12P | 600MN 50MA /ANG/FES [BC 338-1} 2N5818 
Z¥X3707 AS | X11 L23]) 30V |] 30V] 6V 3CMA|175C | SOOMWF 1Q09MN |1OQUA]ALN|FE3 18C349C | 2N3904 
ZIX3707K INSIX1LL L24] 30V | 30V] 6¥ 30MA;}175C | 5CCOMWF LOOMN J1LCOUAJALN| FER |BC239 | 2N5827 
ZTX3707L |NS/X1I1 L25] 3CV |] 30V] 6V ZOMAI175C | 500MWF LOOMN |ICCUSTALANIFE81BC239 | 2N5827 
ZTX37C7TM INS IXL1L L26|] 30V | 30v/ 46V 30MA|175C | 500MWF LOOMN |100U4 /ALN|FE3 |1BC349C | 2N3904 
ZTX3708 AS |XEL Lz2} 30V | 30v] 6V 3OMAJ175C | 500MWF 45/6€0 IMA ALG] FEB | BC 347A) 2N3903 
ZTX3708K |ASIXILL L24] 30V |} 20V] 4V 30MA/175C | 500¥wWr 45/660 LMA /ALG|FEB|BC237 | 2N5825 
2ZTX37TOBL INS|XLIL L25] 30V | 30V] 6V 3OMAJ{175C | SOCMWEF 45/660 LIMA JALG/FFE1BC237 |2N5825 
ZTX3708M JNS/X11 L26| 30V | 30vV] 4V SOMAJL7T5C | SOOMWF 45/660 1MA/ALG|FFB | BC347A | 2N 3903 
ZY¥X37C9M JNSIXLL L2é] 30V | 30v] 6V 3OMA/175C | SOOMWEF 45/165 IMA /ALG|/ FES | BC 34 74] 2N3903 
ZTX370S NS | X11 Lz2] 30V | 30v) éVv SOMATL75C | 500"WEF 45/165 IMA JALG| FER ISC 3474] 2N 3903 
ZIX3709K INS|XMLL L24] 30V |} 30V] 4Vv 3OMA/1L75C | SCOMWF 45/165 IMA/ALG/FER/BC237 | 2N5825 
ZTX3709L = JNS|X11 25] 30V |] 30v] €éV 30MA/175C |500MhF 45/165 IMA/JALG/FFR/BC237 | 2N5825 
ZTX371C AS] X11 t{22] 30V | 30v| 6V 30MA}175C | SOOMhF 90/330 IMA |ALG/ FEB | BC 347A) 2N3903 
ZIX37LOK JAS] XL L24| 30V | 39v] 6V ZOMA/175C | 5SO00MWF 45/165 IMAJALG]FE3|]BC237 | 2N5825 
ZTX3710L INS] X11 L25} 3CV |} 30V| 6¥ ZOMA|175C | 5O0CMhF 45/165 IMA/ALG|FER/BC237 | 2N5825 
ZIX371LOM JINS|X11 L26] 30V | 30v] 6V 30MAI175C | 50CMWE 45/165 LMA|/ALG| FFR/BC 347A] 2N 3903 
Z2TxK2711 AS |X11 L232) 30V | 30V; 6V 30MA/175C | 5O0O0MWF 180MN 1MAJALN| FES | BC 349C | 2N3904 
ZTX3711K |NS]X11 Lz4] 30V | 30vj 4V 30MA/175C |50CMnuF 180MN IMAJALN| FEB 1BC239 | 2N5827 
ZIX3711L JNS|XLL Lz5] 30V | 30V] 6V ZOMA/175C | 5OCMWF 1&8 OMN IMA |ALN| FER 1BC239 | 2N5827 
ZUX3711M |INS{X11 L26] 30V ] 30V| 6V $SCMA/175C | 50CMWF 1L80MN IMA)ALN|FEB /3C349C | 2N3904 
27X3903 NS|X11 L232] 60V | 40v] 6V | 200MA/135C | 31CMWF/ 250M 4P150/150 LOMA /ALG/FER | BC 34 7A| 2N3903 
ZTX3904 NS} X11 L23] 60V | 40V] 6Vv | 200M4/135¢0 | 31LOMWF/ 250 4P) LOOMN LOMA/ALN| FEB | BC 349C | 2N3904 
ZTX3904K INS] X11 L244; 60V ] 40V] 6v {200MA/135U | 31CMWFJ250" 4F) LOOMN YOMAJALN| FEB /8C239 | 2N5827 
Z1X3904L INS| X11 L25| 60V | 40V] 6V | 200MA/135C | 3LOMWF] 250" 4P) 1LOOMN LOMAJALN] FER /BC239 | 2N5827 
ZIX3SO4M INS|XLL L266} 60V | 40v] 6V |20CMA/135C |3LOMWF)] 250M 4P) 1LOOMK 1CMAJALN|FES 1 8C34S9C/ 2N3904 
ZTX39C5 PS| X11 L23] 40V | 4CV] Sv {200MA/135C | 31L0MWF] 290M 5P15C0/150 LOMA/AMG/FEB}BC338 | 2N4403 
21X3906 PS}X11L L23| 4C0V | 40V) 5V | 200MA/135C | 310MWF/ 250” 5P)] LOOMN 1OMA|AMG| FER |BC388 | 2N440 3 
ZTX39CEK |PS{X11L £24] 4CV | 40V] 5V | 200MA)135C | 31C¥WF/ 250" SP] LOOMN 1CMA/AMG| FER |BC328 | 2N5819 
ZTX3906L |PS|X11 i 24] 40V | 40v) SV | 200MA/135C | 310MWF] 250M 5P) 1LOOMN LOMAJAWMG/FFB/BC328 | 2N5819 
ZIX3906M |PS]X11 L24] 40V | 40V/ SV | 20GMA/135C | 310MWF/ 250M 5P{ LOOMN LOMAJAMG/FEB/BC388 | 2N4403 
Z1X44CO NS] X11 L23| 60V | 40V| 6V |600MA/175C |500MWF] 200M 7P150/150 |150MA/AMG/FEB/BC387 | 2N4401 
ZTX4400K |NS/X11 L24| 60V | 40V] 6V | €00MA/175C |SOOMWF| 200" 7P/50/15C |150MA/ AMG! FER I8C338 | 2N5818 
ZTX4400L |NS|X12L L25| 60V | 40V} 6V |60CMA/175C |5O0CMWF/] 200M 7P|50/150 J15CMA/AMG/FEB |8C334@ | 2N5818 
ZTX44090M INS] X11 L126] 69V | 40v| 6V | 600MA/175C |SOOMWF] 200M 7P15C/150 |15O0MA/AMG/FER| 80337 | 2N4401 
ZTX4401 NS|X11 L232] €0V |] 40V| 6V | 600KMA/175C | 5O00MWF) 250M 7P] LOOMN |150MA}ANG|FER|] BC 387 | 2N4401 
ZTX44C1K [AS] X1LL L24] 60V | 40V}] 6V | 6COMAIL75C | 5O00MWF/] 2506 TP] LOOMN |150MA/AMG| FES 160338 | 2N5818 
ZIX4401LL JNS/XLL L25| 690V | 40V] 6V | 600MA/1L75C | 50CMWFI 250" 7P/ LOOM |1L5CMA/AMG!/ FER |BO338 | 2N5818 
ZTX4401M [NS/X1L L26é} GOV | 40Vi 6V }600MAI175C | 5O00MWF/ 250M 7P] 1LOOMN |15CMA/AMG/FE8|BC387 | 2N4401 
2TX44C2 PS|xX1L L23] 40V | 40V] 5V |4500MA/175C | 5OOMWF] 150M 9P150/150 |150MA/AMG/FES|BC388 | 2N4403 
ZTX44C2K JPS|XILL L24} 40V | 40V] 5v |] 600MA/175C |SOOMWF/ 150% 9P/50/150 |1L5OMA/AMG| FEB /B8C326 | 2N5819 
ZTX4402L |PS|X1L1L L25! 40V | 40vV| SV | 600MA/175C |SQ0O0MWF/ 150 9P)/50/150 |LSOMA!AMG!] FER {BC328 | 2N5819 
ZTX4402M |PS/XILL L26| 40V |] 40V] SV | €Q0PMA/175C |5O00MWF/] 150M GP/50/150 |15CMA/AMG/FEH|BC388 | 2N4403 
21X4403 PS|X1IL £22} 40V | 40v] 5¥ |600MA/1L75C | SOCMWF| 200M GP] 100MN |150"A|/ANG/FEB/8C388 | 2N4403 
ZTX4403K [PS] X11 L24| 40V | 40V!] SV |600MA/175C | S5O0MWF/200" GP] LOOMN |150MA/AMG] FES | BC328 | 2N5819 
ZTX44C3L | PS) X1l Lz5| 40V | 4Qv| 5V |600MA/175C |500MWF/ 200” 9P] 1LOOMN |15CMA/AMG/ FEB 1BC328 | 2N5819 
Z1TX4403M |PS|X11 L26| 40V | 40v) 5V | 600MA/175C |5OCGMWF] 2006 OP] LOOMN [1SOMA|AMG| FER |BC388 | 2N4403 
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Appendix A Explanatory notes 
to tabulations 


The general layout plan of the information in the tables of 
this compendium should be immediately evident from the 
data tabulation explanatory chart set out below. 


POL| w Nese Pror| fr h, |/¢ |USE| SUP] UK |USA 
TYPE NO. | & | (hye PL! |suglsus 
MAT] © MAX |MAX |MAX|MAX | MIN [MAX BIAS ER 


(EXAMPLE) 200 
2N909 NS |TO18/LO1 | 60V |} 30V| 5V | MA 175CIMWF 50M | 25P MN MA AMG} SG1 ec 731 0 


* FOOTNOTE 
NUMERO- 

ALPHABETIC SUGGESTED 
LISTING EIA—JEDEC 

N = NPN STANDARD 

P = PNP POSSIBLE 

G = GERMANIUM SUBSTITUTE 

S = SILICON 

REFER TO CASE- SUGGESTED 
OUTLINES PROELECTRON 
APPENDIX C STANDARD POSSIBLE 
REFER TO LEAD DETAILS— SUBSTITUTE 


APPENDIX B 


MAXIMUM PERMISSIBLE 
COLLECTOR-— BASE 
VOLTAGE WITH EMITTER OPEN- 
CIRCUIT 


MAXIMUM _ PERMISSIBLE 
COLLECTOR-EMITTER 
VOLTAGE WITH BASE OPEN-CIRCUIT 


MAXIMUM PERMISSIBLE EMITTER—BASE 
VOLTAGE WITH COLLECTOR OPEN-CIRCUIT 


CODE INDICATION POSSIBLE 
SUPPLIER OF DEVICE—SEE 
“SUPPLIER” APPENDIX F 


CODE INDICATION OF 
APPLICATION USAGE— 
SEE APPENDIX A 
BIAS CURRENT AT WHICH CURRENT 
GAIN H,, IS CHARACTERISED 


MAXIMUM PERMISSIBLE COLLECTOR CURRENT 


CURRENT GAIN, NORMALLY D.C. (BUT 
SOMETIMES RELATED A.C. GAIN) AT I¢ BIAS 


SPECIFIED— WHERE MIN (“MN”) ONLY 1S 
MAXIMUM PERMISSIBLE DEVICE DISSIPATION—“F” = IN SPECIFIED TYPICAL (“TP’’) CAN BE TAKEN 


FREE AIR AT 25°C; “C’ = WITH CASE SURFACE HELD AT AS TWICE MIN AND VICEVERSA 
25°C; “H’ = IN FREE AIR AT 25°C WITH METAL HEAT 
SINK ATTACHED TO DEVICE. 


MAXIMUM PERMISSIBLE JUNCTION TEMPERATURE 


MAXIMUM COLLECTOR CAPACITANCE (TYPICAL 
USUALLY 4 TO 2 MAX)—NORMALLY EMITTER 


MINIMUM FREQUENCY CUT OFF, F,;, INDICATED IN OPEN-CIRCUIT AND INDICATED BY “P” = 

K = KILOHERTZ, M = MEGAHERTZ, G = GIGAHERTZ; PICOFARAD OR “N” = NANOFARAD—FOR HF 
F, = FREQUENCY AT WHICH COMMON-EMITTER CURRENT DEVICES Ca; 1S GIVEN AND PICOFARADS THEN 
GAIN DROPS TO UNITY; TYPICAL F;, CAN BE TAKEN AS INDICATED BY “R” INSTEAD OF “P”. 


ROUGHLY TWICE F; mun. 


*1ISS’ COLUMN INDICATES ISSUE NO. OF DATA LINE ENTRY. 
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Appendix A 


More detailed notes on the symbols and codings used are 
given below. 


Column headings 
Vito collector-base voltage rating with emitter open circuited. 
Veo collector-emitter voltage rating with base open circuited. 
Vero emitter-base voltage rating with collector open circuited. 
lemax ‘rated maximum collector current. 
T; max ‘tated maximum junction temperature. 
Pror max rated maximum device power dissipation. 
fr min Minimum common-emitter gain-bandwidth product. 
Cou max (1) when units P or N, maximum output capacitance, 
common base. 
(2) when units R, maximum reverse transfer capacit- 
ance (C,.), common emitter. 
hee Common emitter, short-circuit, current gain : normally dc, 
but ac when dc not specified. 
I< (hre bias) dc bias current at which hre measured. 


Units 

A = Amperes 
C2 = ° Centigrade 
K = Kilohertz 

M = Megahertz 


MA = Milliamperes 

MN = Minimum 

MWC = Milliwatts, case at 25°C 
MWEF = Milliwatts, free air 25°C 


MWH = Milliwatts, heat sink, 25°C ambient 
N = Nanofarads (refers C,,) 

P = Picofarads (refers C,,) 

R = Picofarads (refers C,.) 

TP = Typical 

VA = Microampere 

V = Volts 


WC = Watts, case at 25°C 

WF = Watts, free air 25°C 

WH = Watts, heat sink, 25°C ambient 

Where unit appears in the middle of the value it indicates the 
position of the decimal point; eg. 3P5 = 3.5P = 3.5 
picofarads) 


Codes used in body of tables 

"Material and Polarity’ column codes 

NG = npn germanium; NS = npn silicon; PG = pnp 
germanium; PS = pnp silicon. (Exceptionally for ‘non- 
transistors’ additional codings appear as follows: FE = f.e.t.; 
PC = point contact transistor; PH = photodevice: TH = 
thyristor; UJ = unijunction transistor) 


"Case Outline’ column codes 

TO ... = Jedec USA registered; X .... = non-standard 
outline ; related drawings for both series are in Appendix C. 
((OBS’ = obsolete). 


‘Lead Identification’ column codes 
L... = number of related drawing in Appendix D. ( OBS' 
obsolete). 


‘Use’ column codes 

In the three letter code used in this column to indicate applica- 
tions use, different systems are used for industrial, consumer 
and special applications as follows: 

1. Industrial ... first letter A,R,S,U or V; each three letters 
significant as follows: 


(First Letter) (Second Letter) (Third Letter) 


A =Audio H =Highcurrent A =Amoplifier 

R =Rf L =Lowcurrent B = Bidirectional 

S =Shf M =Mediumcurrent C = Chopper 

U = Uhf D = Darlington 

V =Vhf E = Extra high voltage 
G = General purpose 
H = High voltage 
N =Lownoise 
P = Power amplifier 
S = Switch 

2. Consumer... first letter F or T ; code significance as follows : 


FRH = Fm/amradio, general purpose, high gain 
FRM Fm/am radio, general purpose, medium gain 


FVG = FmandVhf (TV), general purpose 

TIA = TV, if amplifier 

TIG = TV, if amplifier, gain controlled 

TLH = TV, horizontal (line) output, high voltage 
TLM = TV, horizontal (line) output, medium voltage 
TLE = TV, horizontal (line) output, extra high voltage 
TUG = TV,uhf amplifier, gain controlled 

TUM = TV, uhf mixer 

TUO = TV,uhf oscillator 

TVE = TV, video output, extra high voltage 

TVH = TV, video output, high voltage 

TVM = TV, video output, medium voltage 

3. Special 


BDS = Bidirectional switch 

DUA = Dualordifferential amplifier pair : 
FET = Field effect transistor s 
MPP = Matched pair 

PCT = Pointcontact transistor 

PHT = Photo-device 

QUA = Quad assembly 

THY = Thyristor 

UJT = Unijunction transistor 


"Supplier’ column codes 

A three-letter code indicating a supplier of the related device 
according to the details given in Appendix F. (‘OBS’ implies 
obsolete type). 


‘Issue’ column code 
The number in this column denotes the issue number of me 
data process card used to compile the tables. 
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Appendix B 


Lead/ Terminal 
identification 


Lo1 Lo2 Lo3 LO4 Los LO6 LO7 Los 
: Bog Index spot % B 
7 E c 
; ! \ EBS ¢ 
Index spot-~ E B Cc Collectoriconnected 

to case S(case) 

Log L10 L11 L12 L13 L14 L185 
ocating pin é : 


B 
Cc 
E 
B E— Cc e 
ey E B 
Index Cc Cc 


L 

O 
> .@ > 
EfC B 


Mounting stud 


APN 


(connected to collector) E Cc 
L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 
B 
c Cc Cc 
E B Cc B 
Cc B B E 
(EBC/TO5 
Index E E E Jigged) 
L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 
B 
Cc E Cc 
B : 
: Index mark Mounting surface 
B Cc E 
By che cE FR 
(EBC/TO18 (Plan view) Index (Plan view) Mounting 
Jigged) CBE S E surface B C CE BCeE 
L33 L34 L340 L35 L36 L37 L38 L39 
C 
Q EB 6 Shor EB Cc 
A an i, 4 
BIC E E BC ‘ ) 
B CE Mounting surface Collector spot -~ B E Collector spot ~* 
L40 L41 L42 L43 144 L45 L46 L47 
E 
B ¢ F 
BE a — c E B 
oB 
Cc c B ea 
! Collector EC 
connected 
B ES 5 to base E Cc 
L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 
B 
Cc B 
E B E 
E B 
B Cc E 
Sess FR “ye Bs =D 
f 6) Bee 
E S c S CE S(case) Ss Cc (EBC/TO5) 
L56 L57 L58 L59 L60 L 61 L62 L63 
: B" 
B 
i : i Cc OE CE ee a 
>» si E ae “op, = 5 
BCE é > 6B 
(BEC/TOS) / E1/B2 
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L64 


L65 


L66 
KA 
Git ps) 
oN: 
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L67 


oO 


L68 


L69 


HN 


Mounting 
surface 


L70 


IT 


ECB 


Mounting 
surface 


Appendix C Case outline 


TO1 TO1H TO3 


TO 5F TO7 TOs 


TO 12F TO18 TO 22 


TO 37 TO39 TO41 
j¢—>14— 8mm le ble — 8mm 
| 1 
| ! 
Pee | ae i 
| | 12-5mm 
TO44 ee eh TO46 TO59 
oo 
9mm Fae 
Oe FP 
38mm | | | 13mm (>) 
eae yea | | 
TO 61 TO 63 TO66 
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TO92 TO 92H TO98 
stm _@= sont 
13mm his 13mm + deaasies 
deed ivy 2 all tud isolate 
TO 105 TO106 TO 107 
a = = 
Bram ( } 5mm 7 i: 
. - l © nhe T 15mm ace 
eae | Index i. = Index ial eas dl 
TOP3 TOP6G6 
rT | 
a - 
a ae nen 
X01 x02 X03 x04 
Sas ee 17mm 
al all, ; 10mm {—- By 
To oe 
9 Y 37mm | 
38mm | 38mm | | 
pend | sel | 24mm >| s. | | 
X05 X06 X07 X08 
; [~~ 31mm =A Locating pin 
| ee 
Lea! ss , ae. 
| 30mm en | | 4 47am 
mo “ES | 
, ill Mounting stud 
X09 X10 X10H X11 
% 
en 7 = 
—+|7-5mmle— feted 4 B) 
| a 15mm GEN 
X12 X13 X14 X15 
y a ha-3 B 
sol Neen mam aha ee | 
‘eee i (:) : ( 18mm 
2-5mm qc ch 13mm ; 13mm ! \ 
X16 X17 peers X18 4 X19 
7-5mm ar ae 
ey daha ia S 6-Smm 
—-~- mm oe) eo 
ale | it i serin | ae. 
Hee [\\ 125mm | | es = 
Vesa a 
X20 X21 X22 X23 
sina 
ae bey mm 
4 Ea ‘ G+) = 
ait eS 
i. 


X25 


X24 


0 
E 
& Q————_ 
bi 
————— 
7 
Baw! 3 
if i | 
i oe | 
Leese | 
ae = 
oo” * 
Fa 
EL aeee 
e155 
1 oN Ln J 
SO 
(=) 
ive] 
D4 


2 e 
4-5mm 
ee 
X29 
a 


X28 


133 


Appendix 


Texas, Germanium 

USA (EIA-Jedec) Standard 

Jap (Jis) Standard & 

Texas, Silicon 

Jap (Jis) Standard, pnp, high frequency 

Jap (Jis) Standard, pnp, low frequency 

Jap (Jis) Standard, npn, high frequency 

Jap (Jis) Standard, npn, low frequency” 

Jap (Jis) Standard, unijunction 

Jap (Jis) Standard, fet, p-channel 

Jap (Jis) Standard, fet, n-channel 

Amperex &SGS 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, low power, If, 
consumer 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, low power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, If, 
consumer 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, low power, 
hf, consumer 
Euro (Proelectron) Standard, germanium, low power, 
hf, industrial 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, lower power, 
hf, industrial 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, hf, 
consumer 

Euro (Proelectren) Standard, germanium, low power, 
switch, consumer 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, low power, 
switch, industrial 

Ates & Avantek 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, 
switch, consumer 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, power, 
switch, industrial 

Solitron (ex Bendix) 

Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, If, 
consumer 

Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, If, 
industrial 

Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, If, 
industrial 


Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, If, 
consumer 
Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, If, 
industrial 
Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, If, 


industrial 
Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 


consumer 


Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 


Manufacturers 


house codes 


BFS..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BFT...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BFV..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BFW Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BFX..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BFY...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, hf, 
industrial 

BLX...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, hf, 
industrial 

BLY...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, hf, 

: industrial 

BPX...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, photodevice 

BPY 2 e085 Euro (Proelectron) Standard, silicon, photodevice 

BSS..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, switch, 
industrial 

BSV..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, switch, 
industrial 

BSW Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, switch, 
industrial 

BSX..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, low power, switch, 
industrial 

BY codes Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, thyristor, 
consumer 

BTW... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, thyristor, 
industrial 

BTX..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, thyristor, 
industrial 

BTY..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, thyristor, 
industrial 

BU...... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, switch, 
consumer 

BUY..... Euro (Proelectron) Standard, silicon, power, switch, 
industrial 

Censiees Crystalonics & SGS & Semitron 

CD...... Crystalonics 

CDQ..... Continental Device 

CDT..... Clevite (Obs.) 

CK eens Raytheon 

CQT..... Clevite (Obs.) 

CRT..... Clevite (Obs.) 

CST..... Clevite (Obs.) 

CTP..... Clevite (Obs.) 

CV iawn UK Government Standards 

D........ Dickson & GE (USA) 

DT....... Lucas 

DTG..... Delco, germanium 

DTS..... Deico, silicon 

EN....... Fairchild & SGS, plastic equivalent of same ‘2N‘ number 

FM...... Fairchild & SGS 

FSP...... Fairchild & SGS 


FT....... Fairchild & SGS 


GET..... G.E. (USA) & GE (UK — now Mullard) 
GT cedex A.E.1. (Obs.) & General Instruments 
HEP..... Motorola 

LR Berar Intersil 
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Appendix D 


Intersil 
Intersil 
KMC 


KMC 

Kertron 

Kertron 

Kertron 

GE (USA) 

Mullard 

Mullard 

Mullard 

Motorola, Germanium, low power, metal can 
Motorola, multiple transistor 

Amperex & Microelectronics 

Motorola, silicon, low power, metal can 
Motorola, silicon, fet, metal can 

Honeywell (now Solitron) 

Motorola, quadruple transistors, metal can 
Honeywell (now Solitron) 

Motorola, silicon, power, metal can 
Motorola, silicon, power, unencapsulated chip 
Motorola, silicon, power, plastic 

Motorola, small signal and rf power, metal can 
Motorola, silicon, leadless ‘flip chip’ 
Motorola, silicon, micro-T, small signal, ceramic 
Motorola, silicon, small signal, unencapsulated chips 
Motorola, silicon, fet, matched pair 
Motorola, silicon, micro-T, small signal 
Motorola, germanium, power, metal can 
Microelectronics 

Motorola, fet, plastic 

Motorola, silicon, small signal, plastic 
Motorola, silicon, quadrupe multiple, plastic 
Motorola, small signal, plastic 

Motorola, programmable, unijunction 
Motorola, quadruple multiple 

Motorola, rf and microwave 
Microelectronics 

Motorola, unijunction 

Newmarket 

Sprague 

National 

Newmarket, silicon, metal can 

Old European Standard 

Old European Standard 

JAP (JIS) Standard, photodevice 

Philco (obs.) 

Sprague 

Texas 


Newmarket, plastic version of equivalent ‘2N’ number 


TRW 

Qualidyne 

Amelco & Sprague 
Philco (Obs.) 
Solitron 

Solitron 

Fairchild &SGS 
Sescosem 
Sprague 
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Solid State Devices 
Semiconductors & Transitron 
Silicon Transistor Corporation 
Silicon Transistor Corporation 
Siemens 

Sprague 

Texas 

Texas, power, plastic 
Texas, small signal 
Texas 

Texas 

ITT (Obs.) 

Texas 

Sprague 

Sprague 

Sprague 

Sprague 

Industro 

ITT (Obs.) 

Industro 

Industro 

industro 

Industro 

Siliconix 

Newmarket & SGS 
Siemens Ediswan (Obs.) 
Siemens Ediswan (Obs.) 
Siemens Ediswan (Obs.) 
Ferranti 

Ferranti 

Ferranti 

Ferranti, Plastic 


Appendix E CV transistors 
and related 
commercial 
prototypes 


CVSLCS 
Cv5321 
CV5328 
C€V5329 
CV5334 


CV5337 
Cv5352 
CV5359 
Cv5359 
CvS4il 


CVE4LE 
CvV5439 
CV5445 
CV5457 
CVES457 


CV5459 
CV5465 
CV562C 
Cv5621 
CVE622 


Cv5E€23 
CV5624 
CVEG25 
CV5626 
CV5627 


CvS62e8 
CV5629 
CVSE3C 
CV5631 
CV56322 


CvS633 
CV5634 
CVEE35 
CV5636 
Cv563? 


Cv5638 
CV5639 
€V5640 
Cvs64) 
CV5642 


CvVE643 
CV5644 
CV5645 
CV5646 
Cvb647 


CVE648 
CVSE4S 
CV565C 
Cv565t 
CvS652 


CV5653 
CV5E54 
CVSESS 
Cv5661 
CVS663 


CV5703 
CV5710 
CVS7ll 
CV571L2 
CVS713 


CV5733 
CV5740 
Cvil61 
CV5762 
CvV5773 


CVETTI4 
CV5775 
CVETTE 
CV5778 
CVS781 


CVE7182 
Cv5784 
Cv578s 
CV5789 
CVEI92 


COMM. 


DEVICE 


ac 45 
2N 456 
CC 25x2 
CC 28X2 
OC 450 


ac 73 
oc 47C 
xS1C1l 
2s col 
GETLIOX 


CC 84 
oc75 
NK 1203 
AS 220 
oc 70 


GET104 
2N512A 
2n 78 

2N 144/13 
2N158 


2N247 
2N274 
2N 322 
2N337 
2N.235 


2N 344 
2N357 
2Ni 284 
2N 4C4 
2N457 


2N458 
2N489 
2N491 
2N 498 
2N452 


2N550 
éN585& 
2N52? 
2N651 
2NET0O 


2NE74 
2NE697 
2N1C44/] 
2N1100 
2N1131 


2N1139 
2N1184 
2N1196 
éN1L285 
2N1149 


éN1L£&0O 
2N1152 
2éNL155 
Z2N1253 
2N5C2 


éN172 
0c 44 
oc77? 
oc71 
oc72 


2N277 
ace2ce2 
2N1132 
2N601L 
2N174 


GT35 
2N1136B8 
2N144/13 
2N525 
2N35 


2N44C 
2N377 
2N169A 
2N 333 
25702 


CV5304 
CVE8CS 
CV5813 
Cv5814 
Cvsal8 


CVSEZE 
CVE832 
CV58323 
CV53848 
CV5849 


CvV5a59 
CVSES51 
CV5856 
CvS357 
Cv5858 


CV5E60 
Cv5eel 
CV5S363 
Cv5965 
CV5E78 


CV53879 
CV5344 
CV5885 
Cvsee?7 
CVEeaR 


CV5302 
cv590S 
CV5S10 
CvV5S13 
CvV5942 


Cv5949 
CVSS51L 
CV5960 
CvES67 
Cv597C 


CV5974 
CVES75 
CV5978 
Cv5s8a0 
CV5994 


CvV5SS5 
CVSSS9E 
cv7o0ol 
Cv1002 
CvV7003 


Cv7ccs 
CVICCE 
Cv7007 
cv7008 
Cv7Ico9 


CV7C1LO 
CV7042 
CV1043 
CV7044 
CV1C54 


CV7056 
Cv7057 
CV7058 
Cv7C59 
Ccv7C60 


Cv7061 
CV1062 
CV7063 
CV7064 
CV7065 


CVT066 
CVICT4 
Cv7c7§ 
CvV7iceo 
CV7081 


CV1C82 
cv7Ce83 
CV7C84 
Cv7085 
CV7086 


Cv7IC8? 
CVICES 
Cv7107 
CV7111 
CV7112 


COMM. 
DEVICE 


cc170 
2N1123 
oc 123 
TK 2CC 
AS 223 


Oocecé 
2N595 
GETe7S 
BCZ11 
CC202 


ac2c3 
GE 1573 
CETLIC 
CC 42 
Cc2Ccl 


2123 
264C1 
ZT¥21 
CC205 
GET102 


CE€T111 
oc2Ci 
TK42C 
2N2048 
2N2C438 


GET1C4 
25COs 
28C19 
2N1718 
2N1742 


26220 
PCY 32 
zS0C2 
264C3 
Oc7O1K 


z2Sic2 
28103 
2N1255 
oc eC€é 
26225 


2S87C3 
2N1744 
6ET1C3 
GET116 
0044 


oc71 
oc72 
ac7? 
GET106 
GeET11¢ 


Oc 16 
GETE72 
cc 200 
oc20i 
ac23 


25002 
2scc3 
2scc4 
28005 
28014 


28C12A 
2scl? 
25C18 
28015 
2802c 


2SC13A 
GET1C3 
ac2cl 
GE1571 
CE T572 


GETS73 
cc 29 
oc25 
aceeé 
OC3E 


GET875 
oci?. 
ACY 31 
0C139 
0C140 


Cv7ilit 
Cv7118 
Cv7131 
CV7132 
CV7123 


CV7134 
Cv7151 
CVILES 
Cv7ls5 
CV7186 


CVTLET 
Cv7188 
CV7321 
CV732E 
Cv732? 


Cv7328 
CV7333 
CV7334 
CV7335 
CV73SE 


CvV722327 
CV7338 
CV7341 
CV7342 
CV1343 


CV7243 
CV7344 
CV7345 
CV734E 
CV7347 


Cv734e 
CV1349 
CV7350 
cv7a5l 
CV73252 


CvV7353 
CV7354 
CV7395 
Cv73el 
CV? 362 


CV7363 
CvV7365 
CV7IZEE 
Cv737Cc 
Cv7371 


CV7372 
CV7373 
Cv71376 
CV7390 
CV73S1 


CV1392 
CV7393 
CV7394 
CV1396 
CV74C4 


CV143C¢ 
CV7I431 
CV7436 
CV7437 
CV71438 


CV743S 
CV7440 
CV7447 
CV71448 
CV7451 


CV7452 
CvV7453 
CV7454 
Cv7455 
CV1456 


Cv?457 
Cv7458 
CV1459 
CV7460 
CV7461 


CVT462 
CV7463 
CV74E4 
CV7478 
Cv747S 
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COMM. 
DEVICE 


aoc203 
xB114 
Z12C 
ZT2Zl 
ZT22 


2122 
BCY 32 
2743 
ASY€6 
2745 


ZT4E 

OC 205 
OC72x2 
GET1I1L 
CET1C2 


281C4 
2825 
ZSC2zé 
AFLZ12 
281231 


28131 
ASZ21 
PCY 32 
EC Y32 
BCY32 


BCY32 
BCY32 
BCY 32 
acy32 
Oc2c2 


ehL2C2 
2N1304 
2N13CE 
2N12C3 
2N1303 


2812C5 
Z2N13C7 
2N1309 
BUYL1I 
BSY25 


aCZi1 
CET1I15 
2S$3C5 
2N501L 
2183 


Z184 
2186 
ACYL? 
2G1C2 
2E11¢€ 


GETLIE 
2N705 
2n711 
283C7 
2N18S3 


BSY2E 
ASY27 
ACY18 
ACY19 
ACY20 


ACY2Z1 
2h1613 
BFYI1S 
ASY6C 
2N1479 


2N148C 
ZN1481 
2N1482 
2N 1483 
2N1484 


2N1485 
2N 1486 
oczcs 
AUYLO 
2$103 


2N2411 
2N2412 
2N7C6A 
2NG18 

2N2060 


CV7480 
CV746@l 
CV7482 
CV7483 
CV7490 


CVT4S1 
CVI492 
CV7493 
CV7494 
CV74S5 


CV7496 
Cv7527 
CV 7528 
CV752S 
CV7530 


CV7554 
CvV71555 
CvV7530 
CV7561 
CV7588 


CV7I593 
CV7594 
CVID5SGS 
CV7I5SE 
CvV7597 


CvVis598 
CV76C2 
CV76C3 
CV7604 
CV7TE05 


CV7ECE 
CV7éCT 
Cv76ce 
Cv7603 
Cv761C 


Cv?627 
CV7628 
CV7E2S 
Cv763C 
Cv7631 


Cv7632 
CV1633 
CV763S 
CV7644 
CVI64E 


CVTE4? 
CV7E48 
CVTE49 
Cv767C 
Cv7o71 


CVTET72 
CV7E73 
CV1674 
CV7675 
CV7676 


CV7722 
CV7723 
CvV7724 
CVI7T2¢§ 
CV7726 


Cv7750 
Cv7751 
CV7752 
CV7753 
CV1754 


Cv7755 
Cv3acc? 
Cvaol5 
cvellil 
Cvells 


CV8L2E 
CVeGl30 
Cvealsc 
CV8252 
CvV8259 


Cv32e8 
CVA214 
cve3is 
cV8316 
CvV3322 


COMM. 
DEVICE 


2N1511 
2N1512 
2N1613 
2N1514 
BFY17 


PFY1E 
2N929 
2NG3C 
OC20 
ZNEGE 


2N697 

ZT1487 
271488 
271485 
211490 


2N2475 
2N236G9A 
2N1131 
2N1132 
25164 


2N2477 
2N2854 
2N3209 
2S81C3 
2N501 


23301 
ZT152 
271523 
Z1154 
2NG916 


AC2Z11 
ADZ12 
ACY26 
BFY1S 
BFY1S 


BSX1§ 
BSxK16 
250624 
2N2€96 
zN2€27 


2192 
Z7TS2 
Z1S0 
zZT&9 
cN7C8 


25222 
BSYSSA 
2N2904 
2N2905 
2N2SC4A 


2N29C54A 
2Nh2906 
2\2907 
2N2SCEA 
2N29CTA 


BFY50 
BFYS1L 
PFY52 
PFY5O 
PFY5S1L 


Z7@1 
21181 
2182 
ZT182 
ZT87 


21187 
Oc?7C2K 
230128 
GET105 
2N1 302 


NKT124 
ACY18 
GLTABO 
0C42 
ACY21 


TK13 
OCTE 
0C44 
O0C45 
26:220K2 


CV.NO. 


Cv3333 
CV3335 
Cva341 
Cve342 
CV3 344 


CV8345 
CV834E 
CVEI747 
Cv238a9 
CV8348 


Cve354 
CV3355 
CV8356 
CveA35s9 
CV8360 


Cvez€él 
CVA3E2 
CV8363 
CV8366 
CVE368 


CVE2ES 
Cve370 
CV8371 
CV3372 
Cve373 


CV8393 
CVE3SE 
CV83S7 
CvV383S58 
CVERSS 


CVa4CC. 


CV3414 
CVE4SLE 
CV8416 
CV8417 


Cv842l 
CV8422 
CVE424 
CV8425 
CV8426 


CVE427 
CV843S5 
CV844c 
Cve447 
CV8448 


Cveaeti 
Cve8453 
CV8455 
CVve467 
CV8473 


Cve4sc 
CVA484 
CvV385CC 
Cvs50oi 
cve509 


Cv8541 
CVe542 
CV85423 
CV854S 
cvessl 


CV8558 
CV8559 
CVE560 
CvV8565 
CVESEE 


Cva5ée2 
CV38593 
Cvea5o7 
Cve5g9e 
Cvs6cc 


Cve6ecl 
CV8E02 
CVEE03 
cveed? 
Cva6cs 


CvVé6ll 
Cveel2 
CV8613 
CvG618 
CvV8635 


COMM. 
DEVICE 


2N1492 
26 21Cx2 
CO24 
CC28 
oc? 


CC14C 
CC77 
ocecl 
cc7. 
0C203 


cC170 
CC22 
CC29 
z2C3C6 
2123 


261C4 
CET103 
GET1IC2 
GET573 
26221 


26140 
z2Sccs 
2N288 
26304 
251C€8 


23301 
25026 
2N13C8 
2N12C7 
2N130% 


2622C€ 
DT1121 
CT1111 
Chili2 
z25C02 


2S50C4 
2$02C 
OT4111 
CC 450 
OC47C 


CC47C 
2N174X2 
CC 72 
cC2co 
CC 23 


25C19 
25.002 
zScg2 
28930 
282242 


OC 36 
eNiv2l 
28321 
NK 14C 3 
2N441 


ZNLE71LA 
2N334A 
2N6E5 
BCZ11 
CC4E0K 


GETI11 
NKT223 
CCzeé 
CC45CK 
eéNGlé 


C142 

2N 1536 
2NE7E 
2NE77 
Z2N396 


2NT1S4 
2N19SC 
éN2297 
GET113 
BFY16 


2$C24 
25323 
2S7l2 
GETes5 
AFZ11 


COMM. 


DEVICE 


COMM. 
DEVICE 


CV.NO. 


COMM. 
DEVICE 


COMM. 
DEVICE 


COMM. 
DEVICE 


CV3638 
CV8639 
Cvs64l 
CVE642 
CVE642 


CV8645 
CVEG4? 
CVG64S 
Cveé6eél 
CVG662 


CV8EGR 
CVeE73 
cvecT? 
CV3686 
CVS86SE 


cve7oc 
CV8702 
Cvé710 
Cv871l2 
CvV93718 


CVETZ2 
CV3723 
CV38724 
Cvar2é 
Cv3728 


CVEI2Z9 
CV8756 
Cv3758 
CVe7TéO 
Cve7é2 


CvG765 
CVATET 
Cv3a775 
CVE7BL 
Cve7rTs2 


CV3783 
CVE7a8s 
CVa786 
CV878S 
CVa7G2 


CV8794 
CVEI98 
Cve7gs 
Cvascc 
Cvsact 


CV3302 
CV 8803 
CV9804 
Cvseace 
Cvaec? 


Cva3ic 
CV8317 
Cvealis 
CVGELS 
CV8B26 


Cvese? 
Cva8e28 
CV8830 
Cvéeal 
Cva3 32 


Cvee37 
Cv3e38 
CV8843 
CVE3844 
CVEB49 


CVS 84E 
CVER4? 
CV3848 
CVE84S 
Cvegso 


CV8856 
Cveas? 
Cvaa3é3 
CV8864 
Cves74 


Cvad75 
CVESTE 
CVa3el 
CvSee3 
Cv3see 


AFZ124A 
AFZ12e 
EETSSC 
GET887 
2s7Cl 


2$017 
ZT-S2 
LY &E 
2ZNL2C4 
ZNL49GA 


2N513A 
26227 
ZT227C 
NK T1401 Xz 
2s711 


ASY64 
2NS76 
Z2N1E€89 
2N2298 
BCY3S 


“28306 
2N2458 
0c83 
2N257 
2n715 


ZNTCEA 
Oc12é2 
2N1720 
PCY31 
28322 


NKT213 
2N2160 
ADZ12 
2$¢€20 
2sC26é 


282C4 
2N1309 
2NL2C9 
ZN45SBAXK2 
C1P110¢6 


NK T1226 
2N1302 
Z2N1 203 
2N1164B 
NK T3014 


NKT127 
ZN268 
2NLCc2.l 
2N148@1 
oc7co 


NKT 3204 
2N1L652 
és722 
2N1C60 
Ov 204 


2sci7a 
2NE77TB 
ac44c 
CC 460 
2N43S 


NKT7L3 
NK 142 
2N1613 
2N7C8 
2N2223 


Z2NBGG 
2NSS5 
2Ne27C6 
2N1038 
2N1907 


2N1131 
eN22 23 
BLYL2 
2NE€45 
2N2432 


2N141C 
2N1506 
2N1716 
2N2B4E 
28025 


Cvaee7? 
CVades 
CVES9IC 
Cvesdl 
CV88s4 


CVEass 
CVE9O01 
CV8902 
cvegc3 
Cv8s¢cg 


CvE910 
CVESLL 
Cv39o13 
CVASLE 
Cvesie 


CVEI23 
CVE924 
CV3S25 
Cv3541 
CV8942 


CV89EC 
CVES6E 
CVES68 
Cvs8s7C 
CVED72 


CV8S7S 
Cv3cel 
CvVeS82 
Cvsv0 

cvg900l 


Cv90C2 
CV9UC4 
CVSV08 
CvVGO1T 
Cv9C2C 


CvS021 
Cv90295 
CvS031 
CVSG33 
Cv9G35 


CVS039 
CVvVS04C 
CV9047 
CV9IC48 
Cvsc5s5 


CVSO5E 
Cvscs9 
Cv9Cee 
Cv9069 
Cvso70 


Cv9071 
Cv9Cc74 
Cvgc7s& 
CV90 83 
CvS098 


Cv9lcl 
Cv91C4 
CvVSlOE 
Cv9Llil 
CVS114 


Cv9128 
Cv91L2s 
€VS130 
Cvs14l 
Cv9132 


Cvsi33 
CV9134 
CVS157 
CvG177 
Cv91L&3 


CVS184 
CvS19C 
CV9192 
CvG209 
Cv9211 


Cveel2 
CvG2i5 
CVG21E 
Cv9218 
Cvs23e& 


2s017x2 
2N 2055 
ZN 3C£3 
oc7¢cl 
OC 204 


2N458BAX2 
2N2739 
ZN3054 
2N1C1E 
2N7C@A 


2§C2eé 
2N1790 
2N2213 
PFYLS 
BSY2E 


ZN444A 
Z2N456A 
2N457A 
2N 1483 
25303 


2N125S 
ac139 
2N1254 
25 202 
Z2N2800 


2N 1256 
2N1742x2 
oc<e5 

2N 386 
ASY&T 


2§22C 
2N727 
2N1SO7 
2N1701 
2N1225 


BSY25 
2NT21 
ZN797 
PUYILL 
28721 


GETE82 
ASY29 
2N2854 
2N2696 
2N6SE 


25324 
BC Y40 
ac7vl 

GeTe@eal 
CETaa9 


GET 892 
BSY29 
2NG915 
2N2243A 
2N459A 


2n2040 
RCY32x2 
CT4E 
¢T43 
25122 


2N494 

2N 10168 
2N1693 
ZN2160 
2N2Z215 


2N2484 
2n29C5 
2N1918 
z2G4C03$ 
TS12 


ZN5S7 
AKT271 
ZN29C5A 
25018 
2n7CE 


2nic2 
BSY9S 
2N32447 
40251 
2n7L1 


CV9243 
CVS247 
EWG 249 
CVI25C 
Cv9251 


Cv9225 
CVS256 
CVS258 
£V9259 
CV9261 


CVS2E4 
CV92EE 
CV9267 
CvVS250 
Cv9291 


CVS294 
CV9266 
Cv9300 
CvVS308 
CvG3213 


CVG93I14 
Cv93le 
CvI32C 
CVS321 
CVS324 


CVI3S42 
CVS347 
CV9251 
CvVE3262 
CVS354 


Cv935S 
CvVS2€0 
CVG3E4 
CV93266 
Cv3367 


CvV9 368 
CVS3272 
CvS373 
CV9375 
CV9378 


CVS327S 
CV93284 
CVS392 
CVG3S5 
CV94CC 


CvVS407 
CV9415 
CvV9420 
CVS42E 
Cv943C 


CvS431 
CV943E 
CV9437 
CVS447 
CVS449 


CV945E 
CNS457 
CV9463 
CvVS477 
CVS481 


CV9482 
CVS483 
CVS486 
CV9487 
CVS4SE 


CVI4S58 
CvsS508 
Cv9512 
Cv9513 
Cvs515 


Cv9516 
CV9516 
CVS52E 
CV9538 
CV9562 


CVG563 
CV9564 
CVvV9565 
CVS5S6E 
Cv9577 


4C11C 
BCY31 
26401 
2N297 
2N-357 


2N 2553 
2N3263 
GET1O3x2 
0c83 
2N13C4 


gc35 
GE1528 
GETE&S83 
2N2EG3 
2N914 


XK575 
2N546 
2N2C21 
NKT405 
2N5254 


eNLETIA 
2N1553 
2N23268 
25iC4 
2N6693 


NKT4C4 
SE2CO1 
AFZ12 
ZN16718 
2N2861 


PUYLC 
AL Yl 
ZN2223A 
2N3072 
2N 3442 


2N2484 
NKT218 
GET&72 
ACY2C 
RF X21 


BSYS5A 
2N3235 
272475 
2N21594 
2N 163 


2N539 
26202 
Bcy18 
BF Y50 
ecy3c 


BCY34 
2N3244] 
2N 3442 
Oc77 
2N3858X2 


ALIC3 
AC Y3G 
2N1711 
2N2338 
2N1 30S 


ACYL] 
ACY20 
2N 705 
2N1524 
2N1311 


2N 2656 
CF YE4 
2N29795 
2N2278 
2N2824 


ZT211 
2N289C 
ZNL754 
BCY 54 
2N699 


2N1305 
2N126GA 
2$.733 
252¢5 
2N 1531 
139 


Cvs578 
CvVS585 
Cv9588 
Cv95a9 
CV95S0 


CVSE02 
CVS003 
CNSECS 
Cv96C5 
CVS60E 


Cvgell 
CVG6223 
CV9624 
Cv9628 
Cvs6e7 


Cv9668 
CV9E69 
CVS470 
CV9697 
CVS6S5S 


CV97CC 
Cv97C1 
CvVS702 
CVS703 
CV9705 


CV9O7CE 
Cv97Cc? 
Cvs71eé 
Cvs717 
CvVI718 


CVS719 
CVS724 
Cv9723C 
CVS734 
CvV9735 


CVGTIE 
CvV9737 
CV9741 
CVS7T42 
CVS760 


Cvs7el 
CVS 762 
CV9763 
CvV9766 
CVS7ET 


Cv9707 
CvS?778 
Cv97e0 
CV97&E 
CVS791 


Cv97S2 
CV97G93 
CVS794 
Cvs79a7 
CV97G98 


CVS8C? 
Cv9dCe 
CVS809 
CvS3ll 
cvg9els 


CvVS829 
CV982S 
CvGo33c 
CVS83l 
CvV9632 


Cvscdeél 
CVG38E2 
CV9863 
CVS864 
CVSE65 


CVS3E6 
eVSBE? 
Cv98ée8 
CV9869 
Cvsal2 


Cv9873 
CV98e8a 
CvGasSs 
cv39C9 
CvSs912 


2N17484 
BFY2C 
2N3906 
40250 
40231 


2N4624 
2N2892 
2Nz21C2 
2N2993 
2N 2824 


2N1147 
ZN3467 
2N2252 
2N 32232 
2N3236 


2N7068 
2N25 33 
2N966 
2N321C8 
2N2 365 


2N11478 
2N2501 
2N 2637 
2N1052 
2N35C3 


22375 
2N 2478 
2N3415 
ZNLS5S06A 
2N2887 


ZT287E 
esy2é 
ASY¢6 
2N342 
2N241 


2N 332 
2N333 
2N1468 
2N1483 
211483 


271484 
211489 
21148E 
2N656 

2N174A 


AC161/62 
AC126 
BC1ic? 
2N 2584 
zN3121 


2h2193 
2N 32418 
BSX23 
OC 83AXx2 
eN17TE5 


2NZ2C6T 
2N18S9 
2N338 

CM3786 
OC20X2 


2N422 
2N422 
2NG17 
ZN2287 
2N158A 


271479 
Z71480 
271461 
211482 
211487 


771488 
271489 
211450 
2N1S73 
zN2C33 


2h489 
2N3C€19 
‘ASYLL 
2N101€A4 
2N338 


CV9I14 
CV9I925 
CvSsg27 
Cv9S28 
CV9S93S5 


CVS944 
CV9955 
CvVISSE 
CVSS5T7 
cv9958 


CVSS59 
Cv9G9E1 
CV9G62 
CvS9T5 
Cvs977 


CVSS78 
Cv9S79 
CVv998C 
CVSI9BE 
CvS988 


Cviccis 
Cvlco37 
CV10040 
CV10044 
CV1L0C46 


CV10C47 
CV10048 
CV10053 
cV1iccéo 
Cviccél 


CvV10062 
CV1L0068 
CV10075 
Cvicce#e 
Cviccas 


CV 10086 
CV10GS4 
CVLOC94 
Cv1cc9s 
Cvi01c9 


CvV101395 
CvV1C140 
Cv1ci4il 
Cvici42 
CV10143 


CVLCLSC 
CVICLES 
CVi0160 
CV1IOLEL 
Cvl190162 


Cvilcleé4s 
Cv1iciés 
CV10168 
CViOlEéc 
cvicl1al 


CV1C183 
Cv1019C 
CVLO2C2 
Cvia2cs 
Cvic215 


CV10235 
Cv10236 
Cv10238 
Cvic240 
Cvic243 


CV10244 
CV10266 
CVLO2E7 
Cvlc2ée@ 
CV10269 


cvlo27c 
Cvic271 
Cvic272 
CV1C273 
Cv10274 


Cv1C275 
CV1C276 
C€v10279 
CVLOZAC 
Cv10283 


2N11314 
en 711A 
OC7TLXe 
CC44X2 
BFYLL 


2N526 
BuYll 
PFY18 
BSY25 
easyY27 


ASY60 
‘ASZ21 
2143 

2NS47 
25C33 


25034 
28035 
25036 
@N335 
2N1647 


Z2N910 
2nN1C318 
25731 
2N2916 
2N3866 


2N 2632 
2N2497 
ZFTL4 
2N743 
oc 141 


NKTET? 
cci7l 
2N1485 
28104 
cc2cs 


28307 
BCY32 
BCY32 
2N13C8 
ASY66 


CC466 
2N2572 
2N3110 
2Nzegol 
40422 


ZTE2 

BF Y52 
AdZL1 
20721 
2N1L672 


26387 
40221 
2N2945 
25326 
28720 


ACYls 
eN2S04 
NKT12¢8 
NK T4C4X2 
2N1613 


BCYT2 
BFY72 
2N3543 
271514 
BF 115 


ZT1513 
Oc20 

2N3731 
2N 3643 
2N.2638 


2N3566 
2N3565 
eN 3251 
CC43 

2N711 


ASY27 
AFI1E 
ZT1C72 
ECY38 
ACY26 


COMM. 


DEVICE 


COMM. 
DEVICE 


COMM. 
DEVICE 


CV.NO. 


COMM. 
DEVICE 


CV.NO. 


COMM. 
DEVICE 


Cv10zee 
Cv10292 
CV1C304 
Cvic3c9 
CV10336 


Cv10237 
Cv10338 
Cv1c345 
CvV10350 
Cv10251 


Cv1iC352 
CV1iG353 
CvV1036&? 
CV1I0327€E 
CV1i0379 


Cv1c381 
CV10384 
CV10391 
Cv10393 
CV1C394 


CvV10396 
CV104C9 
CVLO41C 
CVv10411 
Cvic4.l2 


CV1L0413 
CvV10414 
CV10415 
Cvl0416 
CV10419 


CV1042C 
CV1C432 
CV1C0440 
CvilC44l 
CVLO4E? 


Cvl0471 
CvV1lC509 
Cvic511 
Cv10520 
Cvio5 31 


Cv1C532 
Cvic533 
CvViC540 
Cv10541 
CV10544 


CvV1C547 
CV10548 
CV1LOSSO 
Cv1i0552 
CV1OS5€ 


CViC557 
CV10558 
CV1LOS56C 
CV1G5é1 
CV1IC5E2 


CVlU563 
CV10564 
CV1L0575 
CvilC576 
Cvics77 


CV1OEBC 
Cv10581l 
Cvic5se2z 
CviC583 
CV1C584 


CvVidlé5s 
CvLd5a3 
CViICSSS 
Cvicé6ecl 
Cv1l0602 


Cvla6le 
Cvlc6ee7 
CV1Cé2S 
CvV10675 
CVLOERC 


Cviceeél 
CV1C682 
CvV1l0E@3 
CV10€84 
CVLOERE 


eN2068 
2€3C3 
2N718 
2N 2410 
eNZ22A 


esy28 
BSY39 
BDY1C 
2N 2063 
2N 3302 


2N 2045 
2N3C51 
2N 424 
GETRBC 
BFYS? 


KK T4C1L 
2N14C 
ZN2479 
2N2405 
26362 


285C2 
25227 
2N23286 
2N2&65 
2N2950 


zN2SEL 
2N2998 
Z2NES7 
2N930 
2N1566A 


ZNLO4GA 
2N1132 
eC107 
2N3440 
NKTL2 


BFYS2 
Z2N2218 
2N743X2 
BFY7S 
BFY44 


2N30138 
PFYSO 
BFXE4 
Bc10e 
2902 


2N2234 
2N4C3E 
ACY22 

2N3262 
2N1L469 


2N4S7 

2N2118 
2N3925 
2N3202 
2N263€ 


2N2C78 
2N37C2 
2N39235 
2€3C9 
2N 2223 


2N362 
Z2N1273 
2N218S 
2N2635 
2N 2391 


2N2218A 
2N2185 
2N 2436 
2N657A 
2N1481 


ec ioe 
ZN1146 
BF Xee 
ACLTE 
2N2192 


BFYé3 
2N.27C3 
2N 2704 
2N3819 
21206 


Cv10692 
CV1C6S7 
CV1ICTLS 
Cv10718 
Cv16720 


Cvic?22 
CVICT3E 
C€V10739 
Cv1i074C 
Cvid74l 


Cvic747 
Cvic7sC 
CvV10751 
CV1LO766 
Cvic7vé? 


Cvic76é4a 
CVLO7ES 
CV10778 
Cvi0779 
CvlG786 


Cvio7e7 
Cv10788 
Cvto7as 
CV1iceceé 
Cv1C80S 


Cvil08l4 
CVLOBLS 
Cvica2l 
CVICE2Z4 
cvige27 


CVlL0d28 
CV1C834 
CV1LCEI6 
CV1ICE37 
CV10838 


Cvl03845 
CVICE4E 
cv1ldeso 
Cv1l0855 
CV1LO862 


Cviceé3 
CVICEEE 
Cv1i0879 
Cv1i08e5 
CVL0886 


Cvices3 
Cvicesgs 
CV108S8 
CvVlL08S9 
Cviodsoc 


Cv1i0scl 
Cv10905 
CvV109C8 
CVicscs 
Cvicglo0 


Cv1i0911 
Cv109gl2 
Cv1lC918 
CvV1C530 
CV1CS44 


CV1L0945 
CV10S4E 
CVLCS7L 
Cv1CS80 
CV10681 


CV10986 
CV1cgs0 
cv1c992 
Cv1lcs93 
Cv 10995 


CVLC996 
CViCcs99 
Cv1i1CcCco 
CVLLOOT 
Cv1l1010e 


CVLiCcli 
Cwilci2 
CVil013 
CVL1014 
Cv11023 


28024 
2N4918 
40254 
CC.2ExX2 
BFRYILT 


ZN1762 
2N2243 
2T717C8 
27183 
ZT184 


zN2504 
Z¥9C 

2G 286 
2N4393 
@F1E5 


BF 184 
eclc9 
BFYT2XK2 
2N3063 
2N6S98 


2N 2958 
2N342C 
2N357C 
BC LOS 
oc7l 


ecY?l 
BSXZ1 
BFX39 
2NZSSE 
BFY81L 


2N3905 
2ss0l 
POYLI 
BCY55 
2NzZ274 


2sc323 
2N2773 
agx1g 
NKT228 
ZTEl 


Z14C3P 
2142 

25 20C 
QC 35x3 
BCY42 


2N 2444 
2No128 
2NE52A 
2N1183B 
2N2C48 


2N2043 
BSY39/2 
AF124 
&S215 
2N1C41 


2N495 
2N718A 
acy55 
2N4369 
2N2641 


2N727 

2N3712 
NKT143 
2N2ZC34 
2N2452 


BSxX20 
aCYTC 
GeTe7s 
#0121 
GET872 


en7C5 

2N1554 
2N2977 
2N3585 
2N5416 


2N2613 
BD 123 
BSx27 
BC Y4?3 
2N2857 


Cv11034 
CVLIC4C 
CVLLCcal 
CV 11042 
CvV1L1L043 


CV1ILC44 
CVALC4S 
CVL1046 
CV11047 
CV11054 


CVILCSE 
Cvilic5e 
CVLLOEC 
CvV11062 
CV1ILCT7O 


Cvillo71 
CV11072 
Cv11078 
CVilLC8&S 
Cvilcsl 


CV11092 
CVLLOS5 
CV1IICGE 
CV1L1icss 
CV11122 


Cv11123 
CvV1L1135 
Cv11137 
Cvil1a9 
Cvlii43 


CV11144 
CV11145 
Cv11147 
CVLL149 
Cvlil5l 


CV1I11L52 
cv1l163 
Cv1l1155 
CV1i1227 
CVL1228 


CV11229 
CV11L23€ 
CVL1238 
Cvl1241 
Cvll242 


Cv1li243 
CV11248 
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BSh25 
2N2625 
2N25C4 
2Ne2C7 
2NS6T7 


2Nz501 
2N 2148 
a@N2923 
2N2924 
BFX25 


2N2741 
BFY382 
ZTEE 
2N2604 
28024 


28025 
25C26 
BFXI1 
Z¥152 
2721 


LOT42 
271484 
ZTcl 
ZN845 
2N2439 


ACY17 
2N2S0TA 
2N722 
2N720A 
2N4401 


2N4403 
4034€ 
40248 
2N2751 
2N1275 


28512 
eN2133 
2N2147 
2N 2944 
BFX48 


271479 
ACYTL 
BEYS1 
2N4 348 
2N3246 


2N 1356 
2N1905 


Appendix F 


AEI 
AME 
AMP 
ATB 


ATI 
AVA 
cOoD 
CRY 
DEE 
DIC 


ELN 
FCB 


FCU 
FEB 


FUJ 
GEB 
GEU 


GIB 


GIU 
HIB 


HIJ 


IND 
INS 
ITB 
ITU 


KER 


AEl Semiconductors Ltd 

Carholme Road, Lincoln, UK Tel. 0522-29992 

Amelco Semiconductors 

1300 Terra Bella Avenue, Mountain View, California, USA 
Amperex Electronic Corporation, Semiconductor Division, 
Slatersville, Rhode Island, 02876, New York, USA 
SGS/ATES (UK) Ltd 

Planar House, Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, UK 
Tel. Aylesbury 5977 

ATES Componenti Elettronici SPA 

Via Tempesta 2, Milan, Italy 

Avantek Inc 

2981 Copper Road, Santa Clara, California, USA 

Continental Device Corporation 

12515 Chadron Avenue, Hawthorne, California, USA 
Crystalonics Division, Teledyne Inc. 

147 Sherman Street, Cambridge, Massachusetts 02140, USA 
Delco Electronic Division, General Motors Corp. 

700E. Firmin Street, Kokomo, Indiana, 46901, USA 

Dickson Electronics Corporation 

310 South Wells Fargo Avenue, Scottsdale, Arizona, 85252, 
USA 

Electronic Transistors Corporation 

153/13 Northern Boulevard, Flushing, New York, 11354, USA 
Fairchild Semiconductor Ltd. 

Kingmaker House, New Barnet, Enfield Road, Hertfordshire, UK 
Tel 01-440-7311 

Fairchild Semiconductor Corporation 

401 Ellis Street, Mountain View, California, 94040, USA 
Ferranti Ltd 

Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancashire, UK 

Tel 061-624-6661 

Fujitsu Ltd 

1015 Kamikodanaka, Kasawaki City, Kanagawa, JAPAN 
International General Electric Company of New York Ltd 
296 High Holborn, London, WC1, UK Tel 011-242-6868 
General Electric Company 

Semiconductor Product Department, Build 7, Electronics Park, 
Syracuse, New York 13201, USA 

General Instruments (UK) Ltd 

Cock Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Tel High 
Wycombe 27856 

General Instruments Corporation 

600 West John Street, Hicksville, New York, 11802, USA 
(Hitachi Agent) Ataka & Co (UK) Ltd 

Roman House, Wood Street, London, EC2Y-5BS, UK Tet 01- 
638-8901 

Hitachi Ltd 

Electronic Devices Division, Marunouchi Building, 4 1-Chome, 
Marunouchi Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 

Industro Transistor Corporation 

35-10 36th Avenue, Long Island City, New York, 11106, USA 
Intersil Inc. 

10900 North Tantau Avenue, Cupertino, California, 95014, USA 
ITT Semiconductors, 

Footscray, Sidcup, Kent, UK Tel 01-300—3333 

ITT Semiconductors 

3301 Electronics Way, West Palm Beach, Florida, 33047, USA 
Kertron Inc 

7516 Central Industria! Drive, Riviera Beach, Florida, 33047, USA 


Manufacturer 
Listing 


(and codings for tabulation ‘Supplier’ column) 


KMC KMC Semiconductor Corporation 
Parker Road, R.D.2, Long Valley New Jersey, 07853, USA 
LTT Lignes Telegraphiques et Telephoniques 
Boite Postale No. 5, Conflans-Ste-Honorine, Yvelines, FRANCE 
LUB Joseph Lucas (Elec) Ltd 
Mere Green Works, Mere Green Road, Four Oaks, Sutton 
Coldfield, Warwickshire, UK Tel 021-308-3501 
MAT Matsushita Electronics Corp 
Saiwaicho 1 — Takatsuki, Osaka, JAPAN 
MBL MBLE (Manufacture Belge De Lampes et De Materiel Elect- 
ronique) 
Rue des Deux Gares 8, Brussels 1070, BELGIUM 
MCB Microelectronics Ltd 
York House, Empire Way, Wembley, Middlesex, HAQ-OPA, UK 
Tel 01-903-2721 
MCE Microelectronics Ltd 
38 Hungto Road, Kwung Tong, Kowloon, HONG KONG 
MIQ (Mistral Agent) Thomson CSF UK Ltd 
Bilton House, Uxbridge Road, Ealing, London, W5-2TT, UK 
Tel 01-569-1857 
MIS Mistral (Manifattura Intereuropea Semiconduttori Transistori 
Latine) 
Via Carnevali 113, Milan, ITALY 
MIT Mitsubishi Electric Corporation, 
Tokyo Buildings, 2-12 Marumouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
MOB Motorola Semiconductors Ltd 
York House, Empire Way, Wembley, Middlesex, HA9-OPA, UK 
Tel 01-903-0944 
MOU Motorola Semiconductor Products Inc 
5005 East McDowell Road, Phoenix, Arizona, USA 
MUB Mullard Ltd 
Mullard House, Torrington Place, London, WCIE-7HD, UK Tel 
001-580-6633 
NAB National Semiconductor (UK) Ltd 
The Precinct, Broxbourne, Hertfordshire, UK Tel Hoddesdon 
69571 
NAT National Semiconductor Corp 
2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, California, 95051, USA 
NEM Newmarket Transistors Ltd 
Exning Road, Newmarket, Suffolk, UK Tel Newmarket 3381 
NIP Nippon Electric Company Ltd 
1753 Shimounumaba, Kawasaki City, JAPAN 
NUC  Nucleonic Products Co Inc, Nucleonic Components Devices 
Division 
6660 Variel Av, Canoga Park, California 91303, USA 
QUA Qualidyne Corporation 
1230 Bordeaux Drive, Sunnyvale, California, 94806, USA 
RAY Raytheon Company, Semiconductor Division 
350 Ellis St, Mountain View, California, 94040, USA 
RCB RCA (Great Britain) Ltd 
Lincoln Way, Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex, 
UK, Tel Sunbury 85511 
RCU RCA Corporation, Solid State Division 
Route 202, Somerville, New Jersey, 18876, USA 
RTC RTC (La Radio Technique — Compelec) 
130 Avenue Rollin, Paris 11, FRANCE 
SAK = Sanken Electric Co Ltd 
1—22-8 Nishi-lkebukure, Toshima-Ku, Tokyo, JAPAN 
SAN _ Sanyo Electric Trading Co. Ltd, 


Moriguchi, Osaka, JAPAN 
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SAS 


SEU 


SEV 
SGB 


SGI 


SHI 


SIB 


SID 


SIT 


S1U 
SIX 
SOD 
SOT 
SOU 


SOY 


SPG 


TAD 
TAG 


TFB 


TFK 
TIB 
TIF 


TIU 


TIW 


Appendix F 


Sescosem (Societe Europeenne De Semiconducteurs et de 
microelectronique) 

101 Boulevard Murat, Paris 16, FRANCE 

(Sescosem Agent) Thomson CSF UK Ltd 

Bilton House, Uxbridge Road, Ealing, London, W5-2TT, UK 
Tel 01-579-—5511 

Semitron Ltd 

Cricklade, Wiltshire, UK Tel Cricklade 464 

SGS/ATES (UK) Ltd 

Planar House, Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, UK 
Tel Aylesbury 5977 

SGS (Societa Generale Semiconduttori Spa) 

Via C Olivetti 1, Agrate Brianza, Milan, ITALY 

Shindengen Electric Mfg Co Ltd 

New Ohtemachi Building, 2-1, 2-Chome Ohtemachi, Chiyoda- 
Ku, Tokyo 100, JAPAN 

Siemens (UK) Ltd 

Great West House, Great West Road, Brentford, Middlesex, UK 
Tel 01-568-9133 

Siemens Aktiengesellschaft 

Bereich Halbleiter, Balanstrasse 73, Munich 80, WEST 
GERMANY 

Silicon Transistor Corporation 

East Gate Boulevard, Garden City, Long Island, New York, 
11530, USA 

(Silicon Transistor Agent) Walmore Electronics Ltd 

11-15 Betterton Street, London, WC2H 9BS, UK 

Siliconix Incorporated 

2201 Laurelwood Road, Santa Clara, California, 95054, USA 
Solid State Devices Inc 

12741 Los Nietos Rd, Santa Fe Springs, California, 90670, USA 
Solitron Devices Inc 

1177 Blue Heron Boulevard, Riviera Beach, Florida, 33404, USA 
(UK Division of Solitron) Solidev Ltd 

Edison Road, Bedford, MK41-OHG, UK Tel Bedford 60531 
Sony Corporation, 

Atsuigi Plant, 14-1 Asahi-Sho 4, Atsuigi-Shi, Kanagawa-ken 
243, JAPAN 

Sprague Electric Company 

Semiconductor Division, 115 Northeast Cutoff, Worcester, 
Massachusetts, USA 

Tadiran Israel Electronics Industries Ltd 

3 Derech Hashalom, (PO Box 648), Tel Aviv, ISRAEL 
Transistor AG, 

Hohistrasse 610, 8048 Zurich, SWITZERLAND 

(Telefunken Agent) MCP Electronics Ltd 

Station Wharf Works, Alperton, Wembley, Middlesex, HAO- 
4PE, UK Tel 01-902-5941 

AEG-Telefunken 

71 Heilbronn, Postfach 1042, WEST GERMANY 

Texas Instruments Ltd 

Manton Lane, Bedford, UK Tel Bedford 67466 

Texas Instruments France SA 

06 Villeneuve-Loubet, A.M., FRANCE 

Texas Instruments Inc 

Components Group, 13500 North Central Expressway, PO Box 
5012, Dallas, Texas, 75222, USA 

Texas Instruments Deutschland Gmbh 

8050 Freising, Haggertystrasse 1 Freising, WEST GERMANY 


TKS 
TOB 


TOS 


TRB 


TRW 


VAL 
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Tokyo Sanyo Electric Company Ltd 

Semiconductor Division, Oisunimachi, Oragun Gumma, JAPAN 
(Toshiba Agent) Erie Electronics Ltd 

South Denes, Great Yarmouth, Norfolk, UK Tel Gt. Yarmouth 
4911 

Toshiba (Tokyo Shibaura Electric Co) 

Toshiba Building, 2-1 Ginza, 5-Chome Chou-ku, Tokyo, JAPAN 
(TRW Agent) MCP Electronics Ltd 

Station Wharf Works, Alperton, Wembley, Middlesex, HAO-4PE, 
UK Tel 01-902-594 

TRW Semiconductors Inc 

14520 Aviation Boulevard, Lawndale, California, 90260, USA 
Valvo Gmbh 

Valvo Haus, Burchardstrasse 19, Hamburg 1, WEST GERMANY 
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